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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
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Temperature 

Average 

8,1 

<l 
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From  Nonoal 
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Dale 

Lowest 

0 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

H 
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Date  \ 
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Greatest  Day 
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H 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

Q 

i 
z 

i 

s 

1.00  or  More 

S! 

0  t 

S  0 

*     •  • 

NOHTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

46. <• 

28.3 

37.4 

65 

31 

9 

5 

851 

0 

1 

17 

0 

4. 01 

1.28 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

BELLE   MINA  2  N 

48. 9M 

31. 4M 

40.  IM 

55 

30 

10 

5 

763 

0 

I 

IB 

0 

5.80 

2.08 

19 

T 

0 

8 

3 

3 

DECATUR 

M 

M 

M 

0 

0 

2.72 

31 

.C 

0 

5 

3 

FALKVILLE   1  N 

47.7 

28.4 

38.1 

66 

31 

8 

5 

832 

0 

2 

IB 

0 

4.97 

1.52 

19 

.0 

C 

7 

3 

2 

FLORENCE 

50.7 

28.4 

39 ,  (, 

64 

23+ 

7 

4 

78 1 

0 

1 

16 

0 

3.12 

.80 

19 

T 

10 

2 

HJNTSVILLE   MB  AP 

47.1 

31.4 

39.3 

-  3.5 

65 

30 

10 

5 

786 

0 

3 

18 

0 

7.38 

2.16 

2.01 

19 

T 

0 

7 

6 

3 

MAOI SON 

MOULTQN  2 

49.9 

30,8 

40.4 

65 

30 

9 

5 

755 

0 

0 

17 

0 

4.7s 

1.55 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

49.0 

31.4 

40.2 

55 

30+ 

14 

5 

762 

0 

1 

20 

0 

3.96 

1 .  2f 

3 1 

T 

9 

3 

NEW  MARKET  2 

47.3 

30.3 

38.8 

52 

30 

B 

5 

804 

0 

2 

17 

0 

5.06 

2.35 

19 

1.0 

0 

10 

4 

1 

RED  BAY 

48.9 

30.5 

39.7 

55 

24+ 

10 

5 

773 

0 

1 

17 

0 

2.62 

.76 

31 

T 

0 

9 

1 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

48. S 

29.5 

39.0 

65 

30 

6 

5 

799 

0 

2 

19 

0 

7.41 

2.42 

19 

.0 

0 

6 

6 

3 

RUSSELLVILlE  2 

49.8 

26.2 

38.0 

54 

9 

5 

5  + 

830 

0 

1 

18 

0 

3.18 

.9! 

3 

.0 

( 

8 

1 

0 

WATERLOO 

50.1 

31.7 

62 

9 

4 

738 

0 

0 

12 

0 

3.11 

T 

1 1 

1 

° 

DIVISION 

39.3 

-  3.8 

4.70 

-  .65 

.  1 

*       *  « 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

48. 2 

31.5 

39.9 

-  2.9 

64 

30 

7 

5 

772 

0 

0 

15 

0 

5.28 

-  .36 

3.04 

19 

.0 

0 

6 

4 

1 

BESSEMER  3  SSW 

52.5 

34.0 

43.3 

67 

8 

12 

5 

667 

0 

0 

15 

0 

7.72 

3.31 

19 

T 

0 

7 

4 

2 

BIRMINGHAM   MB    AP  R 

51.6 

33.5 

42.6 

-  3.9 

57 

30 

u 

5 

687 

0 

1 

17 

0 

7.78 

2.75 

3.41 

19 

T 

c 

8 

3 

3 

BRIDGEPORT  2  w 

48 . 8 

29.0 

38.9 

54 

30 

5 

8q5 

0 

0 

18 

0 

6.25 

.  4C 

2 .  7f 

19 

6 

4 

guntersville 

ONEONTA 

48.3 

28.7 

38.5 

55 

31 

8 

5 

814 

0 

1 

20 

0 

4.66 

1,45 

19 

.  0 

0 

6 

3 

1 

SAINT  BERNARD 

44 . 7 

28.2 

36.5 

-  6.5 

51 

31 

8 

5 

879 

0 

4 

19 

0 

7.75 

1  .94 

3.15 

19 

.0 

0 

5 

6 

2 

SAND   MT   SUBSTA  AU 

47.1 

28.9 

3  S .  0 

54 

30 

5 

0 

1 

19 

0 

4,58 

1 9 

.0 

9 

3 

SCOTTSBHRO 

48.6 

27.3 

38.0 

-  5.5 

65 

31 

3 

5 

831 

0 

1 

20 

0 

6.66 

.73 

2.37 

19 

.0 

0 

8 

3 

2 

VALLEY  HEAD 

45.2 

25.3 

35.3 

-  5.9 

53 

31 

4 

5 

915 

0 

2 

20 

0 

4,99 

-  .41 

1.45 

20 

T 

T 

27 

6 

5 

2 

DIVISION 

39.0 

-  4.9 

6,19 

.53 

T 

»       •  * 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

51.7 

33.5 

42.7 

67 

31 

17 

6 

585 

0 

0 

15 

0 

4,lB 

1.00 

19 

T 

0 

10 

1 

1 

BANKHEAD    LOCK    AND  DAM 

51.8 

31.7 

55 

31  + 

5 

711 

0 

I 

17 

n 

6,  I4 

.0 

6 

5 

CENTREVILLE 

53.8 

32.0 

42.9 

-  4.3 

70 

31 

12 

5 

575 

0 

0 

16 

0 

5,53 

.53 

3.03 

19 

.0 

0 

7 

2 

2 

CLANTON 

53.4 

32.5 

43.0 

-  3.8 

71 

31 

13 

5 

678 

0 

0 

18 

0 

4,52 

-  ,43 

1.90 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

48.2 

29.2 

38.7 

62 

31  + 

7 

5 

BOS 

0 

1 

18 

0 

4,73 

2.20 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

FAYETTE 

54.1 

32.5 

58 

6  + 

0 

0 

15 

0 

2,79 

.0 

7 

2 

0 

HAlEYVILLE 

47.6 

29.3 

3b!5 

52 

9 

8 

5 

817 

0 

1 

17 

0 

4,1b 

'.tt 

31 

T 

c 

9 

0 

HAMILTON  3  S 

50.7 

26.9 

38.8 

66 

31 

5 

6+ 

805 

0 

1 

19 

0 

2,06 

.73 

31 

T 

0 

5 

1 

0 

JASPER  N 

50.7 

30.7 

40.7 

64 

30 

6 

5 

747 

0 

0 

17 

0 

6,17 

2.12 

19 

.0 

0 

9 

4 

1 

PRATTVILLE 

57.2 

35.3 

46.3 

-  2.7 

74 

31 

15 

5 

575 

0 

15 

2.96 

-  1.50 

1.83 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

THDRSBY  EXP  STATION 

54  I 

35.0 

70 

4 

0 

0 

14 

0 

5,43 

3.3c 

1 9 

.  0 

c 

9 

2 

1 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

52)4 

33.2 

*2!e 

67 

30 

12 

5 

679 

0 

0 

17 

0 

5.60 

1.98 

23 

T 

0 

8 

3 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

53.3 

34 . 2 

43.8 

-  3.1 

69 

31  + 

15 

5 

646 

0 

0 

16 

0 

S.74 

,54 

1.85 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

VERNON 

53.6 

32.7 

43.2 

59 

23 

6 

5 

669 

0 

0 

16 

0 

3.03 

.90 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

42.2 

-  4.5 

4.52 

-  ,83 

T 

•       *  * 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

51.6 

32.5 

42.1 

70 

30 

U 

5 

704 

3*^6 

1.80 

19 

T 

0 

7 

I 

1 

CALERA   2  SW 

54.5 

32.8 

43.7 

67 

30 

10 

5 

654 

0 

0 

14 

0 

3.55 

19 

.0 

0 

2 

CENTRE   5  Sm 

48.8 

29.2 

39.0 

69 

31 

11 

5 

798 

0 

1 

19 

0 

4.57 

1  .44 

20 

T 

0 

7 

4 

2 

CMILDERSBURG  MIR  PLANT 

54.4 

33.1 

43.8 

71 

30 

11 

5 

654 

0 

0 

16 

0 

5.07 

2.87 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

48.0 

30  9 

39.5 

-  5.1 

56 

30 

10 

784 

0 

1 

15 

0 

4.28 

1.50 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

PELL  CITY   I  NNE 

50.4 

28.2 

39.3 

67 

31 

9 

6+ 

790 

0 

0 

20 

0 

5 . 24 

1 .90 

2U 

.0 

0 

7 

4 

2 

SYLACAUGA   <i  NE 

55.5 

33.5 

44.5 

73 

9 

15 

5 

633 

0 

0 

16 

0 

3.'63 

1.55 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

TALLADEGA 

53.1 

33.6 

43.4 

-  3.5 

71 

30 

11 

5 

559 

0 

0 

15 

0 

4.32 

-  ,45 

2.22 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

41.9 

-  3.8 

4.51 

-  ,63 

T 

«       *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

55. 7M 

31. 3H 

43. ;m 

71 

31 

0 

0 

0 

3.06 

.0 

0 

ASHLAND 

AUBURN    3  SW 

55.9 

33.1 

44.5 

-  4.1 

74 

31 

16 

6  + 

629 

0 

0 

17 

0 

2.80 

-  1,75 

l.U 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

CAMP    HILL    2  NM 

53.6 

30.3 

42.0 

71 

31 

U 

5 

705 

0 

0 

19 

0 

2.63 

.95 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

HEFLIN 

50.5 

25.3 

37.9 

69 

31 

4 

5 

833 

0 

1 

20 

0 

4 .  5<, 

1.75 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

LAFAYETTE 

55.6 

34.6 

45.1 

73 

30 

11 

5 

511 

0 

0 

14 

0 

3.30 

1 .98 

19 

.0 

0 

1 

1 

MARTIN  DAM 

57.  IM 

36.4 

46. 8M 

74 

30 

15 

6 

544 

0 

0 

14 

0 

2.61 

-  1,84 

1 .5n 

19 

.0 

0 

5 

1 

I 

OPELIKA 

53. 4M 

29. 8M 

41.6" 

75 

31 

13 

5 

716 

0 

0 

19 

0 

3.22 

1.37 

20 

.0 

0 

1 

ROCKFORD  2  NNW 

52.3 

31.6 

4.:.0 

70 

31 

10 

5 

705 

0 

0 

18 

0 

3.16 

1.27 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROCK  MILLS 

52. 5M 

26. 7M 

39. 6M 

71 

31 

10 

7+ 

777 

0 

0 

0 

2.79 

1.44 

20 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

42.6 

-  5.4 

3.15 

-  1,70 

.0 

t 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 

.10  or  More  1 

.SO  or  More  1 

1.00  or  More 

0  t 

0  9 

on 
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PRAIRIE  06 

U A  T  1  UN 

5<t.'t 

35.6 

45.1 

75 

24 

13 

5 

610 

0 

0 

15 

0 

3.  ll 

2.02 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

M 

33.4 

M 

14 

5 

0 

0 

17 

0 

3.68 

-  1.01 

1.97 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

53.1 

33,6 

43.4 

74 

24 

14 

5 

664 

0 

1 

17 

0 

3.74 

1.55 

19 

T 

0 

9 

1 

1 

GREENSBORO 

36 . 2 

45 . 3 

-  4.0 

69 

30 

1 3 

5 

602 

0 

14 

0 

4,61 

~  .15 

1.58 

19 

.  0 

0 

7 

3 

2 

HAYN6VILLE 

56  •  IH 

33. 3M 

44 .  7M 

73 

3 1 

14 

6 

615 

0 

0 

17 

0 

1 .98 

1.22 

19 

.  0 

0 

4 

1 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

54 . 3 

34.1 

44,2 

75 

24 

14 

5 

638 

0 

0 

16 

0 

4.14 

2.45 

19 

.  0 

0 

7 

2 

1 

MfiRlUN   JUNCTION  2  NE 

55.5 

45.5 

70 

30 

13 

597 

Q 

4.46 

2.68 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

MINTER  3  NW 

56.1 

34)3 

45.2 

74 

31 

12 

5 

606 

1 6 

3.31 

1.84 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

57.9 

37.1 

47.5 

•  6 

76 

31 

19 

5 

536 

0 

9 

15 

0 

1.85 

-  2.21 

.91 

19 

.  0 

0 

4 

1 

0 

SELMA 

58.0 

37.3 

47,7 

-  3.2 

74 

30 

16 

6  + 

532 

0 

0 

1 1 

0 

3.92 

.45 

2.01 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

TUSKEGEE   3  S 

UNI  On  S  PR  I ngs 

56.2 

34,  6 

45.5 

-  4.8 

74 

31 

16 

598 

0 

1 4 

1,45 

-  2.90 

.58 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

45.4 

-  4.3 

3.29 

-  1 .03 

T 

♦       ♦  * 

COaSTAL   PLAIN  07 

ANUALUSIA   I  NW 

58.7 

34 , 6 

46.7 

76 

10 

15 

6 

561 

0 

17 

0 

1.40 

.45 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

58.3 

29. IM 

43.7M 

75 

30 

1 3 

e+ 

658 

Q 

2 1 

.  0 

0 

D  D  ANT  )  f  V 

60 . 9 

31.5 

40 . 2 

74 

3 1 

13 

6 

572 

0 

18 

1.10 

-  3.66 

.44 

19 

.  0 

0 

5 

0 

0 

BREWTON  3  SSE 

>o  *  i 

49 . 6 

1.9 

78 

1 5 

473 

0 

0 

16 

0 

2,19 

"  2.46 

1.38 

19 

.  0 

0 

6 

1 

1 

CAMOEN   3  NW 

56.5 

33,4 

46  •  0 

74 

23 

12 

585 

0 

0 

16 

0 

3.35 

2.02 

19 

>  0 

0 

5 

2 

1 

CHATQM  3  N 

60*1 

37,8 

49.0 

77 

23 

14 

493 

Q 

1 2 

3.07 

1.33 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

C  L AVION 

36,0 

«n  *  f 

74 

1 8 

5 

573 

Q 

1.05 

-  3.63 

•  46 

20 

.  0 

0 

4 

C 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

59*9 

40,3 

50  .  1 

^9 

6 

455 

Q 

.54 

~  3.29 

•  35 

22 

.  0 

0 

1 

c 

0 

ENTERPRISE   3  NW 

58^3 

47.5 

75 

10 

20 

^* 

538 

0 

0 

13 

0 

2.01 

1.28 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

eUFAULA  WILDLIFE  REF 

57.6 

,0 

45.6 

74 

25 

14 

589 

0 

0 

16 

0 

1 . 1 3 

.35 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

59  • 

36 ,  2M 

4  7  .  8M 

73 

30+ 

18 

5 

526 

0 

14 

0 

1 . 60 

1.  17 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

FRISCO  CITY 

59.2 

36,0 

47,6 

76 

24 

14 

5 

531 

0 

0 

13 

0 

2.72 

-  1.82 

2.04 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

GENEVA 

59.4 

36.1 

47.8 

74 

31  + 

17 

6 

529 

0 

0 

16 

0 

1.19 

-  2.70 

.42 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

OILBERTOHN 

58.9 

47.7 

77 

23 

14 

532 

0 

0 

16 

0 

2.93 

1.60 

19 

T 

0 

6 

1 

1 

GREENVILLE 

58 . 8 

3o'7M 

44. 8M 

-  6.4 

7  e 

31 

1 3 

* 

643 

0 

0 

1.43 

-  3.29 

1  . 06 

1 9 

•  0 

0 

2 

1 

1 

HEADLAND 

59 .  H 

36.4 

47.9 

'8 

1 0 

20 

6 

526 

0 

0 

13 

0 

1.61 

.86 

20 

.  0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

56.2 

34.9 

45.6 

—  5.4 

74 

3 1 

16 

6 

594 

0 

0 

15 

0 

1.87 

-  2.99 

1.15 

19 

.  0 

0 

5 

1 

1 

OZARK   6  NNW 

59.5 

47.3 

-  5.0 

75 

31 

16 

541 

Q 

1 4 

1.25 

-  2.86 

.70 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

PHENIX  CITY   2  NNW 

33!5 

44.  1 

72 

31 

13 

6 

643 

0 

^ 

1 7 

0 

1.92 

.60 

20+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

PTTT^UIFu 

56.6 

30.2 

43.4 

74 

31 

10 

6 

663 

0 

1  8 

0 

1.09 

.34 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

THQMASVILLE 

56.3 

35  5 

45.9 

74 

24 

15 

584 

0 

0 

15 

0 

3 . 04 

2.00 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

TROY 

59.4 

49.0 

-  1.6 

74 

31  + 

16 

491 

0 

0 

11 

0 

.  85 

-  3,66 

.  38 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHATlEY 

60.9 

* 

47.2 

74 

23 

11 

543 

0 

0 

16 

0 

2.80 

2.05 

19 

,0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

46.8 

-  4.4 

1.83 

-  2,63 

T 

•       *  ♦ 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

61.4 

41.2 

51,3 

77 

9 

19 

5 

425 

0 

0 

10 

0 

4.57 

.0 

0 

CODEN 

63.3 

41.9 

52,6 

73 

31  + 

22 

5 

381 

0 

0 

11 

0 

3.27 

1.67 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

62.  1 

42.3 

52.2 

-  1.4 

78 

31 

22 

5 

399 

0 

0 

8 

0 

4,26 

.05 

2.00 

18 

.0 

0 

4 

2 

2 

FORT  MORGAN 

60.6 

46,0 

53.3 

76 

9 

29 

5 

356 

0 

0 

2 

0 

3,78 

2.23 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOBILE   MB  AIRPORT 

60.7 

42.2 

51.5 

-  1.5 

76 

9 

20 

5 

420 

0 

0 

10 

0 

2,79 

-  1.85 

1.05 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

RDBERTSDALE   1  E 

61.1 

36.3 

49.7 

75 

24 

20 

5 

469 

0 

0 

11 

0 

5.89 

1.46 

2.60 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

51.8 

-  1.5 

4.09 

-  .35 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

78 

DATE 

31  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
SCOTTSBORO 

3 

DATE 

06 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
BIRMINGHAM  WB   AP  R 

7.78 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 

.54 

GREATEST   I   DAY  PRECIPITATION 
MONTEV^LLO 

3.60 

DATE 

19 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
NEW  MARKET  2 

1.0 

GREATEST   DEPTH  OF  SNQW 
VALLEY  HEAD 

T 

DATE 

27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

 JANUARY  1969 


Day  oi  Month 


£>iaiton 

0 

,  1 
^  1 

— — T 

1 

3 

4    1  S 
4    1  5 

6 

1  ] 

7  8 

I  I 
10  1  11   1  1^ 

I  I 
13  1   14   1  lo 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 
z&  1 

26  1  27 

90  1 

Z3  1 

30 

31 

NQftlHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

.02 

.05 

.11 

.79 

1.28 

.06 

.27 

.20 

.06 

.45 

.07 

■  69 

BELLE  HiNA   ?  N 

5  ,90 

.08 

.  03 

^  'So 

2*  08 

'  ^0 

.01 

• 

•  ^* 

OECATUR 

~ 

•  78 

1 . 78 

1 ,60 

.78 

.46 

.22 

* 

F-AlKVILLE    1  N 

.08 

« 38 

1 .62 

*  n 

•  01 

a 

FLORENCE 

'  12 

10 

02 

02 

.05 

21 

*2l 

06 

'01 

03 

15 

66 

IB 

'39 

hooces 

2.bl 

.41 

.32 

•  19 

.08 

.26 

.  12 

I57 

ilsl 

huntsvKlE  wb  ap 

7.38 

.oe 

T 

.02 

T 

.76 

1.99 

2.01 

.07 

T 

T 

.96 

T  T 

!04 

hAQI SIN 

MOULTON  2 

<..78 

.OS 

.03 

.03 

.  14 

.25 

1.56 

.98 

.04 

.08 

.91 

T  ,04 

.02 

.23 

.40 

.39 

MUSCLE   SmDALS   FAA  AP 

3.96 

.05 

T 

T 

.02 

1 

.  18 

.07 

.75 

.16 

.U 

.07 

.14 

.10 

.03 

.40 

.68 

1.20 

NEW  MARKET  2 

.26 

•  16 

2 . 39 

.03 

.67 

«E0  BAY 

2.62 

.06 

*°2 

•  35 

.  30 

.21 

.02 

kEOSTONE  ARSENAL 

.06 

.04 

.  5 

.6 

1.02 

*  12 

03 

T 

.52 

T 

* 

*08 

'26 

67 

1*42 

RUSSELLVILLE  2 

aiiB 

.35 

!95 

.40 

!33 

f 

T 

!l5 

isi 

!31 

materloo 

3.11 

.11 

.04 

.23 

.40 

.35 

.14 

.13 

.33 

T 

.22 

,11 

•  76 

.29 

*       *  • 

Apr AL  ACh IAN 

MOUNTAINS  02 

ALbERTVlLLE  2  SE 

5.28 

.06 

.OB 

.51 

3.04 

.  12 

.66 

,13 

.66 

BESSE^^ER  3  SSK 

7, 72 

.03 

.05 

*  28 

3.31 

2.16 

.02 

.23 

.6! 

.  60 

B I RH [ NGHAH  HB   AP  A 

7.78 

.04 

.01 

1.34 

3.41 

'?n 

1  •  53 

T  .01 

boaz 

5.92 

1  *  3l 

.  56 

1 « 

BRIOCEPORT  2  M 

6.25 

.03 

■ 

,42 

2*76 

■ 
' 

.60 

' 

* 

*44 

'o( 

' 

COLLINSVRLE 

.07 

T 

T 

T 

.11 

1.40 

1.19 

.04 

T 

.13 

.47 

.09 

T 

.17 

.02 

.60 

FDRT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

6.34 

,43 

2 .40 

1 .26 

•  7( 

.84 

■ 

cuntersville 

LEEDS 

5.81 

T 

.05 

.03 

T 

.23 

1 .72 

1.97 

.02 

T 

.25 

.68 

.09 

.03 

.20 

T 

.38 

hacella 

7.07 

.01 

.02 

.16 

2.  70 

2.07 

.09 

.13 

.87 

.19 

.01 

■  32 

.58 

oneonta 

«>.66 

.09 

.32 

1.45 

.95 

.12 

T 

.20 

.75 

T 

T  T 

T 

.38 

T 

■  44 

PALH^RDAlE   2  M 

5.6* 

04 

.15 

,25 

1.84 

1.49 

.09 

.30 

.80 

.39 

.49 

SAINT  BERNARD 

7.75 

.60 

3. 15 

1.39 

.0! 

.  06 

.  8  ] 

.93 

.02 

•  74 

SAND  HT  SUBSTA  Au 

*  .5B 

.  13 

*31 

2 . 06 

.  34 

.0' 

.61 

.  0' 

•  12 

.16 

.10 

•  63 

5AYRE 

6.98 

.60 

2.30 

1 .29 

.09 

.22 

1 .30 

.05 

.69 

.52 

scqttsboro 

6.66 

.11 

.35 

2.37 

1.74 

.07 

T 

.04 

.72 

.27 

.47 

.08 

.44 

VALLEY  HEAD 

'..99 

.07 

*02 

T 

.06 

1.06 

1.45 

.05 

T 

.02 

.64 

,54 

T 

.45 

.05 

.58 

fARRtOR 

UPPER  "LAINJ  03 

ALICEVILLE 

^.18 

.36 

.32 

1  .00 

.46 

.23 

.42 

,31 

.20 

.4; 

.43 

ARLEy  3  S 

.  71 

.6; 

2  .05 

.03 

.65 

*  BO 

AUT AuGAV I LLE   3  N 

1.85 

,27 

.  9S 

.01 

.24 

.04 

BANKhEAD  lock  AND  OAH 

6.  I* 

,06 

.32 

1 .  79 

.97 

.06 

1  .  5f 

.01 

.01 

.71 

.61 

BILLINCSlEY   1  SE 

3.81 

*  ^ 

.  15 

1 .  80 

1 . 22 

.04 

.31 

.03 

.09 

brookmood 

6.25 

T 

T 

.40 

2.60 

.60 

T 

.25 

1  .00 

.20 

.40 

.60 

CARBON  HILL 

*  • 

.  06 

.4j 

1 .69 

,45 

■  06 

.  06 

.07 

.  36 

.  2  1 

.82 

,59 

CENTREV I LLE 

5.63 

•  30 

3.03 

1,24 

.31 

.  32 

.  12 

•  31 

CLANTON 

*t.62 

.  10 

T 

1.90 

1 . 60 

.  30 

7 

.  12 

.60 

CORDOVA 

5.  76 

.11 

.45 

1.76 

1.10 

.09 

.06 

.  SO 

•  84 

.  57 

DOUBLE  SPRINGS 

",'3 

.07 

.78 

2.20 

,02 

.04 

.  14 

.29 

,02 

.03 

.40 

,78 

ELROD 

""'in 

.2( 

1  .  10 

.40 

.30 

1 .31 

,30 

.50 

.59 

FAYETTE 

2.  79 

■  35 

.69 

.20 

.  04 

.15 

.2! 

•  0< 

.06 

**o 

.55 

corcas 

6.09 

.  08 

.46 

1 .  64 

1.37 

.07 

.  9^ 

,01 

•  68 

.59 

HALE  V V I LLE 

•..18 

''' 

,60 

.51 

.  55 

.  09 

.  10 

.4^ 

T 

•  19 

■  25 

.  86 

HAHILTQN  3  S 

2.06 

T 

T 

.09 

T 

.10 

.44 

.11 

T 

.06 

.37 

T 

.0* 

.02 

.12 

T 

.73 

JASPER  *  N 

6.17 

.  10 

.02 

.40 

.9( 

2 . 12 

.17 

■  03 

.02 

.98 

,04 

.  09 

.60 

•  3; 

•  37 

***  ai 

•  21 

.06 

.  1( 

.87 

I  .90 

.20 

.2! 

.  02 

.02 

.49 

HER'Z   PuNDVlLLE  TOMER 

.  il 

.43 

2 .61 

.20 

•  26 

.  2i 

.  1 1 

•  ^  ^ 

.  37 

Ml ichell  dam 

3.27 

.06 

07 

.06 

.64 

1.37 

.02 

.15 

.  1] 

.06 

PICKENS VILLf 

2.31 

.24 

.40 

.  16 

.21 

.  38 

•  24 

•  02 

.  14 

■  04 

PLANTERSVILLE  Z  SSE 

2.94 

1.29 

T 

T 

.39 

T 

T 

•  24 

prattvillE 

2.96 

.07 

.06 

.07 

.20 

1.83 

.25 

.19 

,15 

.09 

•  09 

REFORM 

3.00 

.03 

.3! 

.69 

.13 

.01 

.62 

.22 

•  08 

.04 

.35 

.48 

TMOR'BY  EXP  STATION 

5  .'•3 

•  11 

.18 

.47 

3 .  30 

.  12 

.38 

.13 

,05 

,13 

.03 

.02 

■  51 

TUSCALQuSA  rAA  AP 

5 .60 

.  06 

.  35 

.7( 

1 .  »tO 

1  .96 

T  ,0* 

.12 

.26 

.  34 

.35 

TUSCALOOSA  OlIVER  OAH 

5 .  '* 

.02 

.0 

.  3f 

1.85 

.92 

1.30 

.02 

.01 

■  29 

■  43 

VERNON 

3.03 

,44 

.90 

.12 

•  30 

.18 

.14 

.36 

.57 

WEST  SLOCTON 

6.50 

.09 

.10 

.30 

3.^0 

1.25 

.45 

•  60 

.05 

■  15 

.35 

minfield  2  SH 

^.67 

.01 

.06 

.91 

.63 

.  2 1 

.03 

.03 

■  14 

.05 

.04 

.06 

■  20 

.70 

*       *  • 

EASTERN  vALlEY  0* 

ANNISTQN  FAA  AP 

3. '•ft 

T 

.01 

.04 

.37 

1.80 

.04 

,02 

.11 

.38 

T 

.04 

.23 

T 

.28 

•  l* 

•  3; 

i.  75 

■  7i 

•  26 

.31 

CALERA  2  SM 

1.30 

3.55 

.  59 

.64 

.34 

CENTRE   5  Sm 

4.57 

.03 

.03 

.06 

T 

.02 

•  03 

T 

.17 

1.09 

1.44 

.09 

T 

.  17 

.92 

,06 

T 

.21 

.02 

.63 

chiloersburg  wtr  plant 

6.07 

.30 

.09 

.01 

.02 

.06 

.34 

2.67 

.07 

,02 

.09 

.36 

1.00 

•  18 

.04 

.56 

CAOSDEN  CAS  PLANT 

«>.28 

.20 

.  97 

1 .90 

,09 

.24 

.  97 

•  23 

.52 

JACKSONVILLE  2  Sh 

3.32 

T 

T 

.02 

.Oi 

.60 

1.38 

,02 

T 

.09 

■  72 

T 

T 

.10 

.41 

leesburc 

4 .07 

.  12 

1  .15 

1  ,40 

.13 

.48 

.04 

•  14 

.61 

HONTEVALLO 

6.81 

T 

T 

T 

3,60 

.89 

T 

T 

.59 

1.14 

T 

.15 

■  18 

T 

■  30 

PELL   CITY    I  NNE 

5.24 

.28 

1.00 

1 .90 

,52 

.78 

.28 

.46 

SylacauGa  M  NE 

3.63 

T 

.02 

.  12 

1 . 55 

T 

.09 

,09 

.44 

.73 

T 

.12 

T 

.51 

TALLADEGA 

4.32 

.05 

.07 

.2! 

2.22 

.06 

.08 

,27 

.29 

.06 

,17 

.02 

.78 

kalnut  grove 

.70 

1  •  00 

.  80 

■  51 

•      *  • 

P 1 E OHO NT   PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  nE 

3.08 

.03 

T 

.03 

« 

• 

2.25 

T 

.03 

.39 

T 

,06 

.07 

■  26 

ASHL AND 

AUBURN  3  Sh 

i  .80 

.30 

.02 

.09 

1.11 

.64 

.04 

.02 

.23 

.02 

.04 

■  03 

■  19 

*  11 

CAMP  HILL  2  NH 

2.63 

.  10 

.09 

T 

.95 

.87 

.03 

T 

.31 

T 

T 

.17 

•  15 

DADEVI LLE 

2  .58 

.09 

.02 

.03 

.96 

.80 

.01 

.2» 

.06 

.01 

.15 

.  15 

DELTA 

••.51 

.1* 

T 

.01 

.46 

2.10 

.0* 

.23 

1.15 

.05 

.08 

.23 

•  *2 

.78 

1 .75 

.14 

.79 

T 

■  40 

.30 

hichtoker 

•  12 

.03 

.60 

2.47 

.06 

1 .25 

.11 

.  17 

JORDAN  DAN 

i.U 

.06 

.02 

.94 

.96 

,30 

,U 

.19 

.2) 

LAFAvETTE 

3.30 

.08 

l.VB 

.41 

.40 

.26 

•  19 

MARTIN  DAM 

2.81 

.06 

.03 

■  0: 

1.66 

.09 

.27 

.  14 

■  29 

.20 

OPELIKA 

3.22 

• 

• 

.53 

T 

.03 

.75 

1.37 

.03 

.20 

,ni 

■  03 

■  12 

.02 

.13  . 

ROCkFORO  2  NNH 

3 . 16 

.06 

.03 

•  08 

T 

.03 

1 .27 

.  76 

.03 

.38 

.02 

■  03 

■  07 

•  38  ■ 

ROCK  MILLS 

2.79 

.07 

T 

T 

.66 

1.44 

.06 

4 

,22 

■  21 

.13  . 

THURlOM  OAH 

2.24 

.04 

.09 

1 .12 

.02 

•  22 

,01 

.  15 

.  15  . 

WADLEV 

3.44 

.oa 

.04 

,64 

1.98 

.03 

.02 

.23 

.07 

.10 

.29  . 

■  E  TUHPKA 

2.43 

.16 

.05 

.02 

T 

T 

T 

.03 

1.  16 

.36 

T 

T 

.29 

.U 

T 

■  06 

T 

T 

.23  . 

YATES  MVORO  PLANT 

2.14 

.05 

.09 

.96 

.57 

.02 

.23 

.03 

■  01 

.16 

.06  . 

PRAIRIE  Ot 

CUBA 

M.fit 

.11 

.06 

.21 

2.19 

.07 

.19 

■  29 

.15 

.30 

.59  . 

oavtqn 

3.U 

.  10 

.05 

.12 

2.02 

.10 

.  16 

•  02 

.14 

.05 

.35  . 

S**  i*(«i«DC«  noivi  (oDowing  SiAilon 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


(2 

1 

1 

I 

2 

3 

1  1 

4      5  6 

1 

7 

1 

3  9 

1  1 

10  1  11  1  12 

j  1 

13  1  14  1  15 

1  1 
16  17 

18 

1 

19 

1 

20 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

1 

25  26 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

OEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

3.66 

.07 

.08 

.03 

.26 

1.97 

.16 

.41 

.03 

.04 

.08 

.33 

.20  . 

GAINESVILLE 

3. 7*1 

.02 

.  17 

.01 

T 

.23 

1.55 

•  26 

.30 

.40 

.11 

.08 

.23 

.36  . 

GREENSBORO 

<t,61 

.01 

.07 

.01 

T 

.24 

1.41 

1.56 

.02 

.60 

.04 

.03 

.13 

.15 

•  32  . 

HAYNEVILLE 

1.98 

.  10 

.06 

1.22 

.24 

.23 

.03 

.07 

T 

.03  • 

LIVINGSTON  2  SM 

1. 14 

.07 

.09 

.27 

2.45 

.  10 

.02 

.16 

.24 

.16 

•  56  . 

MARION  b  NE 

5.31 

.06 

.13 

.27 

3.07 

.90 

.31 

,n7 

.03 

.12 

.09 

.^6  . 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

3.8* 

.20 

3.35 

.08 

.  15 

•  06  . 

MARION  JUNCTION  2 

.09 

.15 

T 

.  06 

.91 

2.66 

•  02 

T 

,  06 

.  15 

T 

.04 

.08 

•  Oi 

.19  . 

MATHEWS    1  SSW 

1.15 

* 

1.15 

T 

Ml  LSTEAD 

1.82 

.03 

.02 

•  01 

.03 

1  .30 

.02 

.01 

.  16 

.  12 

•  10  • 

MINTER  3  NW 

3.31 

.  U 

.05 

.11 

.15 

1.B4 

.68 

.02 

.  16 

.06 

.10  . 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

1.85 

.03 

.02 

.03 

.03 

.44 

.91 

T 

T 

.22 

T 

T 

.lU 

T 

T 

.07  . 

ORRV I LLE 

4. 12 

.25 

.26 

.  10 

1.02 

1.31 

.  0(. 

.06 

.40 

.06  . 

PERRWULE 

5.18 

T 

.  15 

.03 

.31 

2.72 

.19 

."7 

T 

.10 

T 

.21  . 

PINE  LEVEL 

1.3* 

•  U 

.06 

.92 

.02 

.01 

.17 

.05  . 

SELMA 

3.92 

.07 

.  13 

.05 

.17 

2.01 

1^11 

T 

.15 

.f*6 

T 

T 

T 

.  15  . 

suttle 

<• .  *8 

.26 

.32 

• 

3.*0 

.01 

.1? 

.10 

.22  . 

TUSKECEE  3  S 

UNION  SPRINGS 

1  .'•S 

.12 

.03 

.02 

.09 

.56 

.38 

.01 

.  15 

.01 

.04  . 

UNIONTOMN 

3.31 

T 

.29 

■  40 

1.97 

.21 

T 

.05 

.  1  fl 

T 

.^5  • 

WARRIOR  LOCX  ANO  DAM 

3.  70 

.03 

.09 

.26 

2.30 

.27 

.08 

.12 

.05 

.02 

.26 

.22  • 

•       •  • 

COASTAL  Plain  qi 

ABBEVILLE    I  NNM 

.71 

.09 

,  19 

.09 

.33 

T 

.01 

ALBERTA 

3.  72 

.05 

.05 

.13 

.  17 

2.  63 

.32 

T 

.16 

T 

T 

.04 

.19  . 

ANDAlJSIa    1  NW 

1,40 

.17 

.03 

.04 

T 

.05 

.24 

T 

.  10 

.32 

BEATRICE   1  E 

BRANT  LEY 

1 .10 

.20 

.  1 1 

.'fU 

.16 

.19 

BREMTON  3  SSE 

2.19 

.12 

.10 

.11 

.11 

1,38 

.03 

.20 

.05 

BRUNOIOCE 

1.83 

.15 

T 

T 

•  10 

.  32 

1. 10 

.  19 

T 

T 

.01 

T 

CAMDEN  3  NH 

3.35 

.07 

.04 

.17 

.06 

•  63 

2.02 

.04 

.  12 

.03 

.01 

.03 

T 

.13  . 

CHATOH  3  N 

3.07 

•  01 

.  U3 

.27 

1  •  13 

1.  33 

•  01 

''' 

.  04 

.02 

.03 

•  10 

T 

•  10  . 

CLAIBORNE 

2.87 

.  10 

.03 

.02 

•  24 

2.11 

.05 

.04 

.02 

.06 

.20  . 

CLAYTON 

1.05 

.16 

,23 

.46 

.19 

.05 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

2.70 

.  20 

T 

T 

T 

2.00 

.50 

COTTQNTON 

1.26 

.06 

.11 

.06 

T 

.41 

.47 

.03 

.03 

.05 

.02 

DOTHAN  FAA  airport 

.54 

T 

T 

.04 

.03 

•  01 

.U9 

T 

.35 

I 

.02 

ELBA 

1.24 

•  12 

.05 

•  05 

.12 

.30 

.25 

.39 

enterprise   3  NM 

2.01 

.12 

T 

T 

.04 

.14 

1,28 

.  10 

.33 

T 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

1.13 

.14 

T 

.05 

.02 

.29 

.35 

T 

T 

.13 

T 

.15 

EVERGREEN 

1 . 80 

.20 

*'" 

1.17 

.05 

.33 

.05 

T 

FRISCO  CITY 

2.72 

.  12 

T 

T 

.32 

2.04 

.06 

.06 

.12 

T 

GENEVA 

1.  19 

.42 

.  10 

.02 

,13 

.08 

.29 

.05 

.  10 

T 

GEORGIANNA 

1.71 

.16 

.02 

r 

T 

.14 

.99 

.05 

.10 

.27 

GI  LBERTOWN 

2.93 

.  10 

.05 

T 

.23 

.20 

1.60 

T 

.07 

•  08 

T 

T 

.26 

T 

.32  . 

GREENVI LLE 

1.43 

.07 

1 .06 

.06 

.22 

.02  . 

HEADLAND 

1.61 

.32 

.10 

.07 

.66 

.  19 

.05 

HIGHLAND  HOME 

1.87 

.12 

.19 

•  Oi 

.03 

1.19 

.10 

.02 

.23 

.01 

.01 

.01 

.03  • 

JACKSON 

KINSTON 

1 .04 

•  11 

.01 

.04 

.  13 

.^5 

.12 

.23 

.  12 

.02 

.01 

LOUISVILLE 

1.10 

.09 

,08 

.  07 

.52 

.  30 

.04 

MELVIN 

3  .09 

,55 

1  .50 

.65 

.  12 

.27  . 

newtqn 

1 .15 

.29 

.07 

.02 

.03 

.15 

.12 

.46 

T 

.01 

OZ/'RK  6  NNM 

1.25 

.08 

.03 

.06 

.70 

.37 

.01 

PHENIX  CITY  2  NNH 

1.92 

.35 

.07 

.oO 

.60 

.15 

.05 

T 

.10 

PINE  APPLE 

2. 13 

•  12 

PITTSVIEH 

1.09 

.15 

.06 

.04 

.34 

.32 

T 

.10 

.04 

.02 

.02  . 

RIVER  FALLS 

1.39 

•  18 

T 

T 

T 

.04 

.45 

.42 

.12 

.18 

SL0C0M8 

.98 

.40 

.03 

.10 

.25 

.20 

THOMASVlLLE 

3.04 

.10 

.08 

.04 

.06 

•  29 

2.00 

.06 

.03 

.06 

.02 

.12 

.16  . 

TROY 

.85 

.  10 

.01 

.07 

.07 

03 

WALLACE  2  E 

1.71 

« 

« 

1.26 

.<*5 

whatley 

^.80 

•  37 

2.05 

.05 

.03 

.  12 

.18  . 

*       •  • 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

4.57 

.02 

.01 

3.96 

.55 

.02 

.01  . 

COOEN 

3.27 

.  19 

.03 

.35 

1.67 

.67 

.27 

.&2 

•  04 

.02 

.Oi 

FAIRHOPE  2  NE 

4.26 

.06 

.06 

T  .25 

2,00 

1.48 

.35 

.04 

FORT  MORGAN 

3.7B 

.15 

T  2.23 

.65 

.15 

.40 

GULF  SHORES  P  0 

2.49 

.05 

T 

T 

• 

2.09 

•  35 

MOBILE   MB  AIRPORT 

2,79 

T 

.01 

.01 

.90 

1.05 

.  40 

T 

.31 

.10 

.01 

ROBERTSDALE   1  E 

5,89 

.22 

.06 

.09  .07 

.03 

2.  LI 

2.60 

.64 

.02 

.05  . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  average,  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

sunsliine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Faatest 

mil. 

1  J 
J   0  I 

(5  « 

_  a 

£  J 

OS 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6    AM        NOON        5  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1.00-199 

200 
and  over 

o 

H 

BIRMINGHAM  WB  AIRPOOT 

e 

1.7 

8.3 

23 

s 

on 

70 

75 

62 

67 

A 

A 

5 

0 

2 

1 

)  5 

39 

8.2 

HUNliVILLE    W3  A|BP0OT 

8 

2.6 

10.1 

25++ 

15 

23 

79 

81 

68 

72 

6 

1 

3 

2 

1 

17 

7.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

8 

3.5 

10.0 

25+t 

18 

08 

77 

80 

60 

69 

2 

3 

3 

1 

1 

0 

10 

7.8 

MONTGOMERY   WB  AIRPORT 

6 

l.<i 

7.3 

24 

S 

08 

78 

81 

58 

65 

6 

5 

3 

1 

0 

0 

15 

44 

8.0 

BINDERY  SI 

JOSEPH  RUZICK 


42 
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CENTREVILLE 
CL4NTQN 

oouble  springs 

FSYETTE 
MALEVVILLE 
HiMUTPN  3  S 
JASPER  1.  r* 


MAX 
MIN 


35  <,1 
16  22 


"•6     <,4  <,6 


5*  35 
21  12 


53  68 
25 


29  "tO 


62 
23 


<.8  35 
18  18 


3'  44  47 
20     20  18 


54  52 
22  21 

52  56  58 

21  22  26 

48  51  55 

22  24 

55  60 
20  22  28 

47  50  49 

23  23  27; 

50  55  56 

16  16  18 


36  42  48  52  5!  60  63 
18  22  20  18  20  27  24 
S*«  R«l»t«nce  NoloB  Following  Station  Indoi 


lES 


ALABAMA 
JANUARY 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

59 

5 

1  55 

56 

4 

48 

50 

5 

7  45 

38 

4 

5  45 

39 

3 

5  41 

44 

3 

7  21 

47 

4 

3  51 

58 

5 

7  43 

44 

4 

1  46 

40 

4 

1  46 

47 

3 

7  25 

^  57 

5 1 

4 

3  49 

51 

5 

3  44 

36 

4 

1  49 

39 

4 

)  41 

45 

4 

3  25 

58 

6 

)  58 

45 

4 

)  53 

64 

6 

]  44 

43 

4 

>  40 

34 

3 

'  42 

43 

3 

3  17 

54 

5< 

55 

45 

4* 

50 

57 

5 

!  41 

47 

5 

44 

42 

4' 

44 

48 

3 

)  25 

55 

5i 

56 

45 

4  = 

52 

59 

5! 

43 

47 

5; 

44 

38 

41 

45 

47 

3 

23 

55 

5' 

50 

45 

4e 

51 

64 

5C 

42 

47 

4S 

41 

39 

41 

46 

48 

2. 

2  1 

56 

5t 

46 

53 

56 

56 

5! 

38 

50 

5C 

45 

41 

41 

44 

41 

3< 

22 

50 

44 

49 

55 

65 

45 

41 

5( 

45 

36 

41 

42 

44 

32 

22 

65 

57 

55 

45 

50 

51 

58 

56 

40 

47 

50 

44 

41 

42 

45 

48 

26 

24 

62 

56 

58 

52 

45 

51 

58 

62 

53 

37 

37 

46 

37 

37 

40 

39 

35 

32 

44 

4' 

51 

6  1 

57 

43 

49 

5i 

44 

37 

39 

43 

46 

36 

16 

53 

57 

55 

53 

54 

51 

54 

52 

41 

44 

48 

43 

43 

42 

42 

45 

39 

25 

5  5 

59 

57 

52 

50 

50 

58 

57 

48 

51 

53 

52 

43 

45 

45 

46 

41 

29 

56 

6 1 

58 

48 

50 

49 

59 

60 

47 

52 

56 

46 

43 

45 

45 

49 

32 

26 

5 1 

53 

54 

55 

55 

43 

43 

45 

48 

43 

42 

42 

47 

40 

22 

58 

55 

59 

55 

45 

49 

50 

58 

52 

37 

42 

48 

43 

42 

41 

44 

45 

26 

55 

49 

54 

50 

42 

45 

47 

53 

42 

28 

45 

49 

40 

40 

40 

43 

42 

24 

52 

54 

53 

53 

50 

50 

52 

55 

45 

42 

44 

47 

41 

39 

39 

42 

42 

24 

56 

55 

58 

55 

47 

55 

54 

59 

49 

32 

47 

51 

45 

43 

40 

41 

49 

20 

53 

55 

52 

48 

47 

46 

54 

51 

38 

43 

48 

47 

39 

40 

42 

42 

24 

62 

55 

57 

54 

49 

51 

54 

54 

51 

45 

50 

50 

43 

44 

44 

49 

40 

29 

62 

57 

60 

6tJ 

48 

51 

55 

60 

5? 

33 

50 

57 

38 

42 

42 

30 

43 

28 

6  5 

58 

60 

59 

51 

52 

55 

63 

55 

34 

52 

55 

44 

45 

45 

47 

44 

30 

63 

57 

60 

62 

48 

51 

51 

63 

57 

35 

50 

54 

45 

46 

46 

46 

50 

30 

62 

54 

55 

56 

45 

48 

52 

56 

47 

35 

50 

42 

40 

39 

42 

45 

40 

23 

58 

58 

57 

53 

51 

55 

63 

51 

53 

52 

54 

53 

42 

43 

45 

60 

53 

56 

51 

45 

47 

53 

57 

47 

38 

51 

49 

38 

36 

40 

44 

41 

21 

62 

57 

59 

51 

45 

50 

55 

63 

48 

28 

53 

48 

40 

40 

43 

47 

37 

21 

54 

57 

55 

49 

49 

53 

57 

54 

4'> 

45 

50 

48 

41 

4  3| 

45 

48 

37 

26 

35 
20 


41  46  57  65 
34     35     42  40 


52 
42 


49     46     55  66 
38     40     45     44  28,4 


50  57  62  58 
36     43  51 


45  53  65 
39     45  51 


46  55  65  57 
39     46     54  42 


28.3 
48.8 


20  20 


50  56  65 

40  48  51 

45  51  62 

38  44  50  41 

49  54  60  63 


45  57  66  54 
37     42  50 

49     51  57 


40     47  41 


61 
57 


50.7 
28.4 


47.1 
31.4 


49.9 
30,8 


49.0 
31.4 


47.3 
30.3 


48,9 
30.5 


49.8 
26.2 


50.1 
31.7 


39  48  64  62 
34     38     47  50 


66  65 
51  53 


43  50  64  60 
35     40     46  46 


45 
38 


43     50  61 


51 

26 


37     39  43 


45  64  62 
35     43  46 


43     43     53  65 


56  52  61  67 
44      45      48  50 

55      51      59  65 


59  70 
45  45 


56  71 
47  53 


55  62 
43 


65  66 
54  51 


55  60 
46  53 


50  52  60  66 
36     45     49  47 


52.5 
34.0 


51.6 
33.6 


48.8 
29.0 


44.7 
28.2 


47.1 
28.9 


45.2 
25.3 


51.7 
33.6 


51.8 
31.7 


53.8 
32.0 


48.2 
29.2 


54.  1 
32.6 


47.6 
29.3 


50.7 
26.9 


43      51      49  55 
34      41  45 


DAILY  TEMPERATURES 


Conlinued  JANUAPY  1969 


Station 

Day  of  Month 

01 
0) 
m 
e 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

> 
< 

PRATTVILL6 

MAX 
MIN 

48 
23 

45 

22 

56 
36 

51 
24 

45 
15 

56 
16 

57 
25 

69 
27 

65 
44 

46 
25 

49 

29 

51 
25 

57 
22 

60 
23 

58 
28 

64 
28 

61 

50 

64 

53 

64 
56 

58 
45 

53 
45 

51 
39 

62 
48 

62 
51 

53 

34 

52 
29 

60 
41 

55 
40 

59 

45 

57 
48 

74 
59 

57.2 
35.3 

THORSBY  EXP  STATIQK 

MAX 
MIN 

40 
20 

44 
22 

54 
34 

46 
14 

42 
20 

50 
24 

52 
33 

66 
29 

65 
39 

50 
22 

45 

28 

50 
25 

55 
26 

56 
28 

56 
32 

62 
35 

60 
52 

58 
55 

59 
43 

51 
43 

50 
45 

50 
44 

58 
44 

63 
46 

53 
32 

49 
28 

56 
38 

51 
40 

55 
45 

70 
50 

62 
54 

54.1 
35.0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
19 

42 
19 

45 
34 

34 
19 

39 
12 

53 
17 

51 
27 

69 

27 

64 

30 

39 
22 

45 
24 

48 
18 

53 
22 

57 
22 

6  1 
30 

62 
3D 

55 
54 

57 
53 

54 
46 

49 
43 

51 
45 

54 
46 

63 
46 

51 
34 

50 
29 

47 
26 

56 
39 

52 
44 

61 
49 

67 
53 

60 
51 

J2.4 
33.? 

TUSCALOOSA  DLIVEP  0AM 

MAX 
MIN 

50 
21 

40 
21 

44 

25 

47 
20 

33 
15 

42 
18 

54 
31 

52 
34 

69 
44 

60 
25 

39 
28 

45 
22 

49 
24 

56 
25 

59 
28 

63 
36 

63 
40 

58 
55 

60 
56 

58 
43 

50 
43 

51 
46 

55 
46 

60 
43 

50 
29 

51 
29 

47 
32 

57 
39 

59 
41 

63 
50 

69 
52 

53.3 
34.2 

VEPNON 

*          •  * 

MAX 
MIN 

37 
13 

49 
15 

43 
36 

40 
15 

40 
6 

51 
20 

50 
30 

66 
26 

66 
40 

41 
16 

41 
24 

49 
18 

57 
20 

58 
20 

63 
28 

62 
32 

57 
52 

59 
54 

59 
50 

50 
41 

51 
46 

55 
47 

69 
50 

63 
34 

49 
25 

48 
22 

53 
35 

53 
45 

62 
49 

66 
55 

59 
49 

53.6 
32.7 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  ^AA  AP 

MAX 
MW 

36 

20 

40 
19 

47 
33 

33 
17 

44 

11 

52 
16 

48 
27 

65 
26 

62 
30 

37 
22 

44 
22 

48 
18 

52 
20 

54 

20 

56 
28 

60 
36 

58 
46 

63 
50 

58 
54 

57 
46 

54 
49 

48 
44 

58 
48 

58 
38 

47 
31 

47 
26 

47 
36 

45 
36 

53 
40 

70 
50 

59 
54 

51.6 
32.5 

CALEPA  2  SH 

MAX 
MIN 

51 
IS 

42 
15 

58 
35 

45 
13 

41 

10 

47 
20 

52 
24 

64 
27 

61 
40 

59 
27 

49 

20 

54 
15 

58 
14 

56 
22 

56 
34 

62 
38 

58 
46 

64 
42 

58 
52 

56 
47 

49 
43 

50 
44 

57 
48 

56 
41 

53 
32 

48 
23 

53 
36 

49 
41 

55 
46 

67 
53 

64 
52 

54.5 
32.8 

CENTRE  5  i1 

MAX 

MIN 

47 
16 

35 
18 

37 
24 

45 
15 

30 
11 

39 
16 

49 
26 

46 

23 

62 
31 

54 
19 

38 

20 

44 
18 

48 

20 

48 
19 

53 
26 

51 
27 

58 
34 

57 
44 

58 
48 

55 
45 

47 
40 

50 
40 

52 
42 

55 
46 

56 
28 

47 
22 

46 
30 

43 

34 

39 
35 

55 
38 

69 
49 

46.8 
29.2 

CHILOERSBURC  KTR  PLANT 

MAX 
MIN 

44 

20 

40 
17 

51 
33 

46 
19 

44 

U 

54 

17 

52 
32 

67 
23 

67 
42 

43 
21 

44 

26 

48 

20 

53 
17 

53 
19 

56 
26 

62 
24 

61 
42 

63 
52 

58 
55 

58 
45 

51 
45 

51 
43 

59 
48 

61 
46 

55 
31 

47 
25 

53 
37 

51 
40 

56 
44 

71 
51 

64 
54 

54.4 
33.1 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

43 
17 

36 
18 

44 
28 

30 
15 

40 
10 

48 
19 

45 
34 

46 
24 

50 
36 

43 
21 

43 
23 

46 
21 

49 
19 

52 
19 

52 
28 

58 
31 

53 
44 

55 
47 

54 
44 

55 
40 

50 
43 

54 
46 

54 
45 

46 
39 

44 
24 

45 
33 

40 
37 

47 
37 

46 
37 

66 
40 

55 
40 

48,0 
30.9 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

MIN 

48 
18 

36 
16 

38 
18 

46 
17 

36 
9 

42 
9 

61 
24 

49 
23 

64 

30 

60 
19 

45 
18 

44 

20 

46 
18 

52 
18 

5  3 
21 

55 
24 

25 

60 
48 

59 
48 

55 
44 

46 
43 

47 
4J 

50 
44 

57 
44 

55 
28 

47 
24 

44 
24 

49 
36 

45 
37 

55 
40 

67 
43 

50.4 
28.2 

SYLACAUCA  NE 

MAX 

Mm 

41 
21 

41 
17 

53 
34 

45 
19 

46 
16 

55 
19 

53 
27 

67 
24 

73 
41 

50 
22 

46 
26 

51 
17 

53 
17 

57 
19 

56 
28 

63 
3 1 

58 
46 

62 
52 

71 
55 

60 
47 

51 
45 

51 
43 

59 
47 

62 
48 

50 
28 

49 
24 

53 
39 

64 
39 

54 
43 

63 
51 

63 
53 

55.5 
33.5 

TALLADEGA 

•          *  * 

MAX 

MIN 

40 
19 

39 
19 

48 
33 

43 
18 

45 
11 

53 
17 

52 
35 

66 
25 

63 
40 

42 
21 

46 
25 

49 
20 

53 
21 

55 
22 

60 
27 

61 

30 

58 
48 

63 
54 

59 
54 

56 
45 

50 
45 

50 
42 

58 
47 

60 
44 

49 

30 

47 
25 

50 
37 

46 
39 

54 
44 

71 
52 

61 
54 

53.1 
33.6 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

16 

45 

24 

52 

11 

52 
26 

54 
22 

68 
37 

60 
20 

49 
15 

51 
17 

53 
18 

58 
25 

56 
22 

62 
43 

64 

46 

49 
44 

48 
43 

51 
44 

61 
50 

64 

30 

54 
25 

52 
37 

48 
3' 

57 
4i 

71 
55 

55.7 
31.3 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

AUBURN  3 

MAX 
MIN 

53 
23 

44 

21 

47 
30 

56 
28 

40 
16 

45 
16 

52 
21 

67 
27 

67 
34 

62 
22 

47 
23 

51 
23 

5? 
25 

56 
26 

60 
29 

58 
32 

63 
35 

57 
48 

66 
55 

62 
48 

60 
46 

52 
42 

51 
44 

61 

50 

65 
33 

54 
27 

57 
32 

56 
38 

46 
38 

52 
44 

74 
50 

55.9 
33.1 

CAMP   HILL    2  NH 

MAX 
MIN 

50 
19 

42 
16 

45 
21 

53 
24 

35 
11 

45 
13 

53 
19 

54 
23 

69 
34 

62 

2C 

40 
22 

50 
19 

49 
18 

53 

20 

56 
25 

54 
29 

61 
31 

60 
46 

64 

55 

62 
47 

48 
43 

49 
43 

53 
43 

62 
50 

64 

30 

52 
25 

55 
27 

54 
37 

45 
38 

55 
42 

71 
50 

?3.6 
30.3 

heflin 

MAX 
MIN 

40 
13 

38 
15 

39 
18 

51 
15 

28 
4 

45 
7 

53 
19 

52 
19 

57 
23 

61 
18 

50 
19 

46 
13 

51 
14 

53 
15 

59 
16 

55 
21 

57 
22 

52 
40 

59 
45 

58 
40 

53 
41 

58 
41 

52 
41 

58 
41 

43 
27 

43 
17 

49 
24 

43 
33 

40 
34 

53 
37 

69 
50 

50.5 
25.3 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

48 
22 

47 
21 

53 
35 

50 
25 

42 
11 

54 
19 

54 
34 

66 
27 

62 
44 

44 

21 

49 
29 

55 
22 

57 
24 

53 
25 

59 
36 

60 
30 

57 
45 

64 
50 

64 
59 

61 
41 

49 
41 

58 
43 

58 
46 

67 
54 

57 
31 

51 
25 

50 
36 

42 
36 

51 
40 

73 
45 

68 
55 

55.6 
34.6 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

25 

23 

52 
36 

47 
25 

41 

in 

53 
15 

52 
33 

67 
26 

67 
44 

44 
25 

47 

32 

48 
29 

51 
28 

55 

29 

55 
32 

68 
31 

59 
47 

64 

49 

63 
55 

60 
47 

51 
45 

53 
43 

58 
47 

66 
52 

61 
34 

65 
32 

58 
40 

53 
39 

57 
44 

74 
49 

66 
54 

57.1 
36.4 

opelixa 

MAX 
MIN 

48 
22 

42 
22 

45 
22 

38 
15 

46 
13 

46 
18 

54 
19 

55 
24 

65 
29 

64 
22 

42 
22 

49 
25 

48 
22 

45 
22 

26 

26 

33 

67 
44 

67 
41 

61 
48 

50 
45 

49 

42 

62 
42 

67 
3? 

52 
27 

52 
29 

52 
36 

45 
36 

52 
42 

75 
48 

53.4 
29.8 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

50 
19 

39 
21 

46 
24 

53 
20 

33 
10 

44 
21 

52 
25 

53 
26 

69 
38 

60 
20 

38 
20 

46 
22 

50 
25 

54 
27 

58 

53 

61 

56 
45 

60 
50 

61 
44 

48 
43 

49 
42 

50 
42 

62 
46 

59 
29 

49 
24 

48 
29 

54 
37 

46 
37 

55 
44 

70 
52 

52.3 
31.6 

ROCK  HILLS 

•           *  • 

MAX 

Mm 

50 
20 

41 
16 

44 
16 

51 
25 

36 
12 

43 
10 

51 
10 

52 
20 

64 
22 

61 
21 

t 

40 
21 

51 
22 

51 
21 

57 
19 

60 
19 

56 
21 

61 
21 

59 
46 

64 
53 

60 

50 

50 
41 

56 
42 

24 

47 
36 

40 
35 

50 
36 

71 
40 

52.5 
26,7 

PRAIRIE 

06 

OAVTON 

MAX 
MIN 

50 
21 

40 
21 

41 
25 

51 
22 

34 

13 

44 

26 

55 
32 

55 
37 

68 
48 

53 
22 

43 
28 

44 
31 

46 
25 

52 
25 

58 
36 

62 
32 

63 
42 

60 
54 

60 
54 

58 
46 

50 
46 

52 
44 

59 
48 

75 
45 

53 

3C 

49 
27 

51 
37 

64 
44 

59 

45 

68 
54 

70 
49 

b4.4 
35.8 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

21 

21 

27 

26 

16 

25 

31 

43 

24 

24 

26 

22 

22 

25 

33 

34 

50 

53 

44 

43 

44 

45 

45 

30 

28 

30 

4? 

43 

49 

70 
51 

33.4 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

48 
20 

40 
21 

41 
24 

44 
21 

32 
14 

40 
16 

55 
27 

55 
31 

68 
46 

50 
23 

38 
24 

45 
23 

46 
23 

55 
23 

57 
24 

61 
33 

64 
35 

57 
54 

60 
56 

58 
45 

50 
45 

52 
47 

58 
48 

74 
44 

48 
29 

50 
28 

50 
30 

58 
40 

55 
44 

66 
51 

70 
53 

53.1 
33.6 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

40 
21 

41 
23 

49 
36 

41 
21 

39 
13 

52 
20 

53 
31 

68 
32 

59 
41 

42 
24 

44 
29 

49 
26 

59 

27 

58 

30 

60 
35 

63 
36 

58 
53 

59 
53 

59 
53 

54 
45 

51 
46 

55 
46 

66 
51 

64 
42 

49 

30 

51 
28 

60 
41 

54 
43 

60 
44 

69 
48 

65 
54 

54.4 
36.2 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

51 
23 

42 
23 

42 
27 

59 
26 

37 
15 

42 
14 

57 
22 

57 
30 

70 
39 

67 
25 

45 

24 

47 
17 

48 

22 

54 

23 

22 

59 

64 
33 

65 
52 

64 
56 

66 
46 

57 
46 

52 
41 

54 
44 

65 
50 

59 
35 

49 
26 

47 

30 

63 
42 

59 
42 

70 
49 

73 
54 

56.  1 
:i3.3 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

48 
20 

40 
20 

42 
35 

45 

21 

33 
14 

42 
21 

55 
27 

54 
30 

70 
46 

48 

22 

39 
26 

46 
20 

48 
20 

56 
21 

58 
29 

62 
29 

64 
35 

60 
54 

60 
57 

60 
46 

49 
45 

54 
46 

60 
48 

75 
42 

52 
29 

51 
28 

51 
35 

62 
42 

58 
45 

70 
53 

70 
52 

54.3 
34.  1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

42 
21 

42 
22 

53 
36 

43 
23 

41 
13 

53 
22 

56 
33 

69 
31 

69 
43 

45 

23 

45 
29 

49 
22 

55 
24 

58 
24 

58 
30 

63 
34 

60 
50 

59 
53 

59 
54 

55 
45 

53 
45 

52 
42 

66 
49 

64 
45 

50 
30 

51 
26 

61 
40 

56 
42 

60 
46 

70 
49 

68 
55 

55.5 
35.5 

MINTER    3  NW 

MAX 
MIN 

52 
23 

51 
23 

43 
29 

57 
26 

31 
12 

46 
14 

55 
26 

56 
32 

70 
41 

62 
24 

43 
24 

45 
24 

49 
24 

56 
28 

59 

30 

59 
31 

63 
34 

65 
52 

61 
54 

61 
46 

50 
46 

51 
43 

55 
45 

69 
52 

56 
32 

49 
28 

53 
29 

69 
42 

60 
43 

69 
51 

74 
54 

56.  1 
'14.3 

MONTGOMERY    WB  AP 

MAX 

Mm 

44 
25 

44 

25 

59 
39 

43 
24 

44 
19 

56 
20 

58 
32 

71 
30 

67 
39 

46 
27 

50 
31 

50 
25 

56 
24 

59 
25 

61 
32 

67 
31 

65 
53 

66 
55 

66 
54 

54 
49 

54 
47 

52 
43 

65 
51 

63 
42 

52 
36 

4B 
28 

63 
42 

58 
43 

64 
49 

75 
51 

7^ 
59 

57.9 
37.  1 

SELM4 

MAX 

MIN 

47 
24 

43 

23 

55 
35 

52 
28 

42 
16 

52 
16 

57 

36 

72 
34 

67 

39 

42 

sl 

49  51 
30  29 

H«{etence  N 

58     61  61 
30     31  34 

oles  rollowing  Stdii 

67 
35 
aa  Index 

62 
51 

62 
47 

62 
55 

57 
46 

54 
46 

52 
44 

67 
51 

66 
44 

55 
35 

52 
29 

64 
42 

61 
44 

63 
49 

74 
50 

70 
57 

58.0 
37.3 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

ago 

Station 

'  1 

2  1 

^  1 

3 

4  1 

s  1 

g 

7  j 

8  1 

9 

10  1 

11  j 

12 

13  1 

14  j 

15 

16 

17  j 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  j 

23  [ 

24 

25  j 

26  1 

27 

28  1 

29  I 

30  1 

31 

> 
< 

TUSkECEF  3  S 

MAX 

NUN 

UNI{JN  SPRINGS 

MAX 

5<. 

44 

45 

58 

40 

44 

55 

57 

66 

69 

45 

47 

50 

55 

58 

57 

67 

64 

57 

54 

52 

52 

50 

62 

56 

50 

53 

62 

53 

61 

74 

56.2 

•          •  * 

MIN 

24 

25 

28 

32 

16 

20 

26 

33 

39 

25 

25 

22 

28 

27 

27 

36 

37 

49 

56 

48 

47 

43 

42 

48 

36 

28 

35 

40 

40 

45 

52 

34. B 

coisrai  cLAiN  07 

ANtliLUSIA  1 

MAX 

55 

45 

44 

57 

40 

43 

58 

59 

70 

76 

46 

46 

49 

55 

57 

57 

65 

56 

57 

68 

57 

59 

56 

59 

58 

51 

56 

59 

57 

71 

74 

58 . 7 

MIN 

27 

25 

31 

35 

19 

15 

20 

30 

32 

28 

27 

25 

19 

22 

25 

31 

35 

51 

54 

47 

48 

42 

45 

50 

38 

30 

32 

40 

48 

47 

53 

34.6 

PEATRICe   1  6 

MAX 

*9 

45 

47 

50 

47 

55 

47 

49 

56 

58 

60 

58 

46 

59 

55 

62 

63 

62 

60 

61 

56 

53 

60 

53 

52 

58 

55 

73 

71 

75 

73 

58.3 

MIN 

19 

23 

29 

20 

23 

23 

13 

13 

26 

33 

25 

26 

29 

31 

27 

22 

29 

31 

39 

40 

37 

41 

29 

31 

27 

31 

40 

39 

47 

29.1 

BRANTLEY 

MAX 

53 

55 

48 

60 

40 

47 

59 

61 

68 

72 

67 

60 

52 

58 

61 

58 

66 

66 

67 

69 

57 

57 

54 

55 

68 

59 

57 

59 

70 

71 

74 

60,9 

MIN 

22 

20 

26 

31 

1! 

13 

20 

26 

28 

26 

28 

25 

19 

20 

22 

25 

31 

35 

40 

49 

47 

38 

44 

50 

38 

33 

30 

34 

41 

46 

55 

31.5 

BREHTQN  3  SSE 

MAX 

52 

49 

59 

53 

47 

59 

62 

71 

78 

53 

48 

53 

59 

62 

63 

65 

58 

66 

64 

50 

64 

58 

76 

70 

60 

59 

72 

70 

73 

75 

77 

63.1 

MIN 

26 

21 

37 

32 

19 

15 

29 

28 

50 

28 

26 

16 

18 

19 

23 

25 

54 

53 

58 

50 

48 

43 

57 

51 

39 

25 

32 

45 

54 

45 

50 

35.4 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

42 

43 

58 

46 

45 

56 

56 

72 

65 

45 

45 

54 

56 

58 

62 

55 

65 

62 

62 

55 

53 

55 

74 

59 

49 

53 

59 

63 

71 

72 

72 

68.5 

MIN 

18 

20 

33 

22 

12 

19 

32 

29 

40 

21 

27 

18 

20 

22 

27 

27 

47 

51 

50 

44 

43 

39 

50 

43 

29 

25 

36 

43 

48 

47 

53 

33.4 

CHATDM  3  N 

MAX 

<|5 

45 

55 

51 

48 

57 

61 

71 

71 

47 

47 

51 

59 

63 

53 

62 

61 

64 

52 

55 

55 

57 

77 

70 

53 

52 

70 

55 

71 

69 

75 

60. 1 

MIN 

22 

25 

37 

26 

14 

23 

35 

36 

45 

24 

29 

24 

22 

29 

33 

35 

55 

57 

51 

46 

35 

44 

55 

49 

30 

32 

41 

51 

53 

57 

55 

37.8 

CLAYTON 

MAX 

55 

47 

46 

60 

40 

40 

55 

58 

66 

70 

46 

45 

49 

55 

57 

55 

55 

65 

63 

56 

53 

53 

50 

63 

69 

56 

56 

61 

55 

61 

74 

55 , 5 

MIN 

25 

29 

30 

33 

18 

21 

28 

36 

42 

25 

28 

26 

30 

33 

35 

34 

39 

45 

47 

47 

46 

41 

44 

48 

37 

30 

36 

39 

40 

49 

55 

35.0 

dothan  FAA  AIRPOKT 

MAX 

50 

46 

56 

47 

41 

56 

60 

73 

75 

49 

50 

51 

56 

57 

56 

67 

69 

71 

68 

58 

55 

54 

64 

71 

52 

56 

67 

61 

72 

74 

74 

59.9 

MIN 

30 

30 

42 

29 

2! 

24 

38 

34 

44 

32 

31 

28 

29 

31 

37 

38 

52 

54 

58 

50 

46 

43 

46 

51 

38 

33 

46 

47 

53 

53 

55 

40.3 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

56 

46 

46 

56 

41 

41 

57 

50 

69 

75 

46 

48 

50 

56 

59 

56 

56 

65 

67 

55 

57 

58 

52 

64 

70 

51 

55 

68 

52 

70 

74 

58 . 3 

MIN 

27 

27 

30 

36 

20 

20 

23 

35 

37 

28 

29 

26 

28 

32 

33 

33 

34 

51 

56 

50 

47 

42 

44 

48 

40 

30 

32 

45 

46 

54 

54 

36.6 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

57 

47 

45 

59 

42 

41 

56 

50 

69 

73 

47 

48 

51 

57 

58 

57 

65 

65 

70 

65 

54 

54 

51 

62 

74 

55 

59 

62 

52 

58 

73 

57.6 

MIN 

27 

23 

28 

35 

20 

1* 

22 

26 

29 

22 

28 

20 

21 

21 

25 

27 

41 

50 

56 

51 

48 

38 

44 

49 

39 

25 

44 

41 

43 

47 

49 

34.0 

EVERGREEN 

MAX 

53 

48 

46 

57 

40 

50 

58 

52 

70 

72 

48 

46 

54 

60 

64 

61 

63 

58 

64 

55 

51 

63 

73 

63 

52 

60 

71 

58 

73 

59.4 

MIN 

26 

26 

32 

31 

18 

19 

25 

34 

38 

27 

27 

27 

28 

27 

31 

36 

37 

54 

50 

47 

47 

49 

54 

36 

32 

41 

45 

51 

55 

35.2 

FRISCO  CIIY 

MAX 

51 

47 

47 

58 

39 

49 

57 

51 

70 

70 

46 

45 

54 

59 

62 

62 

63 

66 

52 

51 

52 

54 

69 

76 

61 

51 

58 

71 

59 

71 

73 

59.2 

MIN 

23 

25 

30 

28 

14 

15 

27 

36 

40 

24 

25 

24 

25 

26 

35 

35 

38 

54 

57 

48 

45 

44 

45 

53 

33 

30 

33 

45 

52 

54 

53 

36.0 

GENEVA 

MAX 

57 

47 

47 

56 

44 

39 

58 

60 

69 

74 

48 

47 

51 

54 

57 

58 

57 

68 

70 

67 

58 

50 

57 

65 

73 

53 

55 

70 

57 

72 

74 

59.4 

MIN 

28 

25 

29 

40 

24 

l^ 

18 

30 

31 

31 

28 

25 

24 

25 

26 

29 

35 

51 

52 

52 

51 

42 

47 

51 

43 

30 

36 

44 

49 

51 

54 

35. 1 

CILbERTOWN 

MAX 

<(5 

44 

51 

47 

46 

57 

60 

71 

68 

46 

45 

51 

59 

61 

64 

59 

60 

63 

52 

54 

54 

62 

77 

72 

50 

54 

59 

66 

70 

69 

59 

58.9 

MIN 

23 

22 

37 

25 

14 

16 

28 

31 

45 

25 

30 

20 

21 

22 

27 

27 

55 

57 

52 

47 

46 

45 

50 

42 

31 

30 

47 

50 

53 

55 

55 

36.4 

GREENVILLE 

MAX 

52 

46 

48 

45 

3a 

48 

58 

60 

71 

57 

58 

47 

50 

58 

54 

58 

65 

66 

55 

66 

62 

62 

52 

66 

60 

60 

61 

70 

66 

70 

75 

58.8 

MIN 

22 

22 

28 

27 

13 

13 

23 

31 

34 

24 

24 

24 

24 

25 

28 

32 

34 

51 

45 

45 

51 

55 

30.7 

HEADLAND 

MAX 

57 

48 

45 

58 

49 

40 

57 

61 

70 

78 

55 

48 

51 

57 

51 

57 

65 

68 

70 

56 

57 

54 

52 

63 

73 

52 

57 

65 

58 

72 

76 

59.4 

MIN 

28 

27 

29 

39 

21 

20 

22 

33 

41 

30 

29 

26 

27 

26 

33 

34 

33 

50 

52 

51 

50 

42 

44 

45 

42 

30 

32 

43 

44 

52 

52 

36.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

59 

43 

45 

58 

38 

44 

55 

47 

67 

56 

44 

45 

51 

56 

59 

60 

64 

64 

65 

65 

52 

52 

52 

62 

61 

50 

50 

67 

51 

57 

74 

56.2 

MIN 

24 

24 

29 

2-9 

19 

16 

26 

37 

40 

25 

25 

23 

28 

30 

34 

32 

36 

49 

55 

47 

41 

40 

44 

49 

35 

28 

30 

42 

44 

50 

52 

34.9 

OZARK    b  NNW 

MAX 

52 

46 

56 

48 

40 

55 

60 

69 

73 

55 

48 

51 

58 

59 

58 

65 

65 

67 

65 

63 

54 

52 

57 

71 

60 

55 

65 

59 

70 

74 

7'> 

59.  5 

MIN 

22 

23 

34 

30 

16 

19 

33 

32 

51 

24 

24 

22 

25 

29 

30 

32 

45 

49 

52 

45 

43 

36 

41 

52 

34 

26 

38 

39 

45 

49 

48 

35.1 

PhENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

53 

42 

47 

56 

42 

41 

51 

55 

65 

55 

44 

47 

50 

54 

57 

54 

64 

59 

58 

62 

51 

51 

49 

62 

70 

50 

57 

56 

45 

53 

72 

54.6 

MIN 

25 

25 

28 

30 

18 

13 

19 

30 

31 

25 

25 

26 

25 

30 

31 

33 

35 

45 

54 

50 

45 

43 

44 

48 

36 

30 

32 

38 

38 

40 

47 

33.5 

PITTSVIEH 

MAX 

55 

46 

45 

57 

42 

42 

55 

58 

57 

72 

46 

48 

52 

56 

58 

56 

55 

61 

69 

64 

53 

53 

50 

63 

71 

53 

57 

51 

48 

57 

74 

56.6 

MIN 

25 

19 

19 

34 

16 

10 

11 

24 

24 

26 

26 

22 

17 

18 

19 

22 

23 

50 

53 

51 

48 

39 

43 

49 

34 

23 

23 

40 

40 

44 

45 

30.  2 

ThOMASVILLE 

MAX 

50 

43 

43 

54 

34 

45 

55 

57 

71 

61 

42 

45 

51 

56 

58 

61 

55 

53 

61 

58 

50 

53 

60 

74 

50 

48 

54 

69 

64 

69 

70 

56.3 

MIN 

22 

22 

30 

26 

15 

19 

26 

34 

45 

24 

24 

23 

25 

26 

29 

33 

34 

55 

58 

48 

45 

43 

47 

53 

31 

30 

33 

44 

48 

55 

55 

35.5 

TROY 

MAX 

48 

47 

60 

51 

45 

55 

56 

67 

71 

62 

50 

51 

56 

59 

58 

64 

63 

65 

64 

60 

52 

52 

59 

67 

54 

52 

66 

59 

58 

74 

74 

59.4 

MIN 

25 

27 

38 

29 

16 

22 

37 

35 

46 

25 

29 

25 

31 

31 

36 

37 

50 

54 

56 

48 

46 

42 

47 

53 

34 

30 

43 

42 

48 

53 

58 

38.5 

whatley 

MAX 

47 

48 

58 

52 

50 

58 

63 

72 

67 

56 

47 

53 

58 

65 

63 

62 

67 

64 

52 

54 

53 

64 

74 

72 

52 

55 

69 

68 

71 

72 

73 

50.9 

«          *  * 

MIN 

21 

19 

34 

24 

U 

13 

27 

28 

42 

22 

27 

18 

18 

20 

26 

25 

46 

51 

49 

45 

43 

39 

52 

47 

32 

28 

33 

44 

49 

51 

54 

33.5 

GULF  oe 

BAY  MINETTE 

MAX 

50 

48 

58 

52 

50 

57 

60 

70 

77 

45 

44 

55 

50 

64 

64 

61 

65 

54 

52 

55 

55 

72 

76 

58 

54 

55 

72 

57 

72 

74 

75 

61.4 

MIN 

26 

30 

42 

32 

19 

25 

41 

38 

45 

28 

30 

27 

27 

32 

35 

38 

55 

56 

54 

50 

48 

45 

58 

53 

37 

34 

43 

54 

55 

57 

61 

41 ,2 

CODEN 

MAX 

54 

54 

60 

57 

50 

55 

64 

69 

69 

62 

46 

55 

6? 

64 

66 

66 

65 

64 

65 

54 

59 

71 

73 

71 

51 

57 

71 

59 

73 

72 

73 

53.3 

MIN 

28 

31 

43 

34 

22 

24 

38 

35 

54 

29 

32 

28 

27 

28 

31 

38 

55 

58 

50 

51 

49 

47 

54 

57 

41 

29 

44 

55 

59 

59 

60 

41.9 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

52 

50 

59 

56 

48 

57 

51 

73 

73 

52 

45 

52 

58 

52 

63 

62 

69 

65 

53 

59 

56 

70 

77 

67 

58 

58 

70 

58 

70 

74 

78 

62.1 

MIN 

28 

30 

41 

34 

22 

25 

44 

33 

51 

30 

30 

27 

28 

33 

34 

40 

56 

57 

58 

51 

48 

47 

56 

56 

40 

35 

43 

55 

58 

59 

62 

42 . 3 

FORT  MORGAN 

MAX 

59 

59 

50 

56 

44 

55 

56 

54 

76 

59 

46 

50 

55 

57 

6 1 

62 

62 

63 

54 

58 

56 

65 

69 

70 

63 

50 

55 

65 

57 

58 

71 

60.5 

MIN 

34 

39 

49 

36 

29 

34 

45 

46 

47 

31 

34 

36 

40 

41 

42 

47 

56 

57 

56 

51 

51 

53 

54 

55 

45 

40 

45 

55 

59 

59 

61 

45.0 

H09UE    WB  AIRPORT 

MAX 

48 

48 

58 

44 

49 

59 

62 

71 

76 

46 

46 

54 

59 

61 

63 

62 

67 

64 

63 

56 

56 

71 

74 

66 

54 

56 

69 

66 

69 

70 

74 

50.7 

MIN 

29 

31 

44 

28 

20 

25 

38 

41 

43 

30 

32 

29 

28 

32 

35 

40 

58 

60 

54 

50 

50 

49 

58 

44 

39 

34 

45 

58 

60 

61 

52 

42.2 

ROBERTSOALE  1  E 

MAX 

60 

50 

51 

58 

43 

48 

50 

54 

71 

74 

50 

43 

55 

50 

53 

53 

51 

65 

54 

65 

56 

61 

72 

75 

67 

57 

58 

70 

57 

70 

74 

61.1 

MIN 

26 

27 

34 

34 

20 

23 

25 

34 

39 

28 

29 

26 

25 

29 

?9 

35 

40 

49 

57 

50 

47 

45 

52 

55 

39 

33 

41 

46 

55 

55 

58 

3e.3 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1969 


Day  of  month 


0WUOO 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  • 

NORTHERN   VtLLEr  01 

selle  mina  2  n 
Florence 

HUNrSVlLL6   WB  iP 

HUSCLE    SHO'LS    FA4  4P 
NEW   MARKET  2 
RED  BAY 
WATERLOO 

*  *  + 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM   MB  AP 

8RI00EPORT  2  W 
VALLEY  HEAD 

*  •  » 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
HALEYVILL6 
HAMILTON    3  S 
TUSCALOOSA   FAA  AP 

*  •  * 

EASTERN   VALLEY  O* 

4NNIST0N   fAA  AP 
CENTRE    5  SW 

PRAIRIE  06 
GAINESVILLE 

*  *  * 

coastal  plain  07 
cilbertqwn 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

wtr  equiv 
snowfall 

SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

t 

T 

T 
T 

t 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.13 

* 

.11 

.07 

.08 

.11 

.08 

.08 

.09 

.07 

.06 

• 

.06 

.01 

.06 

.04 

.00 

.04 

.04 

.16 

.08 

.03 

* 

.14 

.05 

.05 

1.88B 

WIND 

78 

73 

5 

1*2 

6'! 

16 

21 

26 

44 

120 

88 

75 

18 

24 

6 

9 

15 

15 

17 

10 

0 

4 

12 

24 

97 

70 

15 

* 

43 

27 

4 

1162 

PRAIRIE 

06 

OEMOPQUS  LOCK  AND 

OAH 

EVAP 

« 

* 

.01 

* 

* 

* 

.15 

.10 

.07 

* 

« 

* 

.36 

.10 

.09 

.06 

.04 

.02 

.04 

.00 

.13 

.09 

.16 

.06 

.04 

.05 

.02 

.03 

1  .67B 

WIND 

63 

31 

13 

78 

20 

24 

45 

38 

121 

130 

97 

91 

17 

8 

15 

44 

59 

53 

29 

14 

42 

36 

67 

70 

113 

88 

68 

116 

110 

72 

75 

1847 

MAX 

50 

46 

54 

60 

56 

55 

57 

56 

58 

59 

52 

53 

55 

64 

56 

50 

53 

55 

53 

63 

66 

HIN 

33 

53 

37 

43 

34 

39 

40 

54 

55 

50 

49 

49 

49 

53 

39 

36 

36 

43 

46 

51 

57 

•       •  • 

GULF 

U8 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.10 

.09 

.05 

.08 

.03 

.04 

.05 

.05 

.08 

,08 

.13 

.05 

.06 

.09 

.08 

.02 

.04 

.03 

.05 

.06 

.05 

.14 

.09 

.07 

.04 

.03 

.12 

.03 

2.03B 

WIND 

69 

12 

17 

68 

At 

27 

47 

17 

47 

45 

66 

25 

16 

17 

18 

20 

35 

16 

59 

44 

11 

16 

29 

35 

55 

22 

22 

39 

47 

37 

22 

1043 

MAX 

52 

'•e 

50 

50 

41 

50 

55 

66 

72 

66 

50 

47 

52 

53 

60 

59 

61 

60 

61 

60 

53 

69 

72 

73 

63 

52 

65 

68 

70 

70 

59.5 

HIN 

37 

38 

40 

40 

30 

33 

40 

42 

58 

36 

36 

32 

36 

38 

36 

40 

54 

53 

60 

52 

50 

50 

60 

62 

40 

36 

42 

58 

60 

60 

62 

45.6 

See  Relerence  Notes  Following  Slation  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

j  LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn VLn 

1   TEMP.  1 

- 

SPECIAL 

AeeEVILLC    1  NNM 

oooa 

07 

HENRY 

* 

31  35 

85  15 

JOHN  S  RICHBURG 

AODi  sot 

WINSTON 

795 

PROF.  PALMER  GODSEV 

ALBERTA 

OlAO 

07 

1 

32  14 

87  25 

175 

SIDNEY  J.  HARDYt   SR • 

ALBEBTVILUE  2  SE 

oiAa 

02 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1140 

SP 

ALA.  CONHUNl T Y  NE I WORK 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

11 

85  52 

5P 

OOuGLAS  M.  SANFORD 

OITC 

13 

33  07 

88  07 

140 

7a 

MRS«  CHERRY  J.  H£RNOON 

AHCALUb  1  A  1 

02S2 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

260 

8A 

02  72 

33  35 

85  51 

599 

MIO 

FLD.  AwlAIlON  AGENCY 

i.;3)8 

03 

2 

87  13 

500 

d369 

OS 

11 

33  15 

85  50 

1080 

GEORGE  M«  BURNS 

ASHVlLLt    4  W 

ST.  CLAIR 

JOHN    T.  SWINDALL 

A I MENS  i 

0595 

01 

LIHL^TONE 

J 

34  48 

lb  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  wjMa 

ATMORE   i  Sw 

0<.OT 

07 

ESCAHDI A 

8 

3)  01 

87  31 

294 

4P 

H 

0<>22 

05 

11 

85  31 

730 

8A 

AyTAUGAvlLLE    J  N 

04<.0 

03 

AUTAUGA 

32  28 

86  41 

200 

J •  6«  NE 1GH60RS 

8AN<iH£AD  LOCK  AND  DAM 

03 

TUSCALOOSA 

2 

J3  29 

87  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETIE 

050} 

08 

aALDHl N 

87  47 

268 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE  I  t 

0616 

07 

1 

87  12 

176 

7A 

BELLE  HINA  2  H 

0555 

01 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

0T4« 

2 

33  40 

87  36 

452 

BESSEMER  3  SSW 

075' 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

eiLL[Nr,SL^»   I  SE 

AUTAUGA 

86  42 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

dlHMINCHAM  aB  AP 

0B31 

02 

JEFFERSON 

; 

33  34 

86  45 

620 

MIO 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

ROBERT  L.  WHEELES 

flRANTU*.  * 

07 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

BA 

R*   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

10B<> 

07 

31  04 

87  03 

85 

6P 

MfiS.  claRa  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  t  M 

02 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

BROOKHOOD 

11>>) 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  IT 

605 

TA 

MRS.  WILLIE  M.  SIVRON 

eRUtOIOGE 

1178 

07 

5 

85  49 

510 

GEORGE  L  MICKS 

i2se 

86  46 

540 

5P 

PIERCE  A»  GARRETT 

CAMOEN  3  NU 

t  301 

WILCOX 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

05 

TALLAPOOSA 

jj 

32  50 

85  41 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

; 

33  5* 

87  32 

430 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  ^  Sm 

04 

CHEROKEE 

85  45 

620 

CENTRE V 1 LLE 

1520 

3 

32  57 

87  08 

224 

1566 

WAShI ngton 

13 

31  30 

88  15 

285 

5P 

GRaOY  C«  YOUNG 

Chiloersbijrc  wir  Plant 

04 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CLAIBOI^NE 

1690 

07 

MONROE 

I 

31  32 

87  31 

183 

TA 

CLANTON 

CHI LTON 

32  5) 

86  38 

580 

MARION  w.  EASTERLING 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 

596 

8A 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

MOBILE 

30  23 

88  13 

12 

5P 

AGnES  c.  christensen 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

07 

GENEVA 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

i: 

34  44 

87  50 

4  70 

COLLINSVILLE 

ie<>9 

34  15 

85  52 

7  34 

Ba  W*  APPLETON 

COLUMBIA 

1665 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

85 

INACT 1 VE  8/1/66 

COhOOVA 

MRS.  C.  GRESHAM 

197* 

07 

3?  09 

85  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

2079 

06 

32  26 

88  23 

215 

7A 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

85  45 

760 

WILLIAM  L,  BARtLEIT 

OADEviLLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

3?  50 

65  46 

730 

DAY  TON 

06 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

71 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

OECATUR 

2207 

MORGAN 

ROSS   A,  HAWKINS 

2235 

05 

11 

33  26 

85  42 

103C 

MRS  VERNA  B>  LANDERS 

DEMOPOLIb   LOCK   ANO  DAH 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORI 

2372 

07 

HOUSTON 

5 

85  27 

371 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOThaN  <.  SE 

HOUSTON 

5 

31  10 

85  21 

308 

PAUL   S.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

2 

34  10 

87  24 

800 

It 

M 1 TCHELL  DRAKE 

2577 

07 

10 

31  25 

86  04 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

ENTERPRISE  3  NW 

2675 

5 

31  20 

85  53 

409 

T.  HARRIS  MOATS 

EJFAULA  WILDLIFE  »EF 

2730 

07 

BARBOUR 

85  06 

215 

8A 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

EVERGREEN 

CONECUH 

V  26 

MILLER  T,  SELLERS 

FAIRmOPE  2  NE 

2Bn 

08 

30  33 

87  53 

z: 

5P 

H 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

28<>0 

01 

12 

34  22 

86  54 

630 

7A 

2883 

13 

33  41 

87  49 

365 

6P 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

87  41 

578 

5P 

5F 

HENRY  G.  RICHARDS 

FOR  I  OE^OS 1 T 

3024 

06 

LOWNDE  S 

6 

86  35 

503 

1 NACI i  Vt    3/  16/68 

3035 

08 

30  14 

88  01 

10 

3043 

02 

34  27 

85  43 

934 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

6 

31  26 

87  24 

410 

8A 

MRS.  NELIA  MCKEN2IE 

CADSOEN  GAS  PLAN! 

ETOWAH 

SO.   NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLt 

316C 

01 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

MRS.  G.  MC  KENI I E 

3255 

07 

5 

31  02 

86  51 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

CEORGI ANNA 

3271 

07 

31  38 

86  44 

285 

G I LBERTOXN 

i: 

31  53 

88  20 

128 

6P 

b( 

3*30 

03 

2 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  C0> 

GREENSBORO 

3511 

06 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

MRS  MILLIE  J>  ARRINGTON 

GREENVl LLE 

3519 

07 

31  50 

86  38 

445 

GULF  SHORES  P  0 

1559 

08 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

8 

GILBERT  W.  MELChER 

GUNT'-RSVILLE 

3573 

MARSHALL 

34  20 

86  19 

57( 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

gjntersville  tva 

MARSHALL 

MAL€ YVI LLE 

362( 

. 

34  14 

87  37 

RADIO  STATION  WJBB 

36A5 

13 

34  06 

87  59 

71 

3748 

1 

32  11 

86  36 
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Additional  Inforaatlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field.   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .  Hax  and  min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall  '  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAUES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
o/  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IK  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Wast^ngton,   D.  C.  20402. 
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38.3 

-  5.9 

65 

3 

14 

13 

741 

0 

0 

21 

0 

5 . 59 

.01 

2.12 

2 

.8 

1 

16 

10 

2 

2 

DIVISION 

42.2 

-  3.7 

5.06 

-  ,55 

.1 

»       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVULE 

57.2 

33.4 

45.3 

9 

24 

4 

Q 

0 

19 

0 

2,30 

1.10 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

56.6 

32.7 

44.7 

80 

9 

24 

S* 

563 

0 

0 

17 

0 

3.42 

.60 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

CENTREVILLE 

58.3 

33.5 

45.9 

-  3.5 

73 

9 

23 

i* 

527 

0 

0 

16 

0 

3 . 00 

-  2,50 

.68 

6 

.0 

0 

5 

3 

0 

C  L ANTON 

56,9 

3''.6 

45.8 

-  3.0 

74 

2 

24 

13 

534 

0 

0 

14 

0 

3.82 

-  1.41 

1.15 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

54,5 

29.6 

42 . 1 

71 

3 

19 

13 

636 

0 

0 

20 

0 

7.37 

2.31 

2 

T 

0 

7 

5 

2 

f AYETTE 

58.6 

34.0 

46.3 

72 

6.^ 

23 

19+ 

517 

0 

0 

14 

0 

4.58 

1.20 

1 

^ 

10 

^ 

HALEYVULE 

HAM  1 L  TQN    3  S 

54.7 

27.2 

41.0 

70 

9 

15 

14+ 

668 

0 

0 

20 

0 

6.70 

2.23 

1 

1.2 

1 

16 

7 

4 

3 

JASPER   ^  N 

55.1 

31.8 

43.5 

70 

2 

20 

13 

596 

0 

0 

15 

0 

5.37 

1.55 

1 

T 

0 

10 

5 

1 

PRATrVILLE 

60.3 

36.8 

48.6 

-  2.5 

74 

8 

22 

4 

454 

0 

0 

8 

0 

4.34 

-  ,44 

1.20 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

58. 2 

37.0 

47.6 

75 

1 

25 

13 

483 

0 

0 

8 

0 

3.30 

.99 

15 

.0 

0 

7 

3 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

57,6 

35.0 

46.3 

74 

g 

24 

514 

0 

0 

13 

0 

2.21 

.77 

.0 

0 

7 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

60.8 

35.1 

48.0 

-  1.3 

84 

9 

26 

14  + 

471 

0 

0 

12 

0 

2.93 

-  2.39 

.77 

15 

.0 

0 

10 

2 

0 

VERNON 

58.9 

32.1 

45.5 

71 

27* 

19 

19  + 

540 

0 

0 

16 

0 

4.53 

1.42 

1 

.0 

0 

5 

5 

2 

D I  V I S I  ON 

45.4 

4.14 

~  1,27 

.  1 

•       •  • 

EASTERN   VALLEY  0^ 

ANNISTON  FAA  AP 

53.5 

34.8 

44.2 

70 

2 

25 

13 

577 

0 

0 

16 

0 

3.40 

.87 

8 

T 

0 

7 

3 

0 

CALERA  2  SM 

59.5 

32.8 

46.2 

71 

8+ 

20 

4 

522 

0 

0 

15 

0 

3.12 

-  2,30 

1.03 

15 

3 

CENTRE   5  SH 

51.9 

33.4 

42.7 

69 

3 

22 

13 

620 

0 

0 

15 

0 

6.50 

1.14 

2 

T 

0 

9 

6 

3 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

57.3 

33.9 

45.6 

72 

2 

21 

19+ 

537 

0 

0 

14 

0 

3.71 

1.26 

.0 

0 

7 

3 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

52.4 

34.3 

43.4 

-  3.2 

65 

3 

21 

13 

601 

0 

0 

12 

0 

4.44 

.91 

9 

.0 

0 

7 

5 

0 

PELL  CITY   1  NNE 

53.4 

31.2 

42.3 

67 

6+ 

16 

13 

630 

0 

0 

18 

0 

3.81 

.73 

15 

.0 

0 

10 

2 

0 

SYLACAUGA  *  NE 

57,0 

33.3 

45.2 

71 

I* 

21 

19 

550 

0 

0 

17 

0 

.88 

.40 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

1 ALLAOEGA 

55,8 

34.7 

45.3 

-  3.5 

70 

2 

23 

19 

545 

0 

0 

14 

0 

3.68 

-  1,66 

.96 

15 

T 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

44.4 

-  3.2 

3.69 

-  1,75 

T 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

57, 3M 

28. 9M 

43. IM 

18 

13 

0 

0 

0 

4.42 

.0 

0 

ASHLAND 

52.6 

30.8 

41.7 

66 

i* 

18 

13 

645 

0 

0 

21 

0 

4.07 

.98 

15 

1.0 

0 

9 

3 

0 

AUBURN  3  SM 

57.5 

34.0 

45.8 

-  4.5 

75 

2 

22 

13 

532 

0 

0 

16 

0 

5.19 

.25 

1.34 

15 

.0 

0 

9 

4 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

54.9 

31.2 

43.1 

73 

2 

20 

13 

608 

0 

0 

19 

0 

4.32 

1.14 

15 

.0 

0 

6 

5 

1 

HEFLIN 

52.3 

28.8 

40.6 

66 

3+ 

17 

13 

679 

0 

1 

22 

0 

3.84 

.84 

6 

T 

0 

7 

4 

0 

LAFAYETTE 

56.8 

35.7 

46.3 

74 

I 

22 

13 

519 

0 

0 

11 

0 

4.01 

1.14 

14 

.0 

0 

1 

MARTIN  DAM 

58.6 

37.2 

47.9 

75 

1 

26 

5 

473 

0 

0 

6 

0 

4.68 

-  ,14 

1.34 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

OPELIKA 

56.0 

32.4 

44.2 

76 

2 

24 

12  + 

578 

0 

0 

19 

0 

4.25 

1.10 

7 

.0 

0 

8 

5 

1 

ROCKFORO  2  NNW 

55.5 

34.2 

44.9 

74 

2 

23 

13 

555 

0 

0 

13 

0 

3.77 

1.12 

15 

T 

0 

6 

3 

1 

ROCK  MILLS 

54.4 

31.0 

42.7 

72 

2 

21 

14+ 

618 

0 

0 

19 

0 

5.12 

1.09 

9 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

44.0 

-  5.8 

4.37 

-  ,67 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Continued  FEBRUARY  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

g,i 
•  d 

<s 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•a 

Departure 
From  Normal 

Q 

J 
O 

(5 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

So 

*       *  * 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

58.1 

38.7 

46.4 

77 

2 

25 

13 

462 

Q 

Q 

0 

3.62 

1.49 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

57  9 

35.0 

46.5 

74 

2 

Zk 

5 

516 

0 

0 

12 

0 

2.41 

2,57 

1.05 

15 

•  0 

7 

1 

GAINESVILLE 

57.9 

35.1 

46.5 

75 

9+ 

26 

4 

511 

0 

0 

12 

0 

2.94 

.93 

15 

!o 

0 

6 

3 

0 

GREENSBORO 

60.2 

36.3 

46.3 

-  3.1 

72 

8+ 

27 

13+ 

464 

0 

0 

9 

0 

3.17 

- 

2,15 

.75 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

HAYNEVILLE 

58. OM 

35  •  6M 

46. 8M 

78 

2 

25 

5  + 

508 

0 

0 

14 

0 

3.26 

1.35 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

58.9 

35.7 

47.3 

78 

3+ 

24 

4 

496 

0 

0 

10 

0 

2.30 

1.08 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

59.5 

37.8 

46.7 

74 

8+ 

26 

13+ 

452 

0 

0 

8 

0 

3.30 

.84 

6 

.  0 

Q 

3 

Q 

MINTER   3  NW 

MONTGOMERY  Wb   AP  R 

59.4 

38 . 3 

46.9 

-  1.4 

81 

1 

28 

4 

456 

0 

0 

6 

0 

3.64 

- 

.72 

1 . 49 

14 

T 

0 

6 

3 

1 

SELHA 

60.8 

40.2 

50.5 

-  2.6 

76 

1 

30 

19+ 

403 

0 

0 

4 

0 

3.87 

- 

1.07 

1.46 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

TUSKEGEE  3  S 

UNION  SPRINGS 

57  9 

36.1 

47.0 

_ 

77 

2 

26 

14+ 

50 1 

0 

0 

12 

0 

3.17 

1.55 

1.33 

15 

.  0 

^ 

1 

' 

DIVISION 

47.9 

-  3.9 

3*19 

- 

1.59 

T 

•       •  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

61.0 

35.1 

46.1 

78 

2 

23 

19 

474 

0 

0 

13 

0 

4,67 

2.20 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

ATMORE   I  SH 

6'). 6 

39.7 

52.2 

79 

8 

27 

19  + 

361 

0 

0 

5 

0 

9*45 

2,78 

15 

.0 

0 

7 

2 

2 

BEATRICE   I  E 

63. 3M 

34. 3M 

46. 8M 

75 

9+ 

23 

13  + 

462 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

BRANTLEY 

60.9 

34,4 

47.7 

80 

2 

21 

4 

465 

Q 

0 

13 

0 

4.21 

- 

.60 

1.99 

15 

.0 

0 

e 

3 

1 

BRENTON  3  SSE 

66.0 

36.9 

51.5 

-  2.2 

60 

1 

22 

19  + 

365 

0 

0 

11 

0 

4.22 

- 

.37 

2.03 

IS 

.0 

0 

7 

2 

CAMDEN  3  NW 

61.2 

35.4 

46.3 

79 

1 

23 

13+ 

465 

0 

0 

13 

0 

3.40 

.99 

14 

.0 

0 

6 

4 

CHATQM   3  N 

63.4 

39.1 

51.3 

79 

8 

28 

19+ 

381 

0 

0 

5 

0 

2.91 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLAYTON 

58.3 

37.5 

47.9 

76 

2 

26 

13 

476 

0 

0 

6 

0 

3.06 

- 

1.78 

l.*74 

15 

.0 

0 

6 

1 

I 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

60.0 

41.0 

50.5 

77 

2 

30 

13 

405 

Q 

Q 

2 

2.76 

- 

1.82 

1.07 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

ENTERPRISE   3  NH 

56  4M 

36. 8M 

4  7  •  6M 

77 

3 

27 

0 

0 

10 

0 

3.77 

1.74 

15 

•  0 

0 

2 

EJFAULA  WILDLIFE  REF 

58.3 

35.3 

46.6 

76 

3 

23 

13 

504 

0 

0 

13 

0 

3.75 

1.75 

15 

.0 

0 

6 

2 

EVERGREEN 

61. 7M 

37 .  6M 

49. 7M 

76 

9  + 

27 

4 

423 

0 

0 

8 

0 

£  •  1  £ 

1 5 

.0 

0 

6 

2 

FRISCO  CITY 

61.7 

37.3 

49.5 

79 

9 

27 

J  + 

434 

0 

0 

9 

0 

3197 

- 

.55 

1.76 

15 

.0 

0 

8 

2 

} 

GENEVA 

6 1 .  5M 

37.9 

49  .  7M 

79 

3 

27 

5 

0 

0 

10 

0 

3.20 

1*11 

1.53 

15 

.  0 

GILBERTOWN 

62.8 

36.9 

49.9 

78 

1 

23 

4 

425 

0 

0 

8 

0 

3.17 

.65 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

GREENVI LLE 

64.1 

36  3 

50.2 

-  3.1 

85 

25 

25 

5  + 

412 

0 

0 

10 

0 

3.43 

1.51 

1  ■  70 

1 5 

.0 

0 

7 

2 

1 

HEADLAND 

60.0 

37.8 

48.9 

79 

3 

27 

13 

446 

Q 

Q 

Q 

3.54 

1.74 

15 

.0 

0 

5 

2 

HIGHLAND  HOME 

59.3 

36.6 

48.0 

-  4.6 

77 

2 

26 

14  + 

475 

0 

0 

10 

0 

3.77 

- 

1.25 

1.74 

15 

.0 

0 

6 

2 

OZARK  6  NNW 

60 . 1 

35.9 

40  ■  0 

_  ^  ^  2 

75 

24 

19  + 

0 

0 

11 

0 

3.50 

1.35 

15 

PHENIX  CITY  2  NNW 

56.0 

36.6 

46.3 

76 

2 

26 

14  + 

517 

0 

0 

10 

0 

3.99 

1.00 

16 

.'o 

0 

6 

3 

i 

PITTSVIEW 

57,8 

32.5 

45.2 

79 

3 

20 

14  + 

550 

0 

0 

16 

0 

3.56 

1.57 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

THDMASVI LLE 

59.4 

36.4 

47.9 

76 

2 

Q 

Q 

10 

Q 

3.71 

1.51 

15 

TROY 

59.6 

38.5 

49. 1 

-  3.5 

77 

1 

24 

4 

444 

0 

0 

6 

0 

3.14 

1.26 

1.30 

15 

.0 

0 

6 

2 

WHATLEY 

64,6 

35.9 

50.3 

77 

2 

21 

18 

409 

Q 

0 

1 1 

0 

3.33 

1.40 

15 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

46.9 

-  4.4 

3.66 

1.03 

.0 

*       «  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

64.3 

42.3 

53.3 

80 

6 

31 

5 

333 

0 

0 

4 

0 

4.60 

.0 

0 

COOEN 

64.  3M 

42. 9M 

53. 6M 

75 

2 

29 

19+ 

316 

0 

0 

4 

0 

7.68 

2.77 

8 

.0 

0 

6 

4 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

63.9 

43.2 

53.6 

-  1.8 

75 

28  + 

31 

19+ 

320 

0 

0 

3 

0 

3.87 

.01 

1.38 

15 

.0 

0 

6 

4 

1 

FORT  MORGAN 

61.8 

46.3 

54.1 

73 

2 

36 

17+ 

306 

0 

0 

0 

0 

5.20 

2.10 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

MOBILE   WB  AIRPORT 

63.5 

43.8 

53.7 

-  1.5 

80 

8 

33 

19+ 

320 

0 

0 

0 

0 

3.40 

1.19 

1.60 

14 

T 

0 

6 

3 

1 

ROBERTSDALE  I  E 

64,3 

39.9 

52.1 

76 

9+ 

28 

19+ 

363 

0 

0 

5 

0 

4.15 

.02 

1.40 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

53.4 

-  i.9 

4.62 

.62 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GREENVILLE 

65 

DATE 

25 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

14 

DATE 

13 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
MADISON 

B.21 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
SYLACAUCA  4  NE 

.88 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
SAINT  BERNARD 

3.41 

DATE 

02 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
FORT  PAYNE 

2.7 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
i  STATIONS 

2 

DATE 

16 

See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
-  14  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


i2 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7  1 

8 

g 

10  1 

11  [  12 

13  1  14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

2S 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  V&ILEY  01 

ATHENS  2 

7.95 

2.00 

2.47 

.66 

.05 

.27 

.02 

.44 

.75 

.71 

.27 

.11 

BELLE  MINA  2  N 

7 .  *6 

2 . 30 

2 .66 

OECAI JR 

7.25 

1  .96 

2.67 

.79 

.06 

.  15 

• 

.28 

•  26 

FALKVILLE   1  N 

5.64 

2. 08 

2.04 

.  50 

.06 

.  09 

.03 

■  24 

.22 

.28 

T 

FLORENCE 

7.99 

1.17 

2.65 

.01 

.01 

1*14 

.01 

.31 

.02 

1.31 

*35 

01 

HODGES 

*i.B9 

1  .79 

1.64 

.20 

•  39 

HUNTSVILLE  M6  AP 

6.97 

2.56 

1.32 

T 

.90 

.11 

.19 

!96 

.OB 

.81 

T 

.06 

HAU I  SON 

S>  21 

!•  32 

H0UL10N  2 

6.79 

2^74 

1.69 

.60 

^22 

.72 

.17 

!42 

.05 

!l7 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

5.22 

1.43 

1.37 

T 

.45 

.18 

.10 

.65 

.12 

T 

•  55 

T 

.17 

NEH  MARKET  2 

7.52 

2.56 

2.14 

•  64 

.39 

.07 

.90 

.22 

.01 

.  90 

.02 

RED  BAY 

6. 49 

1.66 

1.88 

.63 

.24 

'it 

reosiqne  arsenal 

*64 

'21 

'  13 

*64 

T 

RU^SELLVILLE  2 

>  7.34 

1.98 

2.29 

.66 

.25 

.20 

.63 

)  !l3 

i70 

.34 

HAIERLOO 

6.17 

.96 

2.20 

.23 

.67 

.29 

.24 

.40 

.33 

.62 

.2: 

APPALACHIAN 

HUUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

3.99 

1.31 

.65 

.53 

.67 

.28 

T 

.32 

.03 

BESSEMER  3  SSH 

2.92 

.36 

.14 

.37 

.  50 

.25 

•  02 

.15 

.58 

.23 

.23 

•  07 

6IHH1NCHAHWBAP  R 

3.17 

.46 

.59 

.  70 

.34 

.55 

.  20 

.  04 

.19 

.01 

.07 

aOAZ 

3.23 

1.34 

.14 

.29 

.25 

.94 

.26 

.  2* 

BRIDGEPORT  2  U 

6.20 

1 .36 

2.03 

.57 

.  73 

.03 

. 

• 

COLLINSVILLE 

4.86 

1.33 

1.25 

.06 

.45 

.16 

.50 

.13 

.25 

.27 

.12 

.28 

•  04 

fORT  PAYNE 

5.15 

1.40 

.  37 

.27 

• 

.  30 

* 

.20 

•  ^"l 

GARDEN  CITY 

4.61 

1.35 

.73 

.89 

•  47 

.44 

~ 

• 

.  13 

CUNTEASV I LLE 

LEEDS 

3.51 

.36 

.11 

.39 

.45 

.29 

.06 

.48 

.69 

.35 

T 

.10 

.27 

7 

HAGELLA 

3.01 

.36 

.11 

.36 

.29 

.27 

.47 

.44 

.36 

.02 

.16 

.13 

ONEONTA 

4.03 

.84 

.75 

.91 

.33 

.52 

.15 

.20 

.15 

.35 

.05 

.16 

PALHEROALE   2  H 

3.17 

.66 

.72 

.60 

.  12 

.50 

.25 

.20 

.12 

7.33 

1.68 

3.41 

* 

• 

•  29 

.06 

i  36 

.17 

.05 

.21 

•  23 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

.32 

•  20 

•  02 

SAYRE 

4.15 

.72 

.70 

.OS 

.64 

.29 

.17 

*62 

.28 

•  22 

.44 

.02 

SCOTTSBORO 

7.93 

1.96 

3.10 

.02 

.32 

.55 

.  10 

.85 

.71 

T 

.32 

VALLEY  HEAD 

5.59 

1.10 

2.12 

.13 

.23 

.34 

.06 

.46 

.23 

.42 

T 

T 

T 

•  36 

.1* 

WARRIOR 

4.15 

•  55 

.60 

.07 

.  90 

.06 

.  40 

.50 

.35 

•  45 

.05 

T 

*       I,  .  * 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

2.30 

.71 

1.10 

.49 

AU ) AUCAV 1 LLE   3  N 

3.40 

.06 

1 .06 

.02 

.32 

.83 

BANKhEAO  LOCK  AND  DAM 

3.42 

.46 

.60 

.09 

.  16 

.  59 

.27 

.21 

•  24 

BILLINCSLEY   1  SE 

3.  96 

.97 

.44 

.47 

•  33 

1.30 

.  10 

.32 

•  03 

BROOK HOOO 

2.15 

.35 

T 

.60 

.  10 

.05 

T 

.75 

.29 

.09 

CARBON  HILL 

3.91 

•  18 

CENTREV I LLE 

3.00 

.  1 5 

.65 

.  6B 

.09 

.86 

.  06 

•  07 

CL ANTON 

3.62 

.62 

.75 

.45 

1  i  15 

.  35 

.30 

T 

CORDOVA 

4.96 

.95 

1.15 

.32 

.68 

.20 

.22 

.58 

.30 

.22 

•  26 

.06 

DOUBLE  SPRINGS 

7.37 

2.19 

2.31 

.62 

.06 

.20 

.01 

.55 

.25 

.01 

.90 

.05 

3 .65 

.40 

.90 

4 . 59 

1 .20 

.74 

.75 

.  12 

.12 

.60 

.  10 

'  \ 

GORCAS 

4  .29 

■ 

.71 

.23 

.43 

.36 

.07 

.40 

• '® 

• 

• 

.  19 

.23 

.0* 

HALE YVI LLE 

HAMILTON  3  S 

6.70 

2.23 

1.96 

t 

1.03 

T 

.14 

T 

.60 

.41 

T 

.16 

.09 

.06 

I  •  55 

•  19 

.71 

2 .62 

•  OB 

.72 

• 

.35 

.05 

.  75 

.36 

*  i 

• 

MERTi  PONOVlLLE  TOWER 

3.  59 

•  I Z 

1.19 

.  80 

•  12 

.93 

.12 

Mil CHE L L  DAM 

3.  Bl 

•  05 

.  18 

.  60 

.02 

.  15 

1.18 

.41 

'27 

.10 

01 

P ICKENSVI LLE 

3.22 

.60 

.41 

.04 

.64 

.04 

.94 

.14 

•  41 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

4.03 

1.03 

.64 

.96 

1.32 

.15 

.25 

.06 

PRATTVILLE 

4.34 

.30 

.37 

1.20 

.16 

.79 

1.01 

.40 

.13 

REI-ORM 

3.47 

.69 

.48 

.01 

.77 

.11 

.78 

.15 

.02 

.41 

.02 

.03 

THORSiY  EXP  STATION 

3. 30 

•  17 

*92 

.84 

.  10 

.27 

.99 

.07 

.34 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

2.21 

.20 

.  19 

.  10 

.53 

.20 

.01 

.  19 

.02 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

2.93 

.31 

.  13 

.20 

.54 

.32 

.02 

.11 

.77 

.  2  1 

.21 

.11 

VERNON 

4.53 

1.42 

.83 

1.00 

.75 

.53 

WEST  BLOCTON 

3.90 

.35 

.60 

.79 

.30 

.10 

.90 

.30 

.35 

.15 

.10 

mINFIELO  2  Sw 

6.51 

2 .00 

1  .46 

1. 01 

.03 

•  26 

•  67 

•  36 

.i7 

Eastern  valley  oa 

aNNISTON  FaA  AP 

3.40 

.14 

.47 

T 

.66 

.67 

.36 

.93 

.06 

.26 

T 

.03 

4.31 

.80 

.72 

.  35 

.  50 

.49 

.  16 

CALERA  2  SW 

3.12 

.75 

.80 

.14 

1.03 

.40 

centre  9  Sw 

6.50 

1.07 

1.14 

1.04 

.56 

.26 

.92 

.41 

.66 

1 

T 

.07 

.32 

.03 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

3.71 

•  12 

.68 

.73 

.02 

.29 

.02 

.03 

1.26 

.  1 3 

.38 

•  02 

.  03 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4.44 

.87 

.70 

.65 

.91 

.53 

.42 

.06 

•  30 

JACKSONVILLE  2  SW 

3.06 

.47 

.20 

.62 

.23 

.38 

.26 

.31 

.25 

T 

•  04 

.20 

.12 

LEE  SbURG 

5.27 

1 . 10 

1.17 

■  18 

•  19 

.  60 

•  68 

•  33 

.37 

MONTE  VAL  LO 

3.15 

.19 

.46 

.68 

•  18 

•  12 

.06 

T  T 

T  T 

•  89 

.  16 

•  02 

•  25 

•  12 

PELL   CITY   1  NNE 

3.61 

.38 

.12 

.22 

.33 

.64 

.47 

.73 

•  10 

•  32 

SYLACAUGA  t,  NE 

.66 

7 

.12 

.09 

.23 

.40 

.05 

.03 

TALLADEGA 

3.66 

.07 

.16 

.43 

.72 

.01 

.61 

.12 

.96 

.07 

.27 

.06 

1 .00 

.12 

•  30 

*       •  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

4.42 

.98 

.65 

.  16 

.20 

.06 

* 

1.66 

.35 

•  10 

ASHL AND 

4  .07 

.30 

.03 

.91 

.43 

.51 

.34 

.98 

•  23 

.33 

AUBURN  3  Sw 

5 . 19 

.  12 

.02 

.61 

.23 

1  .04 

.40 

1 .34 

.  76 

«32 

.15 

CAHP  HILL   2  NW 

4.32 

.  04 

.66 

.60 

.33 

.93 

1. 14 

.  55 

.02 

.20 

.23 

DAUEVI LLE 

4.04 

.01 

.  99 

.32 

.51 

.54 

1.04 

.55 

•  26 

.22 

DELTA 

4.32 

.24 

.10 

.49 

.46 

.41 

.71 

.92 

.49 

.11 

.19 

.20 

3 . 64 

.  10 

.46 

.84 

.62 

.74 

.18 

.70 

hightoher 

4.00 

.23 

.40 

.62 

.31 

.64 

.67 

.48 

.  15 

•  30 

JORDAN  OAH 

4.94 

.05 

.89 

.16 

.66 

.46 

1.95 

.43 

.10 

.29 

.13 

.02 

LAFAYETTE 

4.01 

.69 

.84 

.46 

1.14 

.49 

.43 

MARTIN  DAM 

4.66 

.05 

.65 

1 .01 

.41 

.30 

1 . 34 

.10 

.90 

.02 

.10 

OPELKA 

4.25 

.03 

.05 

.60 

.07 

1.10 

.64 

T 

•  89 

.10 

.50 

.14 

.13 

.24 

1 .12 

.31 

.11 

ROCK  MILLS 

5.12 

!o7 

.73 

.19 

^90 

1.09 

1.05 

.61 

.04 

.48 

thurlow  OAH 

4.07 

.01 

.98 

.  10 

.01 

.01 

.70 

1 .43 

.10 

.37 

.27 

.09 

WAOLEY 

5.80 

.03 

1.04 

.19 

.91 

.32 

1.15 

1.55 

.16 

.45 

WE lUMPKA 

4.65 

.03 

T 

.69 

.33 

.70 

T 

.35 

1.53 

.45 

T 

r 

.26 

•  11 

YA1ES  HYDRO  PLANT 

3.70 

.07 

.67 

.11 

.01 

.01 

.75 

1.47 

.11 

.26 

.11 

.13 

PRAIRIE  06 

CUBA 

2.37 

.06 

.13 

.43 

.02 

i^ia 

.12 

.«3 

oayton 

3.02 

1.49 

.61 

.09 

.10 

1^12 

.12 

.93 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 
'  1 

2 

3 

4  1  S   1  8 

7 

8 

g 

10 

11  1  12 

13  1  14 

15 

16 

1 

17  1  18 

19 

20  1  21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

.31 

z'.tl 

.10 

.06 

.53 

.01 

.02 

!  16 

'.Is 

■  01 

a' 

•  0 1 

.07 

.75 

.  14 

.  02 

.71 

■  01 

■  02 

3.28 

.25 

• 

2.30 

.03 

.0 

■ 

.44 

106 

*  *^ 

*47 

■ 

.09 

1.49 

1.02 

.22 

.04 

.10 

.99 

.  15 

.29 

•  09 

3.96 

.20 

1.01 

.50 

.19 

.13 

1.59 

.04 

.30 

.64 

3.35 

.78 

.23 

.40 

1.42 

.22 

'.30 

.61 

1.14 

.04 

.11 

.31 

1,40 

.32 

■  02 

3.64 

.37 

.59 

.56 

.04 

1.49 

.33 

r 

T 

.29 

■  01 

2.4'> 

.64 

.03 

1.31 

.23 

■  28 

.44 

'.11 

3.30 

.57 

.35 

.15 

.07 

l!53 

!37 

3.  B7 

1 .08 

.25 

• 

.  18 

1.46 

.06 

.28 

^ 

3.17 

.47 

.05 

.35 

.37 

1.33 

.35 

.22 

.03 

.20 

.40 

T 

3 . 30 

.19 

.  04 

.47 

3.24 

.27 

.14 

.52 

1.70 

.34 

.27 

.43 

^.67 

.26 

.20 

.  34 

.33 

.60 

5.45 

.45 

.44 

.20 

1.02 

3  78 

.  1 1 

•  49 

4.21 

.19 

.  IB 

.24 

.66 

.14 

1.99 

.51 

.30 

4.22 

• 

.06 

•  ^  ^ 

'i^ 

.26 

*  ?i 

.04 

'?? 

.04 

.51 

• 

■ 

.30 

1  *03 

*50 

'o6 

'49 

3.63 

.03 

.66 

.27 

.  17 

.20 

1.66 

.11 

.29 

.10 

* 

*  1 

'  Jl 

'tn 

.04 

.06 

• 

5 '  4n 

no 

■  22 

27 

6 

•  11 

50 

1  07 

03 

'24 

*04 

4.42 

.01 

.20 

.10 

.30 

.80 

.31 

2.00 

.36 

.30 

■  02 

3.77 

.15 

.06 

.30 

.75 

.13 

1.74 

.35 

•  29 

3.75 

T 

.35 

.09 

.15 

.08 

.51 

1.79 

.46 

T 

.31 

■  03 

J 

'is 

.25 

*  >  y 

3*97 

■ 

.36 

'l8 

■ 

1*76 

'  16 

*34 

3.20 

.16 

.10 

.  13 

.60 

1.53 

.44 

.22 

T 

.23 

3 . 1 

.85 

.28 

.44 

.08 

.75 

.33 

.  06 

3.43 

.72 

.23 

• 

.  16 

1  .  70 

•  24 

3.  4 

.17 

.02 

.11 

1.  5 

.03 

1.74 

■ 

■ 

3.77 

.89 

.16 

.38 

.23 

1.74 

.04 

.39 

4.03 

.16 

.09 

.29 

.75 

.03 

2.12 

.31 

.02  .01 

.29 

T 

■  30 

.10 

.52 

1.60 

■  03 

3*33 

1.10 

• 

.99 

'26 

■ 

3.46 

.26 

.03 

.  17 

.21 

.50 

.  12 

1.58 

.28 

.29 

■  04 

3.5(1 

.19 

.30 

.55 

.70 

1.35 

.15 

.29 

.09 

3.99 

.05 

.60 

.05 

.90 

.45 

.30 

1.00 

.24 

.20 

■  20 

.40 

3.56 

!o3 

.53 

.02 

.48 

.49 

l!57 

'.30 

■  14 

.22 

71 

04 

87 

.37 

01 

.37 

1 .30 

3!76 

.55 

2.00 

iso 

.49 

T 

3.33 

.67 

.47 

.  1 1 

1 .40 

.07 

■  41 

4.60 

.36 

.35 

.24 

* 

3.03 

.62 

7.66 

.02 

.46 

.23 

2.77 

1.66 

1.62 

.90 

3.87 

.42 

.24 

.03 

.52 

.54 

1.38 

T 

T 

■  74 

5.20 

.30 

.10 

2.10 

1.35 

.50 

■  85 

i.li 

.20 

T 

1 .50 

.50 

T 

1.80 

.60 

■  99 

3.40 

.01 

.53 

T 

.37 

.25 

1.60 

.10 

T  T 

■  94 

4.15 

.49 

.20 

.17 

.36 

.14 

1.40 

.45 

.02 

.90 

OEIOPOLIS   LOCK  AND  0AM 
CAINbSVlLLE 
GRbENSbGRO 
MArNEVlLLE 
LIVINCSTUN  2  SM 

HARION  6  NE 

HAHIUM  JUNCTION   1  ENE 

MAKIUN  JUNCTION  2  NE 

HAIHEMS   I  SSt4 

MKSIEAO 

MINTER   3  NW 
MONTOOMERY  W6  AP 
ORKVILLE 
PEBRtVlLLE 
PINE  LEVEL 

5ELMA 
SUITlE 

TUiKECEE  3  S 
UNION  iPRlNCS 

uniontomn 

narrior  lock  and  OAH 


CUASTAL  PLAIN 

ABtjEvlLLE    I  NNw 
ALBERTA 

ANUALJ^tA    1  NM 
ATHOkE    1  Sn 
BEATRICE   I  E 

BRANTLEY 
BREHION  3  SSE 
bRUNDIOCE 
CANOEN  3  NH 
CHATDM  3  N 

CLAlbORNE 
CLAYION 

COhFEE  SPRINGS  2 
CDTTONTON 

DOIHAN  FAA  AIRPORT 


NH 


ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 
EUl-AuLA  HlLDLIPE  REF 
EVERGREEN 
f-RISCO  ClTr 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HQHE 

jALK^tON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NCWTUN 
OZARK  6  NNH 
PHENiX   CITY   2  NNM 
PINE  APPLE 
PI  IT^VIEW 

RIvER  FALLS 
SLUCClF^S 
THDHASVILLE 
1  RUV 

WALLACE  2  E 
HMATLEV 


GULF 

6A1  MINETTE 
COOEN 

FAIRHQPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


SUbon 

Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Numbe 

of  days  writh  precipitatioD 

Percent  of 
possible 

flunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

.21 

Direction 
of 

faiteat  mile 

Date  ol 
iaateat  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID         6   AM       NOON       6  PM 

8 
« 

H 

01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

• 

> 

N  a 

Total 

BIRMINOHAM   WS  AIRPOPT 

1 

2.0 

7.*. 

28 

NW 

on 

78 

82 

60 

62 

0 

3 

3 

0 

0 

10 

50 

6.6 

HUNI3VILLE  W*  *IRP09I 

36 

2.7 

9.2 

28++ 

29 

08 

ao 

87 

66 

56 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

11 

6.9 

MOBILE  KB  AIRPORT 

35 

2.2 

9.0 

29++ 

12 

22 

80 

86 

58 

63 

3 

1 

3 

2 

I 

0 

10 

5.7 

WONIGOmERY  KB  AIRPORT 

32 

2.3 

7.9 

28 

NM 

03 

80 

86 

60 

62 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

55 

6.5 

Sm  reference  noiei  lollowing  Stsiion  IikUx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Brage 

'1 

3 

4  1 

5  1 

B 

7  1   8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

> 
< 

•          «  * 

NORTHERN   VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

55 

<.o 

53 
46 

67 
34 

54 
25 

53 
31 

60 
35 

56 
41 

67 
37 

4! 

23 

57 
32 

43 
18 

44 
25 

35 
33 

35 

30 

35 
30 

34 
20 

44 
25 

53 
25 

53 
25 

61 
38 

42 
36 

47 
32 

49 
36 

45 
27 

64 

34 

59 
40 

50.0 
31.5 

BELLE    MINA   Z  N 

MAX 
MIN 

57 
".7 

68 
48 

64 
36 

53 
28 

53 
29 

58 
41 

59 
36 

66 
42 

54 
38 

53 
26 

55 
26 

53 
35 

46 
20 

46 
30 

45 
34 

38 
31 

37 
32 

43 
29 

55 
25 

55 
27 

61 
29 

55 
39 

47 
39 

49 

34 

45 
37 

55 

30 

60 
34 

56 
41 

53.1 
33.8 

DECATUR 

MAX 
MIN 

FALKVILLE    I  IS 

MAX 
MIN 

58 
'i<i 

59 
48 

70 
38 

46 
23 

55 
24 

55 

30 

62 
38 

62 

40 

69 
38 

47 
23 

55 

23 

58 
27 

44 

21 

45 

22 

47 
32 

36 

31 

39 

31 

36 
26 

43 

23 

53 

24 

55 
24 

62 
26 

43 

40 

46 
31 

49 

32 

44 
25 

53 

27 

61 

33 

51.9 
30.2 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

SO 
<>2 

67 
43 

62 
31 

57 
22 

58 
29 

63 
38 

59 
35 

68 
41 

55 

33 

56 
21 

60 
27 

56 
29 

49 
16 

47 
28 

45 

30 

37 
28 

35 
27 

49 
22 

57 
21 

57 
23 

64 

27 

60 
33 

49 
35 

50 
33 

52 
34 

53 
26 

63 
31 

58 
36 

54.9 
30.0 

HUNTSVILLE  W8  AK 

MAX 
MIN 

57 
«9 

68 

50 

50 
30 

51 
27 

52 
31 

60 
43 

55 
40 

66 
41 

44 
33 

50 
25 

54 
29 

42 
25 

44 
20 

46 
30 

36 
33 

39 
32 

35 
32 

41 
29 

52 
26 

53 
26 

60 
26 

48 
39 

46 
39 

47 
33 

45 
32 

53 
28 

58 
36 

51 
37 

50.1 
33.0 

NAOISON 

MAX 

Mm 

57 
'lO 

68 
50 

51 
29 

50 
25 

59 
28 

57 
32 

55 

40 

66 
44 

48 
32 

50 
25 

57 
27 

43 
20 

46 
20 

46 
24 

36 
31 

39 

32 

35 
32 

41 
29 

52 
26 

53 
27 

62 
27 

42 
30 

46 
34 

47 
34 

45 

32 

52 
28 

57 
34 

40 

50.4 
31.1 

HOULTON  2 

MAX 

Mm 

57 
47 

69 
47 

62 
36 

56 
25 

52 
28 

65 
39 

62 
37 

68 
44 

50 
35 

56 
23 

58 
26 

45 

30 

47 
19 

47 
30 

44 
33 

39 

31 

35 

31 

46 
25 

55 
25 

55 
24 

64 
26 

54 
40 

48 

41 

50 
34 

46 
36 

53 
26 

65 
30 

52 
41 

53.6 
32.5 

MUSCLE    SHOALS    FA4  AP 

MAX 

Mm 

52 
47 

72 
45 

47 
29 

56 
26 

52 
30 

63 
37 

55 
34 

69 
41 

44 
32 

53 
24 

56 
28 

43 
26 

44 
23 

45 
31 

34 
31 

34 
31 

35 
30 

47 
25 

54 
26 

54 
31 

62 
30 

49 
41 

48 
40 

48 
39 

46 
34 

50 
30 

62 
33 

48 
39 

50.8 
32.6 

NEW   MARKEI  2 

MAX 
MIN 

57 
48 

67 
48 

59 
35 

53 
22 

52 
27 

54 
41 

58 
36 

65 
42 

53 
36 

52 
23 

55 
26 

52 
34 

44 
19 

45 

28 

42 
34 

36 
31 

35 
31 

39 
30 

50 
25 

53 
27 

62 
25 

54 
38 

45 
36 

46 
37 

48 
36 

52 
32 

56 
32 

49 

40 

51.2 
32.9 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

55 
44 

58 
41 

65 
34 

48 
28 

59 
28 

50 
36 

66 

67 

70 

45 

21 

58 
29 

60 
34 

46 
22 

47 
24 

46 
35 

37 
32 

35 

30 

35 
25 

48 
26 

53 
29 

55 

32 

63 
36 

45 

40 

54 
35 

52 
37 

50 
29 

55 
31 

69 
40 

53.3 
32.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

47 

50 

35 

30 

32 

42 

60 
39 

66 
39 

44 
33 

24 

26 

26 

20 

29 

36 
33 

36 
31 

33 

4 1 
28 

52 
24 

24 

6 1 
26 

50 
39 

47 

39 

31 

49 
29 

26 

60 
31 

50 
36 

51.3 
32.3 

RUSSELLVILLE  2 

Mm 

57 
41 

51 
41 

67 
35 

47 
19 

46 
19 

51 
25 

67 
37 

54 
37 

69 
36 

45 
19 

56 
19 

57 
22 

44 
19 

47 
19 

46 
29 

34 
29 

37 
29 

34 
25 

46 
16 

54 
16 

56 
21 

64 
26 

44 
39 

52 
34 

56 
34 

46 
22 

55 
24 

62 
35 

51.6 
27,5 

WATERLOO 

*          •  * 

MAX 

Mm 

50 
47 

55 
47 

51 
33 

61 
22 

53 
25 

60 
44 

62 
51 

67 
51 

56 
38 

57 

20 

60 
26 

50 
30 

49 
16 

50 
32 

46 
34 

37 
32 

35 

30 

48 
28 

54 
22 

57 
24 

62 
38 

58 
44 

58 

43 

49 

30 

51 
37 

53 
26 

60 
27 

59 

31 

53.9 

33.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

AL66RTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

58 
55 

67 
54 

63 
44 

53 
25 

54 
31 

53 
41 

59 
38 

61 
45 

57 
35 

53 
23 

56 
28 

52 
31 

45 
19 

43 
29 

42 
32 

35 
29 

35 
30 

37 
30 

52 
27 

55 
28 

61 
31 

55 
37 

50 
35 

51 
34 

49 
35 

54 

30 

59 
33 

54 
41 

52.3 
33.9 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

Mm 

64 
59 

68 
57 

63 
39 

57 
22 

56 
26 

69 

42 

67 
36 

71 
50 

58 
40 

57 
27 

63 
31 

55 

26 

49 
25 

46 
33 

39 
35 

40 
34 

38 
33 

46 
29 

55 

23 

59 
27 

62 
28 

54 
42 

52 
43 

56 

30 

55 
27 

59 
26 

67 
30 

64 
40 

56.  B 
34.4 

BIRHINCHAH  WB  AP 

MAX 

Mm 

63 
55 

68 
58 

61 
30 

55 
24 

56 
27 

66 
42 

65 
36 

70 
45 

50 
32 

54 
2! 

61 
32 

53 
26 

50 
23 

46 
35 

38 
34 

36 
33 

37 
33 

43 
28 

55 
23 

60 
30 

61 
37 

53 
41 

50 
39 

55 

32 

54 
27 

56 
26 

64 
32 

62 
37 

55.2 
33.8 

BRIDGEPORT   2  W 

MAX 

Mm 

59 
50 

69 
49 

66 
37 

54 
20 

54 
25 

54 

39 

61 
41 

59 
36 

50 
35 

56 
24 

58 
22 

55 
31 

47 
15 

46 
26 

45 
31 

39 

30 

40 
32 

40 
31 

52 
21 

55 
24 

64 
29 

61 
35 

46 
35 

48 
35 

52 
36 

58 
37 

54 

30 

50 
34 

S3. 3 
31.6 

CUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

DN6QNTA 

I^X 

Mm 

61 
50 

61 
55 

69 
38 

49 
26 

55 
26 

57 
32 

60 
39 

66 
39 

63 
41 

46 
29 

46 
23 

56 
26 

49 
28 

51 
21 

46 
21 

45 

32 

37 
30 

36 

31 

38 

23 

54 
25 

57 
26 

63 
32 

43 
36 

49 

33 

54 
28 

53 
26 

57 
25 

64 

32 

53.1 
31.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

56 
44 

58 
48 

62 
36 

43 
23 

51 
23 

50 
25 

60 

61 
36 

66 

43 
22 

50 
25 

56 
26 

41 
21 

43 
22 

42 

32 

41 

30 

35 

30 

32 
28 

40 
26 

51 
26 

54 
26 

60 
28 

40 
38 

45 

31 

46 
29 

45 
26 

52 
32 

60 
36 

49.4 
30.1 

SAND   MT   SUB5TA  AJ 

MAX 

Mm 

52 

59 

35 

23 

26 

38 

57 

38 

55 
43 

53 
42 

21 

27 

29 

18 

28 

29 

26 

3  5 

30 

36 

30 

24 

27 

33 

34 

34 

32 

49 

34 

34 

31 

39 

51.5 
32.8 

SCOTTSBDRO 

Mm 

60 

59 

52 

71 

45 
24 

53 
25 

54 
26 

53 
43 

60 
35 

56 
38 

47 
25 

54 
24 

57 
27 

45 

20 

50 
2  2 

47 
3 1 

35 

31 

38 
31 

37 
32 

42 
2 1 

55 
2 1 

61 
24 

62 
32 

42 
36 

49 
36 

51 
37 

53 
36 

56 
33 

60 
36 

51.9 
31.5 

VALLEY  HEAD 

«          *  • 

MAX 

59 
48 

58 
51 

65 
36 

44 
19 

51 
20 

54 
22 

49 
40 

61 
37 

54 
36 

40 
16 

56 
21 

53 
22 

43 
14 

44 
16 

43 
29 

33 
26 

34 
29 

35 
30 

36 
16 

50 
19 

54 
20 

56 
27 

37 
34 

44 
31 

46 
29 

50 
26 

54 
27 

56 
30 

46.7 
27. B 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

60 
50 

63 
59 

67 
41 

58 
24 

58 
28 

55 

30 

72 
36 

67 
41 

74 
32 

51 
30 

54 

32 

65 

30 

56 
25 

52 
28 

45 
38 

42 
35 

40 
35 

41 
28 

51 
27 

58 

30 

59 
31 

64 

32 

46 
40 

56 

30 

58 

30 

59 
30 

63 
32 

63 

30 

57.2 
33.4 

BANKHEAD   LOCK   AND  OAH 

MAX 

Mm 

62 
49 

72 
53 

67 
40 

49 
24 

58 
24 

55 

30 

70 
39 

67 
37 

80 
42 

49 
27 

57 
30 

62 

30 

53 
25 

52 
28 

49 

30 

42 
34 

47 

31 

40 
29 

46 
26 

56 
28 

59 

30 

62 
33 

49 
43 

53 
33 

55 
29 

55 
28 

60 
30 

58 

33 

56.6 
32.7 

CfNTREVILLE 

MAX 
MIN 

64 
55 

72 
58 

72 
41 

52 
23 

58 
23 

64 
29 

72 
36 

69 
36 

73 
42 

55 

30 

56 
32 

65 
29 

58 
26 

55 
25 

42 
37 

41 
35 

41 
34 

42 

30 

51 
24 

56 
30 

56 
30 

64 
34 

49 
44 

53 
32 

59 
28 

60 
29 

63 
31 

69 
35 

58.3 
33.5 

CLANTQN 

MAX 

Mm 

64 
56 

74 
60 

69 
45 

50 
26 

55 
26 

59 

31 

68 
39 

70 
44 

69 
42 

52 
30 

56 
33 

62 
30 

57 
24 

51 
28 

45 
35 

45 

33 

39 
33 

40 
32 

47 
26 

56 
34 

60 
30 

63 
34 

45 
42 

49 

31 

58 
29 

59 
32 

61 
30 

66 
35 

56.9 
34.6 

DDU6LE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

57 
45 

62 
48 

71 
37 

48 

22 

56 
23 

53 
25 

65 
36 

63 
36 

70 
38 

47 
23 

57 
23 

60 
27 

46 
19 

48 
21 

46 

33 

36 
32 

48 
31 

35 
25 

47 
24 

54 
27 

57 
29 

58 
28 

60 
26 

63 
30 

52 
26 

46 
27 

55 
29 

66 
38 

54.5 
29.6 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

68 
54 

72 
53 

61 
39 

59 
25 

5! 
28 

72 
4* 

69 
35 

71 
40 

52 
40 

57 
29 

63 
33 

52 
28 

52 
23 

45 
35 

47 
38 

46 
34 

40 
33 

50 
26 

56 
23 

59 
26 

63 
29 

63 
32 

58 
41 

56 
30 

54 
27 

62 
28 

70 
31 

69 
45 

58.6 
34.0 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

56 
48 

61 
50 

69 
36 

49 

17 

57 
17 

53 
21 

69 
35 

64 
35 

70 
39 

46 
22 

57 
22 

61 
21 

47 
15 

50 
15 

48 
34 

38 
32 

38 

32 

37 
21 

49 
18 

56 
16 

58 
24 

63 
26 

46 
38 

57 
29 

55 

22 

52 

23 

59 

23 

67 
28 

54.7 
27.2 

JASPER  <i  N 

MAX 

Mm 

59 
50 

70 
50 

63 
35 

57 
21 

56 
22 

64 

41 

64 
35 

68 
37 

53 
36 

53     62  53 
23     26  27 
S««  R*f*r«Dc«  h 

48     46  38 
20     29  34 
ol«t  Following  SuU 

39 
34 
on  lodsx 

38 
33 

46 
27 

54 
22 

58 
28 

63 
27 

50 
41 

50 
41 

53 

30 

52 
27 

59 
25 

66 
29 

62 
37 

55.1 
31.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARy 


Station 

Day  of  Month 

erage 

M 

3 

S 

6 

M 

M 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  ]  29  1  30  1  31 

> 
< 

PRAITVILLE 

MAX 

Mm 

72 
SB 

66 

60 

55 
44 

57 

22 

60 
25 

68 
43 

70 
37 

74 

41 

68 
37 

64 
36 

61 
37 

50 
31 

55 
24 

45 

35 

41 
36 

41 
35 

45 

35 

49 
34 

57 
27 

51 
34 

63 
31 

59 
49 

63 
42 

62 

41 

51 
33 

63 

31 

58 

32 

66 

36 

60.3 
35.8 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIX 

75 
59 

70 
61 

63 
39 

55 
27 

56 

30 

65 
38 

59 
41 

70 
46 

66 
41 

54 
30 

62 
37 

59 
36 

52 
25 

47 
35 

39 
35 

38 
33 

40 
33 

47 

30 

51 
32 

60 
35 

62 
32 

57 
41 

50 
41 

58 
35 

58 
32 

61 
33 

67 
34 

64 
43 

58.2 
37.0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
57 

67 
57 

58 
31 

56 
24 

55 
28 

72 
4* 

67 
36 

74 
41 

51 
33 

54 

30 

37 

55 
29 

25 

38 

37 

36 

35 

5 1 
28 

27 

30 

31 

44 

41 

56 
33 

59 
30 

30 

32 

37 

35!o 

Tuscaloosa  oliver  dam 

MIN 

66 

52 

b>> 
56 

67 

5B 
35 

57 
27 

57 
29 

72 
39 

59 
39 

84 

58 
30 

55 

52 
3 1 

54 

51 

47 

54 

59 

59 

50 

57 

60 

65 

49 

7C 

61 

57 

62 

68 

60.8 

VERNON 

•           •  * 

MAX 

60 
50 

71 
52 

57 
38 

57 
20 

55 
23 

70 
42 

70 
32 

71 
41 

58 
40 

57 
27 

53 
28 

55 
23 

53 
19 

52 
34 

41 
37 

40 
35 

41 
32 

52 
24 

58 
19 

60 
25 

64 
28 

57 
43 

60 
40 

60 
26 

55 

24 

63 
25 

71 
29 

66 
42 

58.9 
32.1 

EASTERN  VALLEY  0<, 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 

Mm 

66 
56 

70 
61 

61 
32 

54 
27 

57 
25 

52 
43 

65 
47 

58 
46 

47 
34 

56 
28 

59 
29 

52 
29 

47 
25 

46 
31 

36 
33 

37 
31 

38 
35 

39 
31 

54 
25 

59 
31 

61 
32 

49 
38 

48 
38 

54 
3! 

55 
30 

57 
30 

63 
30 

56 
39 

53.5 
34.8 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

66 
43 

69 
"il 

71 
40 

58 
20 

58 
25 

66 
43 

65 
36 

71 
35 

64 
41 

56 
25 

53 
31 

62 
30 

54 

22 

46 
34 

47 

30 

46 

31 

40 
33 

44 

30 

56 
23 

60 
27 

62 
35 

63 
41 

54 
42 

63 
31 

56 
25 

60 
26 

68 

30 

53 
44 

59.5 
32.8 

CENTRE  5  SH 

MAX 

Mm 

60 
53 

62 
55 

69 
39 

48 
26 

54 
30 

57 
35 

49 
41 

57 
42 

55 
39 

47 
26 

55 
27 

56 
26 

50 
22 

46 
27 

45 

30 

34 
29 

37 
33 

38 
32 

40 
29 

54 
27 

59 
29 

62 
33 

41 
35 

49 

33 

53 
35 

55 
29 

58 
31 

50 
36 

51.9 
33.4 

CHILOERSBURC  HTR  PLANT 

MAX 

Mm 

70 
56 

72 
56 

69 
40 

56 
23 

57 
25 

61 
43 

65 
39 

69 
45 

68 
42 

53 
25 

61 
30 

59 
28 

49 
21 

48 
30 

42 
35 

39 

33 

40 
35 

43 
34 

56 
21 

56 
29 

62 
28 

57 
41 

49 

40 

56 

30 

57 
25 

60 
26 

55 
29 

64 
37 

57.3 
33.9 

GADSDEN   CAS  PLANT 

MAX 

Mm 

60 
50 

56 
45 

65 
35 

53 
25 

55 
25 

51 
42 

53 
43 

SB 
44 

56 
40 

54 
25 

98 
27 

55 
30 

46 
21 

45 
30 

38 
35 

37 
31 

37 
33 

38 
33 

53 
30 

59 
30 

61 
34 

59 
38 

49 
37 

52 
35 

53 
36 

54 
30 

50 
32 

SO 
40 

52.4 
34.3 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

Mm 

60 
52 

65 
55 

39 

48 
24 

55 
23 

67 

33 

55 

40 

62 
36 

40 

52 
23 

53 

23 

60 
28 

53 
18 

46 

20 

34 

35 
31 

35 
31 

37 
33 

40 
23 

54 
24 

27 

60 
27 

43 
38 

4fl 
32 

54 
29 

5  5 
30 

58 
28 

63 

30 

53.4 
31.2 

MAX 

Mm 

71 

71 

55 

55 

58 

60 

65 

69 

62 

54 

61 

55 

51 

47 

40 

39 

39 

45 

57 

60 

63 

57 

49 

57 

58 
28 

59 

61 

60 

57.0 

TALLADEGA 

•           *  « 

MAX 

66 

57 

70 
57 

64 
40 

56 
25 

57 
25 

57 
43 

64 
39 

67 
50 

63 
41 

57 
28 

59 

30 

55 

29 

4S 
24 

47 
30 

39 
34 

38 

31 

39 
35 

41 
34 

57 
23 

60 
30 

62 
29 

53 
41 

47 

38 

56 
33 

58 
29 

59 

29 

63 
30 

58 
38 

55.8 
34.7 

PIEDMONT  PlAIEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

50 
20 

56 
20 

37 

61 

65 
36 

58 
41 

50 
24 

S6 
29 

62 
25 

50 
18 

53 
30 

30 

38 
34 

25 

57 
27 

62 
29 

62 
40 

51 
28 

SB 
25 

51 
25 

61 
27 

67 
33 

57,3 
28.9 

ASHLAND 

MAX 

60 
51 

66 
56 

65 
42 

47 
23 

53 
23 

56 
26 

51 
29 

62 
38 

38 
37 

48 
24 

55 
25 

59 
3D 

55 
18 

51 
21 

44 

31 

33 
28 

34 
28 

35 
30 

39 
27 

56 
29 

61 
30 

61 
31 

40 
35 

48 
31 

54 
28 

57 
28 

58 
29 

65 

33 

52.6 
30.8 

AUBURN   3  SH 

MAX 

Mm 

66 
56 

75 
56 

70 
49 

50 
23 

57 
24 

61 
29 

54 

40 

71 
42 

63 
44 

63 
28 

57 
30 

60 
30 

60 
22 

57 
24 

45 
35 

38 
32 

37 
33 

42 
34 

48 
27 

61 
28 

61 
32 

63 
35 

41 
37 

49 

30 

60 
30 

61 
32 

60 
32 

69 
35 

57.5 
34.0 

CAMP   HILL    2  NH 

MAX 

Mm 

6<< 
52 

73 
54 

68 
47 

48 
21 

55 
23 

60 
24 

55 
37 

67 
37 

62 
40 

50 
25 

57 
26 

59 
28 

57 
20 

52 
22 

45 
32 

33 
30 

36 
3D 

40 
32 

43 
23 

57 
26 

60 
29 

62 
33 

42 
37 

49 
29 

58 
26 

60 
28 

60 
29 

65 
33 

54.9 
31.2 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

60 
52 

66 
55 

66 
39 

50 
20 

59 
21 

59 
25 

50 
41 

47 
35 

41 
37 

48 
21 

57 
22 

57 
23 

54 
17 

50 
20 

37 
29 

31 
27 

35 
29 

35 
28 

38 
22 

55 
24 

62 
25 

58 
25 

54 

32 

55 
32 

56 
24 

58 
25 

59 
25 

65 
29 

52.3 
26.8 

LAFAYETIE 

MAX 

Mm 

7« 
55 

68 
56 

64 
41 

55 
25 

53 
29 

53 
42 

60 
43 

50 
45 

50 
44 

59 
27 

60 
36 

60 
28 

55 
22 

50 
35 

36 
32 

34 
32 

39 
34 

40 
34 

57 
27 

50 
33 

60 
32 

55 

40 

48 
37 

57 
34 

62 
31 

60 
31 

66 

34 

54 
36 

55.8 
35.7 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

75 
56 

72 
55 

65 
41 

59 
27 

67 
26 

56 
44 

69 
37 

65 
42 

57 
43 

59 
32 

62 
34 

59 
30 

56 
30 

55 
38 

44 
35 

40 
32 

40 
35 

45 
35 

58 
33 

58 
38 

b? 

36 

56 
41 

52 
41 

5^ 
33 

57 
37 

58 
36 

70 
37 

61 
37 

56.5 
37.2 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

67 
54 

76 
55 

48 

48 
25 

55 
24 

49 
25 

50 
40 

71 
36 

69 
35 

52 
28 

60 
28 

60 
24 

54 
25 

57 
29 

52 

30 

35 
26 

37 
31 

42 
33 

43 
26 

56 
30 

60 
26 

64 
29 

43 

34 

49 
29 

54 
31 

62 
3D 

62 
32 

67 
35 

56.0 
32.4 

RQCKFQRD  2  NNH 

Mm 

63 

74 
57 

68 

49 

24 

55 
26 

60 
33 

62 
43 

56 
43 

65 
40 

51 
27 

57 
28 

50 
35 

56 
23 

53 
25 

44 
34 

35 
30 

37 
31 

38 
33 

45 
28 

56 
31 

61 
34 

61 
36 

44 
36 

SO 
31 

57 
28 

58 

31 

60 
34 

66 
37 

55.5 
34.2 

ROCK  MILLS 

*           *  * 

MAX 

61 
<i6 

72 
56 

57 
47 

50 
22 

55 
21 

50 
22 

50 
40 

61 
35 

55 
35 

51 
26 

57 
26 

59 
26 

58 
21 

53 
21 

44 
32 

35 
30 

35 
32 

40 
33 

40 
30 

56 
29 

63 
29 

52 
29 

42 
35 

46 
35 

57 
26 

52 
26 

62 
28 

67 
28 

54.4 
31.0 

PRAIRIE  06 

• 

DAYTON 

MAX 

Mm 

65 
55 

77 
63 

71 

4a 

52 
26 

54 
31 

58 
38 

62 
45 

72 
52 

75 
43 

55 
33 

58 
37 

63 
40 

50 
25 

53 
36 

44 
37 

44 
36 

40 
35 

40 
35 

52 
27 

57 
33 

57 
36 

53 
46 

53 
41 

52 
35 

50 
32 

60 
32 

53 
36 

66 
48 

56.1 
38.7 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

MAX 

Mm 

62 
51 

74 
61 

72 
45 

50 
25 

56 
24 

58 
27 

73 
41 

71 
40 

72 
44 

51 
35 

54 
31 

64 
35 

55 

30 

54 
26 

44 
37 

43 
35 

41 
34 

42 
31 

50 
25 

55 
25 

57 
33 

64 
34 

52 
43 

58 
34 

58 
32 

58 
32 

53 
31 

68 
34 

57.9 
35.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

63 
53 

66 
57 

70 
40 

50 
26 

58 
27 

57 
30 

75 
42 

70 
42 

75 
43 

52 
32 

53 
32 

56 
35 

53 
27 

53 
27 

45 
36 

43 
36 

40 
33 

42 
29 

50 
28 

SB 
28 

58 
33 

65 
35 

51 

43 

60 
34 

58 

32 

55 
31 

64 
33 

70 
36 

57.9 
35.1 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

72 
59 

72 
47 

65 
39 

56 
27 

56 
30 

70 
30 

70 
42 

72 
49 

70 
40 

55 
32 

62 
37 

58 
33 

52 
27 

47 
37 

43 
35 

45 
35 

42 
34 

51 
30 

55 
28 

59 
34 

65 
36 

65 
36 

57 
44 

58 
35 

58 
32 

61 
31 

67 
38 

67 
37 

60.2 
35.3 

HAYNEVILL6 

MAX 
MIN 

74 
58 

78 
57 

71 
47 

51 
25 

55 
25 

59 
27 

71 
41 

72 
43 

55 
49 

59 
32 

53 
33 

52 
32 

60 
28 

55 
28 

45 
37 

41 
35 

40 
35 

41 
34 

51 
26 

57 
29 

58 
35 

59 
39 

52 
43 

51 
32 

60 

59 
30 

67 
30 

98.0 
35.6 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

Mm 

6'! 

78 
59 

78 
40 

52 
24 

60 
25 

58 
33 

56 
36 

71 
42 

75 
43 

52 
31 

55 
35 

65 
35 

56 
25 

53 
32 

45 
37 

50 
34 

41 
33 

41 
29 

52 
26 

56 
33 

56 
35 

64 
36 

52 
44 

58 
33 

59 
31 

50 
29 

54 
31 

69 
45 

58.9 
35.7 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MD) 

7« 
59 

71 
61 

64 
41 

55 
26 

56 
27 

70 
44 

71 
44 

74 
48 

55 
43 

65 
32 

51 
39 

58 
35 

55 
26 

49 
37 

42 
37 

41 
35 

40 
34 

52 
31 

58 
29 

59 
34 

53 
36 

58 
43 

57 
44 

50 
35 

59 
31 

53 
31 

68 
34 

68 
43 

59,5 
37.6 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

MONTGOMERY  HB  AP 

MAX 

Mm 

61 
60 

72 
62 

65 
36 

57 
28 

60 
29 

70 
46 

74 
44 

7J 
47 

55 
39 

57 
34 

52 

44 

53 
35 

54 
29 

44 
38 

40 
36 

41 
35 

43 
36 

51 
31 

58 
30 

58 
35 

64 
35 

50 
44 

SI 

41 

60 
34 

61 
32 

63 
33 

6S 
35 

65 

40 

59,4 
38.3 

SELMA 

MAX 

Mm 

78 
59 

70 
60 

62 
48 

56 

30 

60 
30 

72 
46 

74 
45 

75 
46 

65 
45 

60 
34 

55 
43 

61 
35 

55 
31 

48 
41 

47 
36 

44 

35 

42 
34 

53 
34 

50 
30 

61 
40 

56 
41 

55 
44 

55 
46 

62 
37 

61 
34 

64 
34 

70 
39 

68 
43 

60.8 
40.2 

S«*  Reteienc*  Notes  To  Uo wing  SlalioD  Indai 


-  18  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRU4RY196? 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

2S  1 

26  1 

27 

28  {  29  1  30  1  31 

TIICWCr.CC     1  C 

MIN 

UNION  SPRINGS 

MAX 

73 

77 

72 

52 

55 

60 

61 

73 

71 

53 

58 

60 

62 

40 

42 

59 

62 

49 

61 

60 

6 1 

68 

57.9 

56 

57 

50 

29 

29 

31 

43 

44 

43 

31 

32 

36 

26 

26 

37 

32 

32 

35 

28 

29 

33 

36 

41 

35 

32 

33 

35 

39 

36.1 

CHASTftL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NH 

76 

78 

77 

54 

55 

61 

69 

74 

75 

57 

62 

64 

64 

57 

45 

47 

43 

41 

52 

59 

65 

62 

54 

62 

63 

69 

61.0 

MIN 

58 

58 

52 

24 

25 

27 

48 

50 

45 

30 

33 

34 

27 

28 

35 

36 

35 

29 

23 

26 

34 

37 

42 

30 

27 

27 

30 

33 

35.1 

ATMQRE   1  SW 

77 

77 

73 

56 

58 

70 

73 

79 

77 

62 

66 

67 

59 

56 

60 

60 

43 

53 

59 

59 

65 

63 

63 

63 

64 

71 

64.6 

MIN 

57 

60 

45 

27 

27 

47 

43 

56 

43 

34 

40 

40 

32 

37 

40 

39 

36 

32 

27 

34 

42 

45 

47 

36 

33 

37 

35 

41 

39.7 

73 

75 

72 

52 

58 

61 

65 

69 

75 

58 

63 

59 

65 

66 

59 

53 

59 

65 

59 

66 

68 

63.3 

MIN 

39 

49 

45 

23 

23 

26 

35 

30 

23 

26 

33 

35 

23 

26 

35 

25 

33 

35 

33 

41 

47 

39 

36 

43 

39 

43 

39 

34.3 

80 

S3 

56 

61 

68 

69 

57 

64 

42 

52 

6 1 

66 

58 

6  1 

70 

60.9 

Mm 

56 

58 

51 

21 

22 

26 

46 

42 

41 

30 

34 

33 

24 

29 

36 

35 

36 

32 

23 

29 

34 

36 

41 

28 

26 

29 

29 

33 

34.4 

60 

79 

73 

58 

60 

72 

77 

79 

75 

67 

67 

69 

63 

5' 

58 

54 

43 

55 

61 

61 

67 

67 

6? 

69 

66 

66 

73 

66.0 

MIN 

59 

62 

45 

25 

22 

47 

45 

55 

44 

28 

36 

35 

25 

37 

40 

40 

37 

30 

22 

30 

37 

40 

40 

31 

27 

28 

30 

37 

36 . 9 

CAHOEN  3  NM 

56 

58 

56 

56 

60 

61.2 

MIN 

56 

59 

39 

23 

25 

42 

41 

49 

41 

30 

39 

35 

23 

34 

35 

33 

32 

28 

24 

30 

32 

40 

43 

30 

28 

29 

31 

41 

35.4 

CHATDM   3  N 

78 

72 

66 

56 

57 

76 

73 

79 

70 

58 

69 

67 

65 

46 

50 

46 

42 

54 

58 

59 

68 

62 

60 

62 

64 

73 

72 

70 

63.4 

MIN 

59 

61 

42 

35 

36 

42 

46 

50 

43 

31 

43 

30 

28 

37 

36 

37 

33 

29 

28 

39 

39 

44 

39 

35 

34 

33 

36 

47 

39. 1 

n  svTnw 

V.  U  A  I  1  Uri 

MAX 

51 

54 

6 1 

61 

71 

69 

53 

59 

59 

58 

59 

58.3 

Mm 

55 

59 

50 

26 

35 

39 

45 

50 

43 

30 

34 

40 

26 

28 

35 

32 

34 

35 

29 

34 

34 

40 

34 

34 

33 

33 

36 

44 

37.5 

dqthan  faa  airport 

54 

64 

7 1 

67 

56 

66 

4 1 

52 

63 

60.0 

Mm 

11 

60 

40 

33 

33 

49 

54 

52 

40 

35 

46 

40 

30 

40 

36 

37 

38 

34 

32 

41 

42 

44 

41 

38 

37 

36 

39 

43 

41.0 

ENTERPR I SE   3  NM 

58.4 

Mm 

56 

51 

27 

26 

32 

49 

51 

43 

30 

31 

39 

29 

30 

36 

35 

35 

30 

34 

30 

32 

42 

42 

36 

34 

34 

36 

42 

36.8 

eufaula  wildlife  ref 

65 

58.3 

Mm 

53 

sa 

51 

24 

25 

29 

45 

48 

43 

31 

34 

30 

23 

30 

37 

33 

33 

36 

26 

28 

29 

42 

42 

33 

29 

33 

31 

30 

35.3 

E VERGRE  EN 

78 

52 

58 

60 

7  1 

59 

63 

66 

65 

61 

^5 

47 

43 

40 

53 

6 1 

6 1 

67 

60 

60 

64 

65 

7 1 

61.7 

Mm 

60 

52 

52 

27 

28 

34 

45 

44 

34 

34 

39 

29 

30 

38 

38 

36 

31 

28 

31 

40 

44 

45 

35 

32 

35 

35 

40 

37.6 

FB  T     n  r  t  tv 

73 

78 

73 

53 

59 

60 

73 

74 

79 

58 

62 

66 

65 

59 

45 

48 

42 

39 

53 

60 

60 

66 

58 

60 

64 

64 

65 

70 

61.7 

Mm 

55 

61 

48 

27 

27 

29 

45 

47 

43 

32 

33 

40 

26 

29 

37 

38 

34 

30 

28 

30 

40 

42 

44 

36 

33 

34 

35 

39 

37 . 3 

GENEVA 

MAX 

75 

75 

79 

52 

56 

67 

65 

72 

68 

58 

59 

63 

66 

57 

49 

52 

43 

45 

53 

59 

65 

60 

65 

60 

6  5 

69 

61.5 

Mm 

56 

58 

52 

28 

27 

26 

46 

54 

44 

31 

33 

40 

29 

29 

40 

36 

37 

31 

26 

31 

39 

42 

45 

40 

31 

34 

35 

36 

37 . 9 

78 

74 

68 

59 

57 

77 

74 

76 

73 

54 

67 

65 

59 

54 

47 

45 

40 

54 

57 

57 

67 

63 

6 1 

61 

64 

65 

70 

71 

62.8 

Mm 

54 

63 

40 

23 

25 

45 

36 

43 

44 

31 

41 

33 

27 

37 

38 

37 

34 

37 

25 

33 

35 

45 

42 

33 

29 

30 

31 

41 

36.9 

GRE£NV I L  L  E 

80 

68 

65 

60 

66 

65 

63 

63 

6 1 

62 

63 

56 

54 

54 

54 

52 

50 

64 

70 

66 

66 

65 

85 

6 1 

62 

64,1 

Mm 

59 

60 

47 

25 

25 

29 

43 

43 

44 

33 

33 

36 

27 

29 

37 

35 

35 

34 

27 

26 

37 

39 

43 

32 

30 

32 

35 

40 

36.3 

HEADLAND 

75 

77 

52 

54 

64 

64 

7  5 

66 

55 

60 

63 

6  5 

57 

48 

40 

45 

50 

57 

60 

65 

53 

53 

61 

64 

63 

72 

60.0 

Mm 

53 

56 

52 

29 

29 

36 

46 

53 

43 

32 

33 

41 

27 

28 

37 

34 

34 

32 

3C 

30 

37 

42 

42 

35 

33 

35 

37 

39 

37 , 8 

HIGHLAND  HOKE 

77 

7 1 

50 

55 

60 

68 

73 

54 

60 

6 1 

6 1 

55 

48 

42 

42 

48 

50 

58 

60 

64 

53 

51 

59 

60 

6  1 

70 

59.3 

Mm 

51 

61 

50 

26 

26 

35 

47 

49 

44 

32 

32 

38 

26 

26 

36 

34 

34 

34 

27 

28 

37 

38 

43 

34 

31 

32 

34 

39 

36.6 

OZ ^AK   6  NNW 

75 

74 

67 

55 

59 

64 

71 

70 

58 

60 

62 

71 

58 

50 

43 

40 

45 

51 

58 

60 

62 

57 

54 

61 

63 

64 

70 

62 

60.  1 

Mm 

52 

54 

41 

24 

31 

39 

46 

50 

39 

26 

39 

46 

2* 

30 

33 

30 

32 

30 

24 

34 

35 

37 

40 

34 

31 

30 

36 

37 

35.9 

PHENIX  CITY   2  NNM 

51 

5  5 

61 

55 

66 

64 

51 

56 

57 

6 1 

54 

40 

42 

43 

44 

51 

59 

62 

42 

48 

58 

62 

6  1 

65 

56.0 

Mm 

55 

57 

50 

29 

30 

31 

43 

47 

43 

30 

30 

39 

26 

26 

33 

33 

31 

35 

31 

32 

37 

36 

39 

37 

35 

34 

35 

40 

36.6 

P I TTSV  I  Ew 

MAX 

72 

77 

52 

55 

62 

5  5 

70 

66 

5  5 

58 

59 

63 

55 

45 

39 

39 

44 

46 

57 

60 

63 

45 

47 

60 

62 

62 

66 

57.8 

Mm 

55 

56 

52 

23 

22 

22 

44 

43 

43 

28 

30 

28 

20 

20 

36 

32 

33 

36 

24 

25 

27 

28 

41 

30 

27 

27 

28 

29 

32.5 

Thomas V i l  le 

71 

69 

5 1 

57 

58 

7  3 

72 

7  5 

56 

58 

65 

57 

55 

45 

45 

40 

37 

52 

56 

58 

66 

55 

58 

60 

62 

64 

70 

59.4 

Mm 

55 

60 

45 

26 

26 

29 

43 

44 

44 

34 

34 

37 

28 

28 

34 

37 

34 

30 

28 

26 

37 

39 

43 

36 

32 

32 

36 

39 

36.4 

77 

74 

70 

55 

61 

66 

72 

71 

62 

59 

62 

63 

55 

47 

42 

39 

42 

50 

58 

61 

63 

55 

51 

60 

62 

61 

69 

63 

59.6 

Mm 

56 

60 

44 

24 

30 

44 

45 

51 

43 

32 

41 

37 

27 

36 

37 

33 

35 

35 

25 

37 

4  1 

4  1 

43 

34 

30 

33 

41 

43 

38.5 

HHATLEY 

MAX 

74 

77 

56 

60 

68 

76 

74 

66 

67 

60 

67 

57 

55 

47 

43 

54 

58 

60 

69 

64 

67 

65 

67 

69 

69 

71 

71 

64.6 

*           •  * 

55 

57 

58 

39 

34 

32 

42 

36 

42 

40 

29 

36 

25 

34 

33 

32 

28 

21 

32 

34 

40 

34 

30 

34 

27 

32 

30 

36 

35.9 

CULr  06 

BAY  MINETTE 

MAX 

77 

66 

57 

56 

73 

75 

60 

69 

65 

67 

69 

60 

51 

61 

52 

42 

54 

59 

58 

66 

65 

60 

64 

64 

66 

70 

72 

64.3 

Mm 

60 

61 

45 

32 

31 

49 

46 

57 

45 

36 

45 

40 

33 

39 

41 

36 

36 

32 

32 

40 

45 

46 

47 

40 

37 

38 

41 

49 

42.3 

COOEN 

70 

7S 

69 

62 

59 

70 

64 

71 

71 

60 

65 

74 

70 

50 

55 

45 

59 

60 

58 

66 

65 

66 

65 

62 

64 

69 

72 

64.3 

Mm 

62 

61 

47 

29 

29 

49 

51 

57 

44 

34 

45 

43 

36 

41 

41 

37 

32 

29 

39 

45 

54 

45 

41 

39 

39 

38 

50 

42.9 

FAIRHQPE  2  NE 

74 

75 

69 

57 

60 

69 

73 

74 

65 

56 

65 

69 

65 

55 

63 

55 

43 

55 

57 

58 

65 

69 

62 

69 

63 

63 

69 

75 

63.9 

Mm 

62 

61 

47 

32 

31 

49 

49 

56 

36 

45 

49 

33 

40 

43 

40 

36 

34 

31 

4 1 

45 

52 

45 

41 

38 

40 

40 

49 

43.2 

FOFtT  HORCAN 

72 

73 

65 

57 

SB 

70 

71 

70 

62 

58 

63 

67 

62 

54 

60 

49 

46 

54 

54 

56 

62 

63 

63 

65 

62 

61 

64 

68 

61.8 

MIN 

61 

62 

48 

42 

46 

50 

50 

49 

42 

44 

50 

51 

38 

40 

40 

38 

38 

39 

40 

46 

49 

50 

46 

46 

40 

45 

48 

58 

46.3 

MUeUt    HB  AIRPORT 

MAX 

76 

76 

68 

57 

59 

73 

73 

80 

60 

60 

67 

70 

60 

50 

60 

47 

40 

56 

58 

58 

64 

66 

62 

66 

65 

67 

66 

72 

63.5 

Mm 

63 

63 

40 

33 

33 

52 

50 

50 

42 

37 

46 

43 

34 

41 

47 

40 

36 

34 

33 

41 

47 

51 

47 

43 

40 

41 

44 

52 

43.8 

RQBERISDALE   1  E 

MAX 

75 

78 

77 

54 

56 

60 

69 

73 

78 

74 

59 

67 

71 

60 

52 

64 

45 

43 

55 

61 

60 

65 

67 

64 

67 

66 

66 

69 

64.3 

Mm 

60 

61 

52 

29 

28 

34 

47 

49 

44 

34 

36 

43 

31 

36 

39 

40 

35 

32 

28 

34 

44 

46 

46 

3B 

36 

36 

36 

44 

39.9 

S««  R*fM*nc«  NotvB  ToUowlng  SuUod  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

FEBRUARY  1969 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

BELLE   MINA   2  N 

DECATUR 

FLIRFNCE 

HUNTSVILLE   HB  AP 

HAOISON 
MOULTQN  2 

HUSCLE    SHOALS    FAA  AP 
NEW   MARKET  2 
RED  BAY 

RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM   W8  AP 

BRIDGEPORT  2  W 
DNEUNTA 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

*  *  • 

UPPER  PLAINS  03 

DOUBLE  SPRINGS 
HAMILTON  3  S 
JASPER  <t  N 

*  *  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON   FAA  AP 
CENTRE  5  SK 
TALLADEGA 

*  •  • 

PIEDMONT  PLAIEAU  05 

ASHLAND 
HEFLIN 

ROCKFORD  2  NNH 

*  *  * 

PRAIRIE  06 

H0NTGOH6RY   we  AP 

*  •  • 

GULF  06 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  6QUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNU 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  ESOIV 

• 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

2.0 
2 

1.0 

T 

T 

2.2 

1.0 
1 

1.0 
1.0 

1.3 

2 

l.O 

T 
T 

T 

T 
T 

.» 

I 

T 

1.2 

1 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 
1.0 

T 

T 
T 

See  Reterence  Notes  FoUowLng  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  'l«a«a 


Day 

Ol  Month 

SlaUon 

^  °< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      «  • 

PIEOHONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.02 

.04 

• 

- 

.07 

~ 

.03 

.09 

.13 

.08 

.06 

.11 

■  19 

.06 

.08 

.02 

.07 

.  12 

■  13 

.  13 

.11 

.04 

.10 

.13 

.14 

* 

.05 

2.348 

WIND 

16 

12 

72 

39 

7 

16 

9 

9 

76 

67 

9 

29 

32 

78 

51 

34 

24 

62 

76 

91 

13 

22 

32 

35 

44 

64 

20 

3 

994 

*       •  * 

PRAIRIE 

06 

OEHOPOLIS  LOCK  AND 

DAH 

EVAP 

.09 

.09 

.19 

* 

.28 

.09 

.13 

.20 

.14 

.06 

.07 

• 

.28 

.09 

.00 

.09 

.04 

• 

.23 

.07 

.19 

.02 

.09 

.12 

.07 

.10 

.13 

2.848 

WIND 

40 

77 

119 

109 

43 

43 

68 

20 

175 

111 

30 

18 

111 

74 

196 

129 

77 

86 

99 

32 

19 

88 

50 

34 

58 

45 

25 

23 

1991 

MAX 

61 

71 

69 

• 

58 

53 

69 

68 

70 

60 

55 

63 

61 

42 

43 

43 

43 

6Q 

60 

64 

51 

69 

65 

66 

67 

70 

59.9 

MIN 

57 

61 

51 

• 

39 

39 

48 

50 

46 

40 

39 

49 

- 

38 

^1 

^\ 

38 

36 

• 

37 

41 

44 

47 

41 

42 

41 

40 

49 

43.9 

*      *  * 

CULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.09 

.07 

.19 

.10 

.07 

.00 

.10 

.08 

.21 

.07 

.05 

.08 

.16 

.06 

.05 

.03 

.09 

.11 

.09 

.07 

.06 

.11 

.12 

.13 

.12 

.07 

,08 

2.598 

WIND 

n 

44 

87 

28 

18 

37 

33 

54 

86 

21 

14 

29 

35 

31 

53 

77 

56 

68 

36 

18 

17 

39 

42 

25 

27 

26 

16 

29 

1069 

MAX 

75 

78 

73 

58 

52 

62 

70 

72 

70 

59 

62 

70 

70 

60 

53 

96 

42 

60 

61 

58 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

79 

64.9 

HIN 

62 

63 

52 

38 

39 

50 

52 

62 

42 

40 

47 

49 

40 

42 

42 

42 

38 

38 

38 

42 

45 

51 

48 

45 

43 

42 

42 

93 

46.0 

S««  Relereoce  Note*  Following  Slalion  Index 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

.•ISION 

1  DRAINAGE  |  ] 

u 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Eg 

1 

|SPECIA 

AeSEVILLC    1  WtH 

'iENRr 

11  )) 

05  15 

4*5 

JOHN  S  RICHBURG 

AODISOft 

4 IKSION 

3*  13 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

07  25 

175 

05  )2 

01  78 

03 

00  07 

1*0 

MRS.  CMERRV  J*  HERNOON 

02*2 

07 

COV INCION 

06  30 

260 

6A 

OA 

0272 

0* 

05  )1 

599 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

03 

07  13 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

0) 

05  50 

1000 

GEORGE  M.  BURNS 

ST.  CLAIR 

33  )l 

JOHN  I.  SulNDALL 

AlHCMS  2 

0J95 

01 

LlKESTONE 

3*  *« 

0b  )9 

720 

RADIO  STATION  OJMM 

0«0T 

OT 

C SCAMS  1 A 

B7  31 

29* 

Z  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

0422 

0)  31 

730 

MRS •    MARTHA   1  *  MOORE 

06  *1 

200 

03 

07  20 

0)03 

00 

07  1.7 

260 

7P 

7P 

07 

07  12 

170 

7A 

7A 

01 

66  53 

600 

67  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

02 

JEFFERSON 

33  22 

JAMES  E.  HC  CRAVY 

'MLLINCSLEt    1  SE 

os!j 

AUTAUGA 

32  39 

06  *2 

420 

jOhn  r,  Thomas 

:1HXINGM*M  HB  AP 

USJt 

02 

06  *) 

620 

:  Hj 

09JT 

86  10 

1070 

1069 

07 

06  16 

R.  E.  HENDERSON 

67  03 

BfilOG£PO"I  2  * 

1099 

05  *5 

660 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

n<>3 

03 

07  17 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  SrrRON 

U7e 

07 

05  1.9 

510 

1208 

86  *6 

CAHOEN  ]  NW 

07 

MILCOX 

32  02 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  Ntf 

132* 

TALLAPOOSA 

32  50 

05  *1 

680 

AUBURN  UNIVERSITY 

1  J7T 

03 

07  32 

CHE  ROi>£E 

0)  *5 

620 

1520 

03 

07  08 

22* 

HUfT  C0L6URN 

1)66 

07 

00  15 

20) 

1620 

86  20 

)P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

1690 

07 

07  31 

103 

7A 

169*1 

03 

06  30 

580 

MARION  H.  EASTERLINO 

172) 

65  28 

596 

COOEN 

MOBILE 

30  23 

AGNES  C.  CHRlSTENSEN 

COfFEE  SPRINGS  2  Nw 

1007 

07 

GENEVA 

31  11 

85  56 

250 

MENRY  f.  ICELLEY 

1919 

01 

87  )0 

470 

lB<t9 

02 

85  52 

7  3* 

8)  07 

B5 

WVi 

03 

19  7*. 

07 

05  0* 

217 

7A 

20T9 

08  23 

7A 

REuBEN  P.  HARRIS 

21  19 

05  45 

WILLIAM  L.  QARTLETT 

2  l^A 

05  A6 

730 

OAVtON 

MARENGO 

32  21 

7A 

7A 

JAMES  M.  CHEWS 

OCCATUR 

2207 

01 

MORGAN 

3*  3) 

06  56 

580 

ROSS   A.  HAWKINS 

221) 

05 

05  *2 

1030 

22*5 

100 

OOTKAN  FAA  AIRPORI 

2J72 

HOUSTON 

31  19 

05  27 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOIHAN  4  SE 

07 

HOUSTON 

31  10 

8)  21 

PAUL   8.  SMITH 

07  2* 

600 

7a 

7A 

2577 

07 

06  0* 

195 

7* 

2632 

67  AO 

252 

MRS.  6ELLE  6ERRY 

267) 

07 

05  53 

409 

EJFAULA  wlLOLIFE  REF 

BAftBOUR 

31  )9 

EUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

EVEOGREEN 

275( 

07 

CONECUH 

31  26 

06  56 

216 

MILLER  T.  SELLERS 

2013 

00 

67  53 

23 

H 

FALtVlLLE    1  N 

2BiiO 

66  5* 

630 

EDGBERT  M.  HARDIN 

03 

36) 

GORMAN  J.  BLACK 

2971 

01 

67  *1 

570 

5P 

5P 

FORT  DEPOSIT 

102<> 

06 

lOhNDE  s 

06  35 

)03 

00 

00  01 

10 

10<>} 

02 

05  *3 

93* 

Fa  I  SCO  CI  It 

07 

MONROE 

31  26 

MRS.  NELIA  MCKEN21E 

GAOSOEH  GAS  PLANI 

Jl" 

ETOUAH 

3A  01 

86  00 

565 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

3160 

06 

60  09 

130 

H 

3200 

66  45 

)00 

07 

05  51 

107 

3271 

07 

205 

33O0 

07 

06  20 

120 

6P 

6P 

3*30 

03 

87  13 

300 

3)11 

06 

67  36 

220 

3)19 

66  30 

4*5 

6UIF  SmWES  P  0 

3559 

BALOmin 

30  17 

GILBERI  W.  MELCHER 

OUNTERSVILLE 

MARSHALL 

3*  20 

06  19 

57( 

_  H 

RADIO  STATION  WGSW 

1571 

3620 

WINSTON 

67  37 

9K 

RADIO  STATION  WJBB 

KAH 1 L  T  Oh  >  S 

36*) 

67  59 

HAVNEV 1  LLC 

37*0 

LOHNOE S 

66  36 

100 

MISS  ANNE  DOSWELL 

3  761 

65  20 

370 

7A 

65  36 

0)0 

3016 

66  19 

59< 

7A 

38*2 

85  2* 

0« 

MOOGES 

3099 

FBANKL IN 

87  56 

045 

FRANK   L.  HATNES 

H^NTSVJLLE   MB  AP 

3*  i\ 

66  35 

600 

MID 

Mil 

U.S.  weaiher  bureau 

JACKSOh 

CLARKE 

31  31 

210 

T.    H.    GAlLLARO.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SN 

'.209 

33  *B 

85  46 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *  N 

*226  03 

33  )* 

87  16 

52! 

6P 

6F 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAN 

ELMORE 

32  37 

06  1) 

290 

ALABAMA   POWER  CO. 

KINSTON 

**3 

COFFEE 

31  1* 

66  11 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFATEITE 

*)02  05 

32  )* 

05  24 

830 

5P 

5P 

CLARENCE  H.  FINCMER 

LAT  0*N 

CHILTON 

66  31 

ALABAMA  POWER  CO. 

*frl9i  02 

JEFFEKSON 

06  33 

636 

MRS.   MART   K,  LEE 

INDEX  NO.  1 

vA^uni  X 

I  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

i 

ELEVATION 

OB 

^ 

SER 
TME 
TAi 

ei 

VAT 
AN 
LES 

ft 

ON 

D 

d  - 
=  i 

LEESBURG 

CHEROKEE 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON    2  SW 

4796 

06 

SUMTER 

13 

32  3) 

M  12 

160 

7A 

7A 

B.  6.  HILL  IMS  ON,  JR. 

LOUl SVI LLE 

*«0« 

07 

BARBOUR 

5 

31  46 

85  33 

470 

OA 

MAD I  SON 

5P 

JOHN  D  STONER  JR 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO* 

NATIONAL  FISH  HATGMERY 

MARION  JUNCTION  )  ENE 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

AUBURN  UNIVERSITY 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MONTGOMERY 

E  .  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

CHOCTAW 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  ponDvIllE  tower 

5302 

03 

B1B8 

32  53 

07  20 

600 

IP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

06 

*■ 

32  0* 

05  31 

*90 

Ml tchell  dam 

CHI L TON 

ALABAMA  POWER  CO. 

M08ILE  W8  AIRPORT 

MOBILE 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  Bureau 

LAWRENCE 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5  7*9 

01 

COLBERT 

12 

3*  4) 

87  37 

536 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

5042 

07 

: 

6)  56 

460 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

HAD  I  SON 

3'  ^) 

5P 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

RADIO   STATION  WJHO 

EDWARD  B.  WARREN 

CHARLES  H,  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

PALMEROALE  2  W 

JEFFERSON 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

0* 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

66  16 

955 

7A 

7A 

NORMAN   A.  VAUGHN 

6362 

06 

- 

32  36 

87  09 

500 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

MRS.  MINTA  EDDINS 

P HE NIX  CITT  2  NNW 

PHENIK   CITY  WATER  WKS 

P  I  CKENSVl LLE 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

PINE  APPLE 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PI  T  TSVl EW 

RUSSELL 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSV I llE  2  SiE 

AUTAUGA 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRaTTVILLE 

AUTAUGA 

6P 

6P 

H 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

6719 

07 

CHOCTAW 

j; 

32  12 

86  21 

260 

SA 

6A 

INACTIVE  12/31/6* 

RED^BAY*"* 

6B05 

01 

FRANKL 1 N 

*i 

34  26 

08  00 

660 

[| 

MRS    AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAOl SON 

REDSTONE  ARSENAL 

RIVER  FALLS 

COV INGTON 

w 1 LL [ AM  GODWIN 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE   1  E 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

CHARLES  W.  MCEHEN 

RANDOLPH 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

06  *7 

602 

7< 

[J 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

7207 

02 

12 

34  17 

85  50 

1195 

6( 

AUBURN  UNIVERSITY 

JEFFERSON 

7A| 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

RADIO  STATION  WCRI 

ROBERT  J.  CHANDLER 

J    T  KIRKLAND 

SYLACAUGA   *  NE 

TALLADEGA 

CITY  WATER  PLANT 

C.  D.  WEAVER 

ThOMASVILLE 

CLARK 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

THORSBY    1  SW 

8204 

03 

CHILTON 

1 

32  54 

86  4* 

200 

- 

AUBURN  UNIVERSITY 

8209 

°\ 

I 

32  )3 

86  42 

6B( 

AUBURN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAOl SON 

THOMAS   J.  DILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

0: 

TUSCALOOSA 

2 

33  1* 

FED.  AV 1  AT  ION  AGENCY 

0365 

TUSCALOOSA 

; 

33  13 

87  35 

CORPS  OF  fN&INEERS 

6*03 

Of 

32  23 

85  39 

42C 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS 

8*30 

BULLOCK 

32  08 

8)  *3 

ELL  1 S  B.   ME  I NSLER 

UN  ION TOWN 

06 

PERRY 

3;  26 

67  31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

6469 

7A 

C  ♦  M  LUMBER  COMPANY 

8517 

LAMAfl""^ 

13 

33  45 

80  07 

190 

5* 

-  H 

MRS*    LEILA  H.  WHEELER 

060) 

RANDOLPH 

11 

33  08 

05  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO* 

8637 

E SCAMS  1  A 

31  13 

67  12 

205 

MRS.    ESSIE    M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

ETOWAH 

3*  0* 

66  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

8660 

JEFFERSON 

2 

33  *9 

06  *9 

It 

CHARLES  A,  SHARITT 

WARRIOR  LOCK   AND  0AM 

0673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

07  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

3*  55 

68  04 

*)6 

5P 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

3609 

8IBB 

3 

33  07 

67  07 

)00 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1969 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Adminiatration  State  Climatologiat 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,    Dannelly  Field,    RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  f Ignores  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table       Slax  and  mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cliraatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfr.ll  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through   1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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47. 4M 

62 

25 

20 

11 

535 

0 

0 

12 

0 

4.72 

2.00 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROCK  MILLS 

59.7 

30.5 

45.1 

79 

25 

20 

14+ 

609 

0 

0 

16 

0 

4.35 

1.65 

24 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

47.1 

6.2 

4.72 

1.55 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

Continued  MARCH  1969 


Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
Froia  NorzDAl 

• 

M 

Dl 

S 

Dale 

Lowest 

o 
To 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

1    .10  or  More  1 

S 
1 

1 

1.00  or  More 

s  s 
si 

S  k 

on 

o  * 

*       *  * 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

60.3 

37.9 

49.  1 

82 

25 

24 

11 

489 

Q 

Q 

10 

Q 

3.78 

1.60 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

35.5 

47.8 

79 

25+ 

24 

1 1 

527 

0 

0 

12 

0 

4.27 

_  1^95 

2,01 

24 

Q 

•J 

2 

GAINESVILLE 

60.4 

36.0 

48!2 

80 

21 

25 

11 

912 

0 

0 

13 

0 

4.42 

l!41 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

GREENSBORO 

61. * 

36.5 

49.0 

-  8.0 

80 

24 

24 

11 

493 

0 

0 

12 

0 

5.00 

-  1.57 

2.65 

23 

.0 

0 

5 

3 

2 

HAYNEVILLE 

61. 4M 

37. 3M 

49. 4M 

83 

25 

24 

12  + 

476 

0 

0 

0 

4.60 

2.35 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

60.3 

35.5 

47.9 

78 

25+ 

24 

28 

923 

0 

0 

12 

0 

5.39 

2.55 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

61  9 

37  4 

49  ■  7 

80 

24 

22 

U 

0 

0 

13 

0 

4.02 

6 

Q 

MINTER  3  NW 

60.4 

36!5 

4815 

82 

25 

22 

1 

506 

0 

0 

13 

0 

5.10 

2)40 

24 

!o 

0 

6 

3 

2 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

61,4 

38.7 

50.1 

-  5.9 

82 

24 

25 

12 

459 

0 

0 

8 

0 

4.73 

-  1.43 

2.12 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

SELMA 

64.: 

39.7 

92. 1 

-  6.4 

85 

24 

26 

U 

399 

0 

0 

7 

0 

5.36 

-  ,70 

2.18 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

TJCKEGEE   3  SM 

60.9 

33.5 

47.2 

-  9.8 

82 

25 

22 

12+ 

544 

0 

0 

15 

0 

4.95 

-  ,89 

2.20 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

UNION  SPRINGS 

62.2 

36 . 0 

50. 1 

_ 

84 

25 

24 

11 

455 

0 

0 

9 

0 

4.78 

_  1.41 

2.15 

24 

Q 

Q 

3 

1 

DIVISION 

49.1 

-  8.2 

4.70 

-  1.91 

.0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

63,2 

35.9 

49.6 

84 

25 

24 

13 

470 

0 

0 

13 

0 

6.46 

2.05 

le 

.0 

0 

5 

3 

3 

ATMDRE  1  SW 

65,8 

39.5 

52.7 

81 

24 

25 

11 

376 

0 

0 

8 

0 

8.19 

1.93 

18 

.0 

0 

9 

4 

4 

BEATRICE   1  E 

64,8 

35.9 

50.4 

79 

30+ 

22 

11 

447 

0 

0 

13 

0 

4.11 

2.06 

24 

.0 

0 

2 

2 

BRANTLEY 

63,1 

35.8 

49.5 

84 

25 

22 

13 

477 

0 

0 

15 

0 

6.09 

-  .11 

1.95 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

BREWTON  3  SSE 

67,1 

37.2 

52.2 

-  *-2 

83 

24 

23 

10 

392 

0 

0 

10 

0 

8.90 

2.64 

2.29 

16 

.0 

0 

10 

9 

4 

CAMDEN  3  NW 

64,2 

35.4 

49.8 

84 

24 

21 

12 

468 

0 

0 

12 

0 

5.59 

1.22 

6 

.0 

0 

B 

9 

3 

CHATOM   3  N 

65,6 

39.3 

52.5 

83 

24 

25 

11  + 

380 

0 

0 

6 

0 

6.96 

1.54 

16 

T 

0 

7 

6 

4 

CLAYTON 

61,3 

38.6 

50.0 

82 

25 

24 

U 

459 

0 

0 

8 

0 

9.02 

-  1,08 

1.88 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

DOTHAN  rAA  AIRPORT 

63.0 

42.9 

53.0 

82 

24 

29 

11 

368 

Q 

Q 

1 

0 

4.99 

-  ,61 

1.58 

6 

T 

0 

7 

3 

2 

ENTERPRISE  3  NW 

61.9 

39.9 

50  •  9 

81 

25 

11 

431 

0 

0 

6 

0 

1  .  73 

7 

.  0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

63.6 

37.7 

50.7 

83 

29 

22 

12 

438 

0 

0 

12 

0 

9.90 

2.11 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

EVERGREEN 

63, 3M 

39.  5M 

51. 4M 

82 

25 

26 

11 

414 

0 

0 

0 

6.33 

1.90 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

FRISCO  CITY 

63,0 

38.5 

50.8 

83 

25 

25 

11 

434 

Q 

0 

B 

0 

7.05 

.37 

2.12 

18 

T 

0 

6 

4 

4 

GENEVA 

92*3 

85 

2  5 

26 

13+ 

389 

D 

0 

8 

0 

6.50 

,  70 

1.91 

18 

.  0 

0 

8 

4 

4 

GILBERTONN 

65!2 

37!3 

51.3 

82 

24 

24 

11  + 

420 

0 

0 

12 

0 

4.32 

1.20 

6 

.0 

0 

7 

2 

GREENVILLE 

64.5 

37.8 

51.2 

-  7.4 

82 

25 

24 

12 

422 

0 

0 

9 

0 

-  1.40 

1.99 

.0 

0 

6 

3 

3 

HEADLAND 

63.3 

40.2 

51.8 

83 

29 

28 

5 

409 

5.99 

1.66 

^7 

.0 

0 

6 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

61. DM 

38. OM 

49. 5M 

-  8.6 

83 

29 

23 

11 

472 

0 

0 

9 

0 

6.96 

.21 

2.77 

24 

T 

0 

9 

4 

3 

OZARK  6  NNW 

63  8 

37  3 

50  ■  6 

_     g  ^ 

83 

22 

11 

0 

0 

10 

0 

6.68 

1.05 

1.74 

6 

.  0 

0 

3 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6l!5 

3e!i 

49!8 

81 

29 

24 

11 

462 

0 

0 

6 

0 

3.05 

1.00 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

PITTSVIEW 

61.7 

32.9 

47.3 

S3 

29 

20 

12 

940 

0 

0 

16 

0 

4.91 

2.05 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

THOMASVILLE 

62.5 

37.5 

50.0 

82 

29 

24 

12+ 

456 

Q 

Q 

9.11 

2.17 

24 

.0 

0 

5 

4 

2 

TROY 

63,4 

39.7 

51.6 

-  6.3 

82 

24 

25 

11 

412 

0 

0 

9 

0 

9,90 

-  .68 

2.01 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

WHATLEY 

64,6 

34,8 

49.7 

82 

24 

20 

13 

469 

Q 

Q 

13 

Q 

9.91 

1.78 

24 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

50. B 

-  7.6 

9 , 92 

-  .41 

T 

«       *  * 

GULF  oe 

BAY  MINETTE 

64.5 

42,6 

53.6 

80 

24 

26 

11 

351 

0 

0 

3 

0 

7,93 

.0 

0 

COOEN 

65,2 

42,5 

53.9 

77 

21 

26 

11 

340 

0 

0 

4 

0 

8.89 

2.45 

18 

.0 

0 

7 

4 

4 

FAIRHOPE   2  NE 

64, B 

43,1 

54.0 

-  6.0 

77 

30+ 

29 

11 

337 

0 

0 

4 

0 

8.94 

2.56 

1.95 

18 

.0 

0 

9 

5 

4 

FORT  MORGAN 

62,6 

47.7 

55.2 

71 

31  + 

36 

4 

296 

0 

0 

0 

0 

11.40 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

64,1 

43.5 

53.8 

-  6.5 

79 

24 

30 

11  + 

342 

0 

0 

4 

0 

8.15 

.92 

1.99 

17 

.0 

0 

6 

9 

5 

R08ERTSDALE   1  E 

64. 9M 

39. 7M 

52. 3M 

80 

31 

27 

13  + 

389 

0 

0 

5 

0 

9.39 

2,80 

3.53 

18 

.0 

0 

7 

9 

4 

DIVISION 

53.8 

-  6.2 

9.05 

2.31 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

86 

DATE 

25 

LOWEST  TEMPERATURE 
RUSSELLVILLE  2 

11 

DATE 

12+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  MORGAN 

11.40 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
GUNTERSVILLE 

1.68 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GULF   SHORES   P  0 

5.06 

DATE 

18 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
eOAZ 

2.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BOAZ 

2 

DATE 

06 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3 

4  j 



5 

1  ^ 


7  1 



8  1 


9 

10  1  u 



12 

13  1  14  1  15 

16 



17 

18 

19     20  21 

 '  '  

22  23 

 '  

24 

25 

 ^ 

26 

27 

28  29 

 '  ' 

30 

31 

.22 

.12 

.22 



.90 

.50 

1.24 

•  19 

.  14 

.61 

•  21 

.  12 

.20 

.  40 

.73 

1 .02 

.02 

•  10 

T 

•  2S 

.22 

.00 

.28 

1.05 

1.13 

•  04 

•  29 

.02 

.13 

1.09 

.60 

1.21 

.04 

.18 

•  03 

.99 

.26 

.84 

.93 

1.74 

•  24 

T 

•  95 

.25 

T 

1.28 

1.04 

T 

.08 

7 

•  90 

.85 

.35 

.29 

.72 

.01 

•  08 

T 

.31 

.04 

T 

1.61 

.37 

.99 

.10 

•  02 

.45 

.23 

1.23 

1.59 

.01 

.14 

7 

.17 

.  20 

.  89 

.  90 

.14 

.21 

.62 

1 .70 

•  22 

.04 

.28 

*03 

.30 

.20 

!82 

.31 

•  19 

.12 

.40 

1.00 

* 

2.15 

.21 

.61 

.17 

* 

1.74 

- 

.13 

.10 

.95 

•  ^' 

.90 

7 

.48 

1.22 

2.27 

.  10 

•  01 

•  1 1 

1 . 56 

•  18 

■  ^  ^ 

1.16 

1.87 

.08 

• 

.7! 

.  12 

.01 

.50 

.  92 

.07 

1*03 

07 

.06 

.31 

.56 

.13 

.70 

1.10 

1.94 

.06 

.  30 

.60 

.15 

1.38 

.29 

.05 

'so 

08 

.oa 

.70 

.69 

.94 

!73 

.57 

1.90 

.12 

iio 

!l! 

^^57 

!l2 

!28 

.95 

li'o 

il7 

T 

.05 

.75 

.45 

.74 

.55 

1.99 

.10 

■  ®4 

.  30 

.  23 

1.31 

J  '  Bi 

.10 

.01 

.03 

.72 

.14 

.  10 

.03 

1 . 70 

.08 

.05 

1.56 

•  02 

.  02 

.14 

.46 

.  14 

.37 

.62 

1.49 

.20 

7 

.02 

.20 

.25 

.26 

.31 

1.21 

.92 

.07 

.21 

.48 

.32 

T 

.24 

1.32 

1.72 

•  12 

.05 

1.66 

.46 

• 

1.18 

1.90 

'io 

1.17 

1.21 

•  22 

.62 

.09 

.  10 

2.09 

.  1* 

1 .02 

'  1  ^ 

* 

• 

•  18 

■ 

■ 

■ 

■ 

T 

1.45 

.45 

.25 

.90 

.80 

2.00 

•  09 

'  1 1 

'at 

^  *  ^* 

I '  1 S 

•  08 

.25 

.60 

•  30 

.65 

.25 

2.10 

.10 

■ 

.15 

.55 

.54 

1.40 

.29 

•  09 

.17 

.15 

.19 

.49 

1.39 

1.57 

.29 

.90 

•75 

.  22 

•  12 

.50 

1.25 

1 . 75 

.  26 

'a2 

•  41 

•  21 

.  98 

.61 

1.51 

.21 

•  02 

.10 

.14 

.59 

1.20 

1.91 

.0 

.16 

T 

.94 

.07 

.05 

T 

.53 

.76 

1.76 

7 

7 

.16 

•  02 

'It 

.17 

^  *  An 

.  50 

•  14 

.06 

.17 

.25 

.65 

' 

'  iO 

•  J  ^ 

1  '  1  n 
i  '  ia 

•  06 

1 . 30 

.29 

.04 

1.20 

.11 

.13 

*97 

'42 

2 '24 

.0* 

1.34 

.14 

.40 

.06 

1.14 

.44 

1.28 

.41 

•  03 

1.40 

.54 

.07 

.78 

.21 

2)49 

.05 

1.40 

.45 

.91 

.01 

.95 

.65 

1.45 

.44 

1.41 

.11 

•  02 

.  19 

1.08 

1 . 54 

•  12 

•  06 

.0* 

■  ^ 

.15 

.03 

.69 

1  69 

•  14 

!95 

l!42 

.60 

l!o4 

.20 

1.00 

.60 

.20 

.85 

.60 

2.40 

.18 

.20 

1.16 

1  *  84 

•  19 

•  06 

1.29 

.16 

T 

7 

1.06 

1.16 

T 

•  08 

•  22 

.42 

1.24 

1.83 

.96 

1.57 

.09 

.45 

.58 

.19 

T 

.37 

1.96 

1.39 

.17 

7 

.12 

1.39 

.04 

.19 

1.51 

.  10 

.18 

1.26 

.02 

.53 

.52 

•  29 

.99 

1.19 

1.45 

.08 

.02 

T 

.10 

1 .75 

•  28 

.42 

.62 

1.25 

.04 

.  1 5 

•  10 

1  .44 

.  10 

•  90 

.02 

.90 

1.10 

1.76 

7 

.24 

1.35 

.93 

.42 

.99 

1 .44 

.  10 

.U 

1.36 

.35 

1.49 

.95 

1.21 

.12 

1.23 

.03 

.15 

1.46 

.06 

.21 

.99 

.06 

.81 

.15 

1 .49 

1 .90 

.19 

.12 

.10 

.9| 

.42 

.85 

.20 

* 

1.68 

.41 

2.17 

•  22 

.07 

.90 

.  15 

1 . 90 

.26 

2 . 50 

•  19 

.47 

.42 

.46 

7 

.60 

.45 

2.98 

•  24 

.12 

•  83 

.76 

.01 

.85 

•  18 

2.21 

.09 

.94 

.92 

.26 

.78 

.86 

1.65 

.01 

.  18 

1  ^05 

1 .40 

.40 

•  80 

•  37 

.22 

.09 

1.03 

•  07 

.07 

.75 

•  23 

2)97 

.90 

.SS 

•  45 

1.24 

• 

2.98 

.10 

.06 

.83 

.80 

.06 

1.17 

.02 

.77 

1.70 

•  17 

.01 

.85 

T 

.11 

.90 

.24 

2.30 

•  IS 

.42 

.55 

.29 

•  06 

.02 

.95 

.41 

!59 

.68 

l!69 

•  07 

.73 

•  17 

.08 

1.01 

.19 

1.84 

•  13 

.04 

.92 

•  94 

.70 

.61 

1.86 

.20 

.24 

.80 

•  60 

.19 

T 

.71 

.12 

2.70 

.04 

.90 

.26 

.03 

.96 

.27 

1.88 

•  oe 

.12 

.89 

.92 

.27 

.28 

.03 

.46 

.20 

2.98 

•  20 

.99 

.02 

.19 

.15 

.02 

.61 

.06 

1.60 

N0K1HEKN  VAlLEr  0 

A7HENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECAIUR 
FALKVILIE  1  N 
FLOKENCE 

HODCES 

HUN7SVILLE  W8  AP 
HADISON 
HOULTGN  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEM  MARKET  2 
RED  8Ar 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLQO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
BIRMINGHAM    MB  AP 
eOAZ 

BRIOOEPORT  2  H 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
OAROEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

HACELLA 
ONEONTA 
PALMERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SU8STA  AU 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUIAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAH 
BILLINDSLEY   1  SE 

8R0OKMQOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
COHOOVA 

D0U8LE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

CORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PDNOVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE   2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  PAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

WEST  BLOCTDN 
WINFIELD  2  Sw 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON   FAA  AP 
ASHVILLE   4  H 
CALERA  2  Sw 
CENTRE  5  SW 

CHILDERS8UR0  WTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURC 
HONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 


SYLACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  OAH 
LAFAYETTE 

MARTIN  OAH 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  0AM 

WADLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3.07 
2.62 
2.86 
3.09 
3.96 


2.84 

3^90 
3.88 


5.19 
3.95 
3.05 


3.79 
4.81 
4.13 

5.90 
4.61 
5.18 
4.80 
3.92 

4.28 


4.53 
4.19 
4.01 


9.42 
4.74 
4.79 

4.64 
4.98 
4.46 
9.92 
4.83 

4.86 
4.29 
3.86 


4.30 
5.23 
5.57 
9.02 
9.20 

4.90 
2.69 
9.87 
4.88 
9.25 

5.51 
4.58 
4.72 


Sm  iater*nc«  notra  loUowlny  SiaUon  Indvx. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


e2 

1 

1 

2 

^  1 

5 

^  \ 

o 

«  1 

9 

10  1  11 

12 

1 

13  1 

1 

14  15 

16 

17 

18 

1 

19  1  20  1  21 

1 

22  1  23 

24 

1  1 

25  1  26  1  27 

1  1 

28  1  29  1  30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAH 

<..27 

.08 

.24 

.8B 

.29 

.12 

.45 

.20 

2.01 

CA INESV  t  LLE 

4  .42 

T 

.  16 

1 . 29 

.62 

.23 

T 

1.41 

CfttENStlOftO 

5.00 

.13 

1 .06 

.01 

.35 

.01 

.76 

2.69 

.01 

HATN6VILLE 

<i.60 

.12 

.  96 

•  15 

.21 

.60 

2.35 

.01 

L  1  V  INCSTQN  2  SW 

5.39 

.  19 

1.  16 

*  20 

.53 

.15 

.49 

.  12 

2. 95 

MARION  6  NE 

4.49 

.14 

.59 

.70 

.14 

.05 

.65 

.26 

1.96 

MAHIQN  JUNCTION    1  EN£ 

4 .02 

■  10 

■  06 

.22 

.24 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4.02 

.  10 

1.11 

.  02 

.23 

.  06 

''' 

.  93 

"f" 

.87 

1.10 

MAIHEXS    1  SSW 

5.26 

1 .26 

■ 

.84 

.03 

2.97 

MiCS  TEAD 

5.03 

T 

.16 

.55 

.  37 

•  32 

.17 

1 .09 

.09 

2.26 

MlNTER  3  NW 

5.10 

.05 

.14 

1.16 

.12 

.23 

.03 

.95 

.02 

2.40 

MONTGOMERV  HB  AP  R 

4.73 

.13 

T 

1. 01 

.44 

.06 

•  13 

.73 

.11 

2.12 

ORRVI LLE 

4  •  94 

.  19 

.  4  1 

KEKRYVILLE 

4.41 

T 

.10 

.13 

1.13 

!l7 

.04 

.48 

.  16 

2)20 

PINE  LEVEL 

5. a 

.06 

.04 

1.12 

.44 

.25 

.02 

.97 

2.95 

SELMA 

5.36 

.14 

.0! 

.96 

■  9b 

.30 

.  64 

.11 

2.16 

SUITlE 

3.91 

.68 

■  63 

.61 

.19 

.22 

1 . 62 

TUCKECEE  3  SM 

4.9! 

.03 

.  14 

1 . 16 

•  12 

UNION  SPRINGS 

4.76 

.07 

.  19 

.05 

.40 

.02 

.20 

.70 

.01 

2.15 

UNIONTOMN 

3.34 

.19 

.60 

.53 

.15 

T 

.15 

T 

1.76 

T 

WARRIOR  LOCK  ANO  0AM 

5.52 

.61 

.63 

.82 

.33 

.  12 

.37 

.36 

2.26 

•       •  • 

COASTAL   Plain  07 

AOeEvlLLE   1  NNH 

6.43 

.12 

.06 

1  .80 

.30 

T 

.46 

1.43 

2.24 

ALBERTA 

4.B1 

T 

T 

.  1 1 

.53 

.51 

.06 

.  12 

T 

.96 

.12 

T 

2.90 

ANDAlU&IA   I  NH 

6.i6 

.04 

.03 

.40 

.  10 

1.54 

.09 

.05 

.07 

.07 

2  ,05 

.02 

2.00 

ATmORE   1  Sh 

8.19 

.10 

1.91 

.16 

.10 

1 .65 

.28 

1 .93 

.29 

1 .57 

BEATRICE   1  E 

4.U 

* 

• 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

.40 

.09 

.06 

1 . 90 

2.06 

BRANTLEY 

6.09 

.06 

.22 

1.06 

.19 

.60 

.14 

1.80 

.03 

1.95 

BREwrON  3  5SE 

6.90 

*  10 

.11 

.  39 

1 .49 

.63 

.14 

1 .47 

.42 

2.25 

1 .90 

BRDND I DGE 

6.03 

T 

.15 

1.47 

.46 

T 

1 .  44 

.01 

T 

2 .06 

CAMObN  3  NW 

5.59 

.14 

1.22 

.63 

.24 

.14 

.96 

.02 

1. 01 

1.21 

CHATOM  3  N 

6.98 

.04 

1.23 

.26 

T 

.75 

.84 

1 .54 

1.22 

1 .10 

CLAIBORNE 

6.50 

.39 

.9* 

.49 

.03 

.81 

.15 

1.70 

1.99 

CLAYTON 

5.02 

.12 

•  08 

1.22 

.32 

.23 

1.17 

1.86 

COi-FEE  SPRINGS  2  NH 

6.51 

T 

1.55 

.35 

T 

1 . 06 

.10 

1  .80 

1 .65 

COITONTON 

5.54 

.32 

1 .35 

.45 

.  16 

.05 

1.21 

.03 

1 .95 

DOIHAN  FAA  AIRPORT 

4.99 

.01 

1 .58 

.  32 

■  03 

*  16 

.49 

.  69 

.44 

1.06 

.01 

ELBA 

7.18 

.03 

.11 

•  U 

1  .64 

.43 

.90 

.08 

1.85 

.03 

2.00 

ENIERPRISE  3  NM 

.03 

.12 

1 .73 

.43 

.94 

.03 

1  .72 

EU^AULA  MlLOLIFE  REF 

5.50 

.24 

T 

.07 

.03 

."'8 

.26 

.16 

T 

1.63 

2.U 

EVERGREEN 

6.33 

.06 

.22 

1.13 

.  18 

.90 

.09 

1 .  90 

T 

1.85 

FRISCO  CITY 

7.05 

T 

T 

.  14 

1  .00 

.47 

.02 

1 . 12 

.08 

2.12 

2,10 

GENEVA 

6.50 

.11 

.04 

.26 

1.3B 

.30 

.02 

1.03 

.30 

1.91 

1.15 

CEURGI ANNA 

6.51 

.01 

.01 

.09 

1.21 

.27 

.65 

.06 

2.12 

.01 

2  .08 

c  I  lber  town 

4.32 

.  1 1 

1 .20 

.05 

T 

.  30 

.52 

1 .10 

.41 

.63 

GREENVILLE 

5.54 

.07 

.06 

.14 

1 .02 

.37 

.  36 

.03 

1.45 

.03 

1 ,99 

HEADLAND 

5.99 

.03 

•  u 

1  .66 

.35 

.02 

.70 

.04 

1.57 

1,51 

HIGHLAND  HOHE 

6.98 

.27 

.15 

.10 

1.18 

.60 

T 

.35 

.40 

1.12 

.04 

2,77 

JACKSON 

KiNSTON 

7.69 

.05 

.02 

.04 

•  IB 

1 .60 

.46 

.03 

1 .03 

.09 

2.01 

T 

2.16 

LOUISVILLE 

5.40 

.13 

.  12 

1 .  15 

.35 

.03 

.31 

1.25 

.01 

2.05 

MELVI H 

4.95 

1.08 

.14 

.36 

1 .95 

.05 

1.77 

NEWTON 

6.06 

.02 

.02 

.OS 

l.BO 

.33 

.03 

.84 

.04 

1.42 

.09 

1.46 

OZARK  6  NNH 

6.68 

.05 

1.74 

.46 

.03 

.52 

.24 

1 .65 

.42 

1.55 

PHENIX  CITY  2  NNW 

3.05 

.  10 

.  10 

1  .00 

.50 

T 

.  10 

.  65 

.20 

.20 

PINE  APPLE 

5.89 

.02 

.12 

1.25 

.52 

.35 

.95 

.23 

2.45 

PtTTSVIEM 

4.91 

.18 

1 .08 

.29 

RIvER  FALLS 

7.25 

T 

T 

.05 

1 .72 

.29 

.05 

1 .03 

.11 

2  .00 

T 

2.00 

S  LOCOMB 

THQMASV I L  L  E 

5.11 

.03 

.08 

.05 

.64 

.  52 

.03 

.34 

.04 

1.15 

.06 

2.17 

5.90 

.06 

•  23 

1.23 

.43 

.01 

.43 

.02 

1.48 

2.01 

WALLACE  2  E 

6.50 

T 

•  10 

1 .75 

.10 

1 . 14 

.  12 

1.44 

1 .85 

WHATlEY 

5.91 

.01 

.07 

.63 

.72 

.47 

.57 

.11 

1.55 

1.76 

GULF  OB 

BAY  MlNETTg 

7.53 

.06 

1.58 

.24 

.12 

* 

2.24 

1.86 

1.43 

CODEN 

e.89 

.04 

1.53 

.25 

.01 

.12 

2.05 

2.15 

2.45 

.20 

.02 

FAIRHOPE   2  NE 

a.9A 

.10 

1.94 

.40 

.08 

.25 

1.97 

1.33 

1.95 

*26 

.74 

FORT  MORGAN 

11.40 

1.50 

1.30 

1.05 

6.25 

« 

1.30 

gulf  shores  P  0 

9.58 

.02 

.45 

1.00 

r 

1.25 

1.25 

5.06 

T 

.95 

K08ILE   MB  AIRPORT 

B.15 

.07 

T 

1.75 

.36 

.09 

1.06 

1.22 

1.99 

.09 

1.50 

ROBERTSDALE    1  E 

9.39 

.08 

.45 

1.29 

.48 

.09 

1.40 

.71 

3.53 

1,36 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Subon 

Wind 
(Speed  -  iD.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  daya  v«rith  precipitation 

Percent  ol 
posaibte 

V 

a 

M 

c 
m 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  * 

£  1 

Direchon 
ol 

fasteat  mile 

Dale  ol 
taateat  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
VI  D         6   AN-       NOON       6  Pv 

Trace 

01-09 

a> 

A 

66 -OS 

1,00-1.99 

2  00 
and  over 

0 
H 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

33 

2.3 

8.2 

33 

SW 

24 

68 

75 

48 

50 

1 

I 

4 

0 

3 

0 

9 

55 

5.1 

HUNISVILLE   WB  AIRPORT 

32 

3.2 

9.8 

'.6<.t 

12 

23 

72 

80 

51 

55 

4 

1 

2 

0 

2 

0 

9 

6.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

36 

1.9 

9.n 

32*+ 

20 

23 

74 

82 

50 

57 

1 

3 

1 

0 

5 

0 

10 

5.6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

30 

2.', 

8.4 

Si 

SW 

24 

74 

«4 

50 

55 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

9 

68 

5.3 

S**  tafwance  ooI«i  loUowing  Station  I 
-  28  - 


DAILY  TEMPERATURES  'l.bah. 

 MARCH  1969 


Day  of  Month 

age 

Station 

1  1 

2  1 

3 

1 

5  1 

6 

7  1  e  {  9 

10  1 

11  1 

 '- 

12 

13  1 

1 

14  1 

 ^ 

15 

16  1 

17  1 

IS 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

 ^ 

23  1 

24 

25  1 

1 

26  1 
1 

27 

28 

 ^ 

29 

 ^ 

30  I 

 '- 

31 

> 

•          •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

50 

4  1 

51 

45 

5 1 

49 

41 

53 

58 

43 

38 

46 

50 

55 

50 

66 

7  1 

58 

69 

6 1 

70 

4  5 

44 

54 

68 

69 

61 

59.0 

MIN 

33 

31 

30 

26 

24 

32 

34 

33 

29 

21 

18 

I' 

21 

22 

32 

34 

31 

40 

35 

41 

37 

42 

45 

41 

28 

22 

26 

45 

31 

28 

31.0 

BELLE   HINA  2  N 

MAX 

^4 

54 

50 

54 

50 

48 

53 

59 

57 

41 

44 

46 

50 

54 

51 

65 

70 

70 

66 

66 

70 

59 

43 

56 

68 

67 

56 

56 

57.9 

MIN 

34 

32 

31 

23 

26 

34 

35 

34 

30 

23 

22 

21 

31 

25 

31 

39 

31 

51 

36 

51 

41 

32 

43 

42 

42 

32 

25 

26 

51 

32 

28 

33.4 

DECATUR 

MAX 

60 

S2 

52 

42 

53 

60 

43 

40 

45 

48 

50 

56 

50 

67 

71 

60 

76 

77 

66 

68 

60 

72 

45 

47 

58 

59 

62 

70 

57.5 

MIN 

30 

27 

30 

33 

35 

30 

23 

22 

23 

28 

26 

27 

36 

33 

40 

36 

42 

45 

35 

39 

35 

43 

30 

25 

29 

26 

29 

31 

31.6 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

56 

43 

52 

45 

52 

52 

42 

54 

58 

42 

4 1 

45 

47 

50 

55 

51 

65 

71 

65 

66 

58 

71 

45 

55 

68 

62 

59 

55.7 

MIN 

35 

34 

29 

23 

24 

25 

35 

33 

31 

24 

20 

20 

23 

24 

27 

33 

30 

33 

37 

36 

40 

29 

34 

47 

43 

29 

24 

27 

36 

35 

30 

30.7 

FLORENCE 

MAX 

48 

55 

50 

55 

51 

50 

55 

59 

53 

42 

49 

47 

54 

56 

55 

65 

71 

6 1 

6  5 

68 

46 

45 

71 

68 

59 

6C 

58.3 

MIN 

31 

25 

26 

24 

24 

30 

28 

34 

25 

17 

16 

20 

28 

23 

28 

36 

32 

46 

35 

50 

35 

29 

42 

42 

36 

27 

22 

26 

44 

28 

25 

30.3 

HUNTS V I L L6   W8  Ap 

MAX 

41 

51 

44 

50 

49 

44 

51 

58 

46 

37 

44 

52 

49 

64 

69 

59 

65 

59 

46 

45 

60 

52 

56 

54.3 

MIN 

34 

34 

30 

26 

29 

35 

34 

34 

26 

23 

19 

21 

31 

25 

33 

40 

31 

44 

39 

49 

40 

36 

49 

45 

35 

29 

26 

28 

40 

33 

30 

33.0 

MAO  I  SON 

MAX 

40 

52 

44 

52 

49 

51 

50 

44 

39 

44 

52 

43 

65 

65 

69 

59 

74 

78 

68 

67 

60 

71 

58 

45 

57 

52 

54 

52 

56 

55.1 

MIN 

34 

31 

23 

29 

30 

31 

32 

22 

20 

18 

31 

30 

25 

39 

38 

33 

44 

36 

47 

38 

34 

46 

46 

42 

27 

24 

29 

30 

31 

30 

32.3 

MOULTON  2 

MAX 

45 

53 

45 

53 

52 

47 

54 

60 

52 

41 

45 

47 

5 1 

55 

50 

67 

71 

62 

76 

75 

67 

69 

59 

69 

54 

47 

58 

70 

65 

57 

60 

57.3 

MIN 

34 

29 

31 

26 

24 

32 

32 

36 

29 

22 

19 

20 

29 

24 

29 

38 

31 

52 

39 

54 

41 

29 

45 

45 

36 

24 

24 

29 

47 

34 

29 

32.7 

MUSCLE    SHQAtS    FAA  AP 

MAX 

47 

53 

46 

52 

49 

41 

52 

58 

44 

41 

45 

44 

55 

54 

50 

63 

68 

59 

75 

79 

66 

64 

57 

66 

46 

47 

56 

69 

62 

56 

56 

55.4 

MIN 

35 

32 

31 

28 

26 

34 

32 

35 

28 

23 

21 

23 

28 

25 

32 

40 

33 

43 

37 

50 

41 

32 

43 

46 

39 

30 

27 

30 

40 

33 

32 

33.1 

NEW   MARKET  2 

MAX 

41 

51 

47 

50 

49 

47 

53 

56 

55 

36 

43 

44 

49 

53 

50 

65 

71 

64 

72 

75 

67 

65 

60 

70 

61 

43 

50 

65 

64 

51 

56 

55.6 

MIN 

33 

34 

30 

23 

23 

34 

34 

31 

29 

22 

17 

18 

30 

22 

30 

37 

28 

51 

39 

44 

41 

35 

42 

41 

41 

27 

23 

27 

46 

31 

29 

32.1 

RED  BAY 

MAX 

65 

50 

52 

46 

53 

51 

40 

57 

60 

46 

43 

47 

48 

53 

65 

50 

67 

71 

57 

77 

79 

67 

70 

68 

65 

47 

48 

62 

73 

65 

57 

57.9 

MIN 

34 

31 

31 

28 

29 

31 

33 

33 

29 

22 

19 

20 

28 

27 

30 

36 

36 

40 

43 

49 

43 

37 

39 

47 

41 

31 

31 

32 

34 

33 

32 

33.1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

48 

52 

48 

50 

51 

43 

53 

58 

46 

46 

44 

45 

50 

53 

51 

65 

70 

59 

73 

74 

64 

66 

66 

70 

46 

45 

54 

66 

59 

53 

56 

59.7 

Mm 

34 

35 

29 

24 

24 

34 

31 

31 

29 

24 

22 

20 

29 

24 

30 

36 

30 

46 

39 

51 

37 

31 

35 

45 

37 

21 

23 

27 

40 

32 

29 

31.6 

russellville  2 

MAX 

57 

45 

5* 

45 

51 

52 

40 

56 

58 

46 

4 1 

46 

47 

56 

49 

67 

73 

57 

66 

69 

57 

67 

46 

47 

59 

69 

56 

56 

59.8 

MIN 

42 

30 

27 

24 

20 

22 

31 

32 

27 

19 

11 

11 

21 

19 

21 

33 

26 

26 

33 

33 

33 

24 

25 

39 

40 

26 

18 

18 

23 

31 

28 

26.2 

WATERLOO 

MAX 

51 

52 

48 

54 

49 

54 

59 

59 

55 

40 

45 

46 

52 

56 

54 

63 

72 

61 

77 

76 

76 

66 

66 

59 

55 

44 

56 

72 

66 

59 

56 

58.1 

*           *  * 

M[N 

36 

28 

23 

34 

35 

35 

36 

28 

20 

18 

24 

26 

24 

34 

37 

36 

43 

35 

44 

33 

27 

38 

46 

42 

30 

22 

29 

47 

29 

29 

32.3 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERT  V  1  L  LE   2  SE 

MAX 

41 

49 

52 

48 

62 

36 

42 

45 

49 

52 

63 

70 

61 

71 

79 

72 

72 

63 

46 

54 

69 

58 

56.1 

MIN 

33 

29 

27 

27 

31 

36 

23 

20 

24 

29 

28 

38 

50 

44 

51 

44 

36 

50 

41 

30 

26 

31 

47 

37 

41 

35.0 

BESSEMER   3  SSW 

MAX 

48 

55 

47 

54 

54 

49 

56 

63 

55 

48 

49 

52 

54 

55 

57 

59 

67 

57 

75 

78 

70 

70 

62 

78 

61 

55 

61 

71 

73 

64 

63 

60.0 

MIN 

33 

26 

35 

28 

26 

37 

34 

36 

33 

24 

21 

23 

25 

25 

36 

43 

33 

53 

43 

43 

43 

31 

50 

51 

44 

26 

25 

29 

46 

43 

37 

34.9 

6 1 Rm I ncham  wb  ap 

MAX 

43 

55 

44 

53 

54 

47 

55 

63 

46 

46 

47 

48 

54 

55 

56 

61 

67 

56 

73 

78 

66 

69 

58 

77 

52 

52 

59 

70 

68 

59 

62 

57.9 

MIN 

37 

28 

35 

28 

27 

35 

36 

36 

31 

26 

22 

23 

27 

27 

37 

44 

34 

51 

44 

47 

37 

33 

52 

49 

38 

30 

27 

29 

50 

38 

32 

35.2 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

47 

56 

51 

50 

51 

51 

55 

57 

53 

37 

46 

46 

51 

56 

54 

67 

66 

66 

74 

76 

71 

65 

62 

74 

66 

45 

53 

66 

65 

60 

63 

56.1 

MIN 

34 

34 

30 

23 

20 

31 

32 

29 

30 

22 

20 

17 

23 

19 

29 

35 

26 

48 

38 

33 

39 

26 

32 

43 

39 

26 

21 

25 

36 

36 

26 

29.9 

CUNTERSV I LLE 

MAX 

50 

55 

59 

52 

53 

51 

54 

60 

58 

40 

44 

47 

50 

53 

54 

50 

71 

65 

75 

77 

75 

67 

67 

75 

72 

49 

55 

69 

68 

68 

60 

59.5 

MIN 

30 

31 

33 

27 

26 

34 

36 

33 

31 

26 

24 

24 

31 

28 

37 

42 

34 

44 

45 

44 

46 

34 

48 

49 

43 

32 

27 

30 

48 

39 

34 

35.2 

ONEQNT  A 

MAX 

64 

44 

55 

48 

52 

55 

43 

54 

64 

40 

45 

46 

46 

52 

56 

55 

62 

71 

55 

72 

77 

68 

69 

58 

75 

49 

51 

56 

68 

67 

60 

57.4 

MIN 

29 

32 

30 

26 

23 

26 

31 

31 

31 

23 

19 

22 

24 

25 

28 

39 

30 

33 

4! 

40 

41 

28 

38 

45 

43 

30 

23 

23 

31 

42 

31 

31.0 

SA I  NT  BERNARD 

MAX 

56 

41 

5 1 

44 

50 

39 

52 

55 

39 

39 

44 

44 

49 

52 

49 

62 

68 

56 

71 

75 

69 

64 

55 

70 

44 

47 

55 

66 

63 

54 

54.1 

MIN 

33 

31 

28 

27 

24 

31 

30 

28 

2! 

18 

21 

25 

23 

29 

36 

30 

37 

35 

38 

43 

31 

35 

46 

41 

27 

21 

25 

33 

35 

30 

30.5 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

47 

54 

52 

49 

52 

49 

51 

55 

54 

43 

43 

43 

46 

53 

53 

60 

68 

61 

71 

76 

73 

69 

62 

73 

70 

46 

52 

66 

65 

57 

57 

57.0 

MDJ 

33 

32 

30 

26 

24 

32 

30 

30 

28 

21 

22 

21 

20 

19 

33 

37 

33 

49 

43 

50 

43 

34 

49 

47 

40 

28 

26 

33 

47 

39 

29 

33.0 

SCOTTS  BORQ 

MAX 

50 

43 

56 

49 

53 

52 

43 

52 

58 

40 

39 

45 

48 

51 

55 

53 

65 

73 

59 

74 

77 

66 

67 

60 

72 

45 

45 

55 

67 

64 

61 

56.1 

Mm 

35 

35 

32 

24 

22 

26 

32 

28 

32 

21 

18 

20 

25 

22 

28 

36 

27 

34 

38 

38 

42 

28 

36 

45 

43 

29 

23 

29 

33 

39 

30 

30.5 

VALLEY  HEAD 

MAX 

45 

45 

53 

46 

48 

52 

38 

51 

57 

38 

36 

42 

42 

48 

52 

51 

62 

68 

54 

70 

74 

64 

64 

56 

72 

41 

42 

50 

64 

64 

56 

53.1 

Mm 

32 

30 

28 

20 

17 

22 

29 

31 

33 

18 

14 

14 

22 

18 

24 

32 

25 

33 

38 

35 

33 

24 

30 

44 

41 

24 

21 

27 

34 

38 

26 

27.6 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEV  I  LLE 

MAX 

66 

48 

56 

43 

48 

53 

45 

56 

57 

47 

47 

48 

49 

55 

55 

57 

62 

68 

57 

79 

78 

72 

72 

60 

77 

59 

54 

63 

72 

70 

65 

59.0 

Mm 

33 

32 

35 

30 

36 

39 

32 

34 

32 

28 

23 

25 

27 

28 

32 

36 

36 

40 

45 

43 

48 

40 

40 

48 

47 

29 

27 

30 

32 

42 

39 

35.2 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

MAX 

62 

45 

52 

43 

53 

53 

46 

55 

63 

47 

4  5 

49 

50 

55 

54 

55 

59 

69 

59 

74 

76 

68 

70 

59 

73 

52 

52 

61 

69 

70 

60 

58.1 

MIN 

30 

28 

28 

28 

20 

25 

30 

31 

21 

19 

22 

19 

25 

27 

32 

43 

35 

44 

43 

42 

42 

32 

31 

41 

45 

29 

28 

26 

24 

41 

37 

31.2 

CENTRE V I LLE 

MAX 

66 

52 

53 

45 

57 

52 

41 

58 

70 

48 

50 

50 

53 

57 

59 

53 

58 

65 

59 

76 

79 

72 

72 

60 

61 

63 

56 

61 

73 

77 

65 

60.7 

Mm 

30 

25 

30 

30 

27 

29 

36 

30 

33 

25 

21 

24 

24 

23 

32 

40 

33 

38 

44 

40 

44 

30 

37 

45 

46 

29 

26 

28 

37 

46 

40 

33.0 

CL ANTON 

65 

52 

57 

45 

54 

56 

44 

56 

71 

46 

48 

49 

51 

55 

59 

58 

55 

62 

57 

73 

76 

71 

72 

6 1 

80 

51 

53 

59 

70 

74 

65 

59.5 

Mm 

32 

27 

32 

32 

27 

32 

35 

32 

35 

27 

23 

25 

24 

28 

35 

43 

39 

46 

43 

41 

50 

32 

41 

51 

46 

30 

27 

29 

40 

47 

40 

35.2 

DOUBLE  SPRINGS 

57 

57 

52 

42 

52 

50 

40 

55 

58 

45 

43 

46 

46 

54 

55 

52 

65 

72 

59 

76 

76 

69 

71 

57 

70 

46 

50 

59 

70 

63 

57 

56.9 

MIN 

34 

29 

32 

23 

25 

29 

30 

34 

29 

20 

14 

23 

27 

25 

28 

35 

34 

36 

36 

40 

41 

33 

45 

46 

41 

25 

21 

27 

30 

35 

30 

30.9 

PAYETTE 

58 

60 

45 

55 

53 

43 

58 

62 

48 

46 

48 

47 

56 

58 

52 

63 

71 

59 

73 

76 

68 

72 

60 

73 

53 

52 

63 

72 

73 

60 

63 

59.4 

Mm 

37 

29 

28 

27 

27 

34 

31 

33 

31 

20 

20 

24 

25 

27 

29 

36 

32 

39 

39 

42 

41 

37 

40 

51 

44 

26 

26 

28 

30 

41 

34 

32.5 

HALE YV I LLE 

5* 

55 

55 

43 

51 

50 

40 

54 

58 

47 

43 

46 

45 

47 

55 

48 

69 

70 

56 

76 

74 

66 

70 

55 

68 

45 

48 

60 

70 

63 

55 

59.9 

MIN 

34 

31 

31 

23 

23 

27 

30 

32 

31 

22 

J7 

^7 

27 

25 

25 

25 

32 

32 

35 

35 

36 

42 

46 

29 

30 

32 

41 

34 

3 1 

30.9 

HAMILTON  3  5 

MAX 

56 

52 

55 

45 

55 

51 

41 

57 

62 

47 

43 

47 

45 

53 

56 

52 

67 

73 

61 

76 

74 

68 

73 

59 

68 

48 

48 

61 

71 

67 

59 

57.7 

Mm 

35 

29 

28 

17 

18 

22 

29 

28 

29 

17 

12 

13 

21 

20 

22 

36 

26 

29 

39 

36 

37 

34 

35 

46 

42 

25 

18 

18 

23 

36 

30 

27.6 

JASPER  h  fi 

MAX 

45 

54 

♦  7 

55 

53 

43 

56 

59 

S2 

50 

52 

49 

58 

57 

55 

65 

72 

58 

77 

61 

74 

71 

56 

75 

57 

56 

62 

74 

67 

60 

63 

59.8 

MIN 

34 

31 

33 

25 

24 

32 

30 

29 

31 

20 

17 

20 

27 

23 

37 

41 

30 

52 

34 

37 

39 

30 

41 

50 

43 

27 

20 

24 

36 

38 

31 

31.9 

S««  R«f«r«nc«  Nol««  FoUowliig  SuUon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

MARCH  1969 


Day  of  Month 


 r 

'  1 

2  1 

3 

1 

*  1 

5  1 

6 

1 

'  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  I 

27 

26  1 

29  1 

30  1 

31 

> 
< 

PRATTVILLE 

MAX 

56 

62 

58 

59 

54 

50 

57 

55 

52 

58 

64 

59 

63 

75 

79 

74 

73 

71 

75 

76 

57 

63 

73 

74 

68 

70 

64.4 

Mm 

39 

38 

34 

29 

28 

40 

37 

22 

25 

25 

28 

28 

52 

46 

39 

49 

39 

41 

52 

48 

29 

26 

31 

41 

39 

41 

36.5 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

67 

66 

54 

55 

50 

58 

69 

56 

48 

48 

52 

54 

57 

57 

56 

62 

58 

74 

76 

71 

70 

64 

62 

59 

54 

59 

70 

74 

67 

68 

61.0 

MIN 

34 

3* 

39 

30 

31 

35 

35 

36 

33 

25 

21 

29 

32 

35 

39 

43 

41 

51 

45 

49 

53 

40 

41 

48 

44 

30 

30 

34 

45 

51 

40 

37.8 

TUSCALOOSA  fit  AP 

MAX 

48 

56 

44 

56 

53 

45 

56 

61 

47 

47 

46 

49 

56 

55 

57 

62 

68 

57 

75 

79 

72 

72 

60 

77 

55 

54 

63 

72 

72 

65 

67 

59.6 

Mm 

30 

29 

39 

30 

29 

39 

32 

34 

32 

27 

23 

25 

27 

26 

41 

43 

38 

52 

42 

43 

43 

35 

52 

51 

36 

29 

27 

29 

47 

42 

39 

35.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

66 

^7 

56 

43 

55 

56 

46 

58 

62 

46 

46 

58 

50 

55 

57 

57 

56 

66 

62 

78 

79 

77 

72 

61 

86 

55 

58 

63 

72 

73 

70 

61.0 

Mm 

37 

33 

35 

31 

30 

32 

34 

35 

35 

27 

24 

26 

27 

28 

30 

41 

36 

39 

44 

43 

44 

35 

36 

55 

46 

30 

28 

28 

32 

45 

40 

35.1 

VERNON 

MAX 

55 

SB 

55 

57 

55 

50 

54 

65 

63 

48 

50 

49 

55 

59 

55 

66 

73 

63 

79 

77 

71 

75 

67 

70 

56 

52 

64 

75 

66 

63 

63 

61.5 

«           •  • 

Mm 

29 

28 

37 

2! 

25 

33 

29 

32 

31 

20 

15 

19 

19 

23 

38 

42 

31 

49 

36 

44 

36 

26 

47 

52 

43 

21 

21 

25 

43 

36 

34 

32.0 

EASTERN  VALLET 

ANNISION  fAA  AP 

MAX 

47 

55 

48 

51 

56 

44 

55 

66 

51 

45 

47 

48 

53 

55 

57 

58 

67 

56 

74 

77 

70 

69 

59 

79 

48 

52 

58 

71 

74 

63 

61 

58.5 

MIN 

34 

28 

32 

30 

25 

36 

35 

34 

33 

27 

22 

22 

24 

27 

37 

41 

36 

50 

45 

41 

40 

32 

47 

48 

39 

31 

27 

30 

39 

44 

36 

34.6 

CALERA  2  SH 

MAX 

56 

44 

53 

55 

36 

55 

62 

57 

46 

50 

52 

56 

56 

56 

58 

65 

57 

64 

75 

77 

68 

64 

78 

67 

54 

60 

71 

76 

66 

68 

60.1 

Mm 

32 

33 

36 

26 

26 

33 

36 

35 

35 

20 

17 

23 

21 

31 

36 

42 

35 

52 

53 

49 

41 

33 

52 

55 

43 

28 

24 

25 

40 

48 

41 

35.5 

CENTRE  5  SW 

MAX 

49 

49 

56 

46 

54 

44 

55 

64 

36 

42 

45 

48 

52 

56 

55 

60 

69 

54 

74 

75 

67 

67 

59 

76 

47 

51 

55 

68 

69 

62 

56.7 

MIN 

35 

32 

31 

30 

23 

31 

32 

32 

31 

26 

23 

23 

26 

25 

36 

39 

28 

40 

37 

37 

45 

29 

40 

42 

40 

29 

25 

27 

36 

43 

33 

32.5 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

64 

56 

56 

53 

56 

51 

56 

56 

42 

44 

46 

50 

55 

55 

57 

59 

67 

62 

75 

78 

76 

70 

69 

81 

76 

54 

61 

72 

76 

72 

65 

61.6 

Mm 

36 

26 

32 

30 

25 

36 

35 

34 

29 

2! 

21 

21 

23 

23 

35 

43 

34 

53 

40 

52 

46 

30 

41 

51 

45 

28 

24 

26 

42 

49 

31 

34.6 

GADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

44 

55 

45 

50 

54 

45 

54 

62 

57 

42 

46 

47 

50 

55 

53 

58 

68 

53 

73 

76 

75 

66 

64 

75 

72 

51 

55 

67 

67 

60 

63 

56.1 

Mm 

36 

33 

34 

29 

25 

34 

34 

34 

34 

26 

21 

22 

25 

26 

39 

42 

30 

30 

45 

39 

48 

31 

46 

49 

44 

30 

25 

29 

40 

44 

34 

34.1 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 

60 

48 

55 

47 

50 

54 

45 

54 

64 

42 

45 

47 

49 

52 

55 

54 

60 

67 

54 

73 

77 

68 

67 

59 

78 

53 

52 

56 

70 

71 

60 

57.7 

Mm 

37 

28 

29 

31 

25 

25 

34 

26 

27 

23 

21 

20 

23 

26 

26 

34 

31 

32 

39 

37 

36 

31 

40 

41 

45 

27 

22 

23 

27 

38 

34 

30.4 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

55 

55 

46 

53 

58 

51 

57 

69 

se 

47 

48 

67 

66 

56 

59 

58 

66 

60 

74 

76 

72 

71 

60 

70 

54 

60 

72 

75 

70 

tb 

61. 8 

Mm 

36 

25 

30 

32 

24 

37 

34 

32 

34 

23 

21 

21 

23 

23 

35 

43 

34 

33 

42 

38 

46 

39 

40 

47 

45 

25 

24 

27 

42 

40 

35 

33.3 

TALLADEGA 

MAX 

52 

56 

50 

53 

57 

52 

56 

67 

57 

46 

49 

51 

57 

55 

56 

59 

67 

60 

74 

77 

70 

70 

60 

60 

68 

55 

59 

70 

74 

67 

64 

61.0 

>           •  • 

Mm 

37 

28 

34 

32 

26 

37 

34 

32 

34 

26 

22 

23 

26 

26 

35 

44 

36 

51 

40 

41 

48 

32 

42 

51 

44 

30 

26 

29 

42 

47 

35 

35.2 

PIEDMONT  Plateau 

05 

ALEXANDER  CITY   b  NE 

MAX 

43 

56 

71 

50 

50 

54 

57 

63 

60 

74 

76 

74 

50 

58 

69 

76 

MIN 

33 

30 

2! 

20 

18 

20 

22 

53 

46 

35 

26 

33 

27 

23 

26 

34 

ASHLAND 

MAX 

52 

49 

57 

44 

51 

56 

42 

56 

67 

36 

46 

47 

51 

54 

67 

57 

57 

65 

53 

72 

75 

69 

70 

56 

69 

47 

55 

56 

69 

74 

64 

57.4 

Mm 

34 

28 

31 

29 

25 

29 

31 

26 

32 

24 

18 

21 

23 

27 

32 

39 

38 

42 

43 

40 

42 

36 

41 

45 

41 

27 

24 

27 

38 

43 

34 

32.6 

AUBURN   3  SH 

MAX 

65 

65 

61 

48 

56 

57 

43 

60 

71 

45 

52 

50 

51 

57 

63 

60 

53 

59 

62 

76 

77 

73 

73 

64 

82 

53 

56 

60 

7  1 

74 

70 

61.5 

Mm 

29 

29 

37 

36 

28 

34 

35 

33 

40 

27 

23 

23 

22 

26 

35 

43 

45 

48 

42 

40 

46 

36 

45 

52 

45 

28 

26 

31 

39 

44 

36 

35.7 

CAMP  HILL   2  NH 

MAX 

54 

52 

5B 

46 

54 

56 

43 

58 

70 

41 

50 

47 

51 

55 

59 

57 

52 

62 

61 

73 

76 

71 

70 

64 

8 1 

49 

50 

56 

68 

73 

65 

58.6 

Mm 

28 

21 

25 

32 

23 

25 

32 

34 

37 

24 

19 

23 

21 

25 

30 

40 

45 

47 

42 

36 

42 

31 

35 

50 

43 

28 

24 

26 

30 

45 

34 

32.2 

HEFLtN 

MAX 

51 

50 

59 

47 

51 

56 

46 

65 

67 

36 

44 

46 

49 

52 

51 

54 

71 

65 

67 

73 

77 

68 

70 

62 

79 

49 

52 

56 

70 

71 

65 

58.6 

Mm 

35 

23 

25 

26 

20 

23 

33 

28 

33 

24 

20 

17 

19 

21 

23 

31 

28 

33 

38 

35 

39 

28 

31 

38 

39 

22 

23 

28 

39 

31 

28.5 

LAFAYETTE 

MAX 

64 

60 

54 

54 

59 

51 

57 

76 

66 

50 

50 

52 

57 

59 

58 

52 

61 

60 

74 

77 

79 

69 

72 

80 

70 

56 

56 

70 

75 

70 

68 

63.2 

Mm 

30 

39 

34 

34 

29 

37 

33 

34 

35 

24 

20 

25 

26 

29 

40 

41 

40 

50 

44 

45 

45 

39 

38 

54 

46 

30 

29 

32 

44 

48 

35 

36.5 

MARTIN  DAM 

MAX 

59 

58 

58 

56 

56 

54 

57 

66 

50 

6  5 

60 

56 

60 

57 

56 

62 

70 

78 

77 

66 

60 

83 

76 

78 

7 1 

72 

76 

80 

73 

66, * 

Mm 

35 

3* 

39 

37 

32 

40 

37 

34 

37 

29 

25 

29 

24 

30 

37 

43 

47 

53 

47 

48 

51 

34 

48 

49 

45 

32 

26 

31 

39 

49 

42 

36.2 

OPELIKA 

MAX 

40 

46 

54 

56 

44 

73 

53 

50 

51 

57 

61 

59 

53 

60 

62 

75 

79 

74 

72 

65 

53 

56 

6 1 

72 

70 

68 

Mm 

30 

32 

34 

27 

34 

34 

31 

2? 

22 

25 

21 

24 

31 

39 

36 

43 

41 

38 

46 

41 

40 

53 

44 

29 

25 

30 

39 

41 

38 

34)2 

ROCKFORD  2  NNK 

MAX 

58 

50 

59 

45 

53 

56 

43 

58 

71 

42 

49 

48 

52 

55 

58 

58 

53 

63 

56 

74 

76 

71 

72 

62 

82 

50 

54 

62 

75 

65 

59.1 

Mm 

31 

29 

36 

30 

30 

35 

34 

34 

34 

25 

20 

26 

23 

28 

29 

42 

44 

46 

46 

42 

51 

41 

48 

50 

43 

30 

28 

35 

45 

36 

35.7 

ROCK  MILLS 

MAX 

52 

55 

60 

49 

53 

58 

43 

59 

70 

42 

48 

49 

53 

56 

59 

61 

55 

63 

58 

74 

76 

70 

71 

60 

79 

48 

55 

59 

71 

76 

69 

59.7 

•          •  * 

Mm 

33 

28 

32 

32 

23 

23 

34 

32 

31 

26 

21 

21 

20 

20 

23 

35 

37 

44 

44 

35 

35 

30 

33 

38 

45 

26 

24 

24 

27 

35 

34 

30.5 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

70 

53 

52 

44 

60 

55 

47 

52 

75 

42 

54 

48 

50 

51 

56 

56 

53 

58 

59 

76 

60 

72 

70 

68 

62 

53 

57 

65 

69 

78 

6  1 

60.3 

Mm 

31 

28 

38 

30 

33 

39 

33 

37 

35 

25 

24 

30 

29 

31 

45 

43 

41 

50 

43 

50 

51 

38 

46 

49 

42 

31 

31 

35 

42 

51 

41 

37.9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

68 

50 

55 

44 

55 

54 

47 

54 

73 

47 

50 

47 

53 

55 

56 

57 

55 

57 

59 

76 

79 

70 

69 

63 

79 

55 

55 

66 

74 

77 

60 

60.0 

Mm 

34 

26 

32 

32 

33 

33 

36 

33 

37 

29 

24 

26 

25 

27 

35 

43 

44 

45 

42 

40 

46 

36 

36 

53 

46 

29 

28 

29 

31 

45 

45 

35.5 

GAINESVILLE 

MAX 

69 

46 

56 

41 

55 

54 

46 

57 

66 

47 

50 

49 

52 

56 

59 

57 

59 

64 

58 

78 

80 

70 

/3 

60 

78 

56 

55 

67 

7  5 

62 

60  4 

Mm 

33 

29 

32 

31 

32 

33 

34 

34 

34 

28 

25 

27 

30 

29 

32 

42 

42 

43 

41 

42 

51 

35 

39 

53 

47 

32 

29 

32 

36 

46 

41 

36.0 

GREENSBORO 

MAX 

50 

51 

45 

50 

54 

49 

55 

70 

52 

48 

47 

50 

56 

58 

59 

60 

6 1 

58 

74 

79 

71 

74 

73 

80 

75 

60 

65 

65 

70 

76 

68 

61.4 

32 

29 

30 

29 

31 

39 

33 

35 

34 

27 

24 

27 

26 

31 

32 

42 

42 

52 

41 

49 

53 

38 

40 

53 

43 

30 

33 

33 

35 

44 

43 

36.5 

HAYNEVILLE 

MAX 

66 

58 

45 

55 

54 

45 

56 

75 

49 

50 

48 

60 

56 

53 

58 

65 

75 

80 

69 

64 

83 

52 

56 

65 

74 

76 

67 

61.4 

32 

29 

35 

28 

33 

38 

36 

35 

26 

24 

24 

35 

44 

46 

48 

47 

46 

35 

46 

53 

47 

31 

28 

33 

40 

45 

40 

37.3 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

68 

48 

56 

42 

55 

54 

46 

59 

66 

49 

50 

50 

52 

58 

58 

55 

56 

60 

58 

77 

76 

70 

66 

70 

78 

55 

55 

66 

74 

76 

60 

60  3 

33 

28 

3B 

30 

30 

36 

31 

34 

34 

29 

25 

27 

27 

28 

37 

42 

42 

51 

40 

41 

50 

34 

40 

40 

38 

32 

27 

24 

43 

47 

43 

35.5 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

60 

58 

52 

56 

54 

49 

57 

73 

58 

46 

47 

52 

56 

60 

57 

54 

57 

59 

73 

78 

72 

71 

63 

80 

71 

55 

64 

73 

75 

68 

69 

61.9 

Mm 

32 

28 

38 

31 

30 

39 

31 

35 

3> 

26 

22 

28 

25 

30 

42 

43 

43 

52 

48 

47 

52 

36 

41 

52 

45 

31 

29 

32 

45 

52 

40 

37.4 

MINTER  3  NH 

MAX 

67 

51 

57 

47 

55 

54 

45 

56 

73 

47 

51 

47 

50 

55 

61 

57 

53 

58 

59 

73 

78 

71 

72 

64 

82 

53 

57 

65 

72 

75 

65 

60.4 

Mm 

22 

29 

32 

32 

32 

33 

36 

36 

36 

27 

23 

23 

27 

27 

32 

43 

45 

48 

49 

49 

51 

42 

42 

53 

46 

31 

28 

33 

37 

44 

41 

36.5 

MONTGOMERY  W8  AP 

MAX 

55 

58 

46 

56 

55 

♦7 

56 

75 

54 

50 

50 

50 

58 

61 

59 

52 

58 

63 

74 

79 

73 

71 

64 

82 

54 

57 

63 

72 

75 

67 

68 

61.4 

Mm 

34 

30 

39 

35 

31 

42 

39 

37 

37 

29 

26 

25 

28 

30 

41 

44 

48 

54 

46 

45 

45 

40 

52 

53 

41 

33 

31 

35 

41 

49 

41 

38.7 

SELMA 

MAX 

61 

61 

57 

58 

60 

56 

58 

76 

56 

51 

48 

49 

56 

62 

59 

55 

59 

60 

77 

80 

75 

74 

65 

85 

81 

51 

65 

72 

78 

76 

71 

64.5 

Mm 

34 

32 

41 

34 

35 

42 

39 

39 

33 

29 

26 

31 

30 

34 

32 

44 

42 

55 

52 

49 

57 

40 

39 

56 

46 

35 

31 

35 

44 

53 

42 

39.7 

Se*  R«t«tenca  Noteft  Following  Sution  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

I  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

< 

TUCKEOEE  3  SW 

MAX 

58 

52 

60 

51 

55 

56 

46 

56 

72 

46 

53 

49 

49 

57 

62 

59 

52 

58 

64 

74 

76 

73 

71 

63 

82 

53 

58 

62 

72 

76 

6; 

60.9 

NUN 

2  3 

27 

37 

46 

UNION  SPRINGS 

MAX 

56 

62  >  2 

•           *  • 

MIN 

35 

31 

38 

39 

29 

36 

37 

37 

42 

29 

24 

2* 

30 

29 

32 

43 

46 

49 

47 

41 

47 

38 

46 

50 

46 

34 

29 

34 

43 

49 

41 

38.0 

COAStiL  PL4IN  07 

ANDALUSIA  I  NW 

MAX 

5* 

57 

74 

54 

61 

84 

75 

63.2 

MIN 

29 

27 

29 

38 

27 

30 

39 

37 

41 

27 

26 

2° 

24 

28 

30 

44 

46 

46 

50 

36 

41 

36 

37 

50 

46 

30 

28 

34 

42 

41 

43 

35.9 

ATMQRE   1  SH 

MAX 

70 

60 

60 

57 

57 

56 

59 

71 

69 

56 

56 

52 

59 

60 

60 

58 

59 

62 

8 1 

60 

60 

65 

73 

76 

76 

71 

65.6 

Mm 

3* 

29 

41 

33 

32 

44 

41 

40 

40 

27 

25 

31 

27 

31 

45 

44 

49 

53 

48 

42 

50 

43 

50 

51 

46 

34 

28 

38 

40 

43 

47 

39.5 

BEATRICE  1  E 

MAX 

58 

66 

52 

59 

65 

MIN 

33 

27 

33 

30 

2B 

30 

40 

41 

40 

31 

22 

23 

26 

26 

31 

40 

45 

50 

48 

39 

46 

39 

43 

52 

41 

27 

23 

31 

40 

39 

4! 

35.9 

BRANTLEY 

MAX 

58 

6  1 

50 

56 

57 

73 

50 

5 1 

52 

56 

84 

6 1 

63.1 

MIN 

28 

23 

30 

38 

24 

28 

39 

31 

34 

27 

25 

2* 

22 

24 

32 

46 

46 

51 

49 

46 

44 

40 

50 

47 

47 

29 

25 

30 

45 

46 

37 

35.6 

BREWTDN  3  SSE 

MAX 

69 

63 

60 

58 

53 

62 

65 

56 

53 

6 1 

62 

61 

56 

60 

65 

80 

76 

83 

63 

75 

78 

79 

74 

67. 1 

MIN 

29 

2« 

35 

35 

25 

4* 

40 

33 

41 

23 

25 

27 

27 

26 

43 

45 

49 

55 

51 

36 

47 

35 

46 

53 

47 

30 

25 

33 

37 

39 

47 

37.2 

CAMDEN  3  NM 

MAX 

65 

58 

54 

56 

56 

53 

59 

75 

59 

55 

50 

53 

58 

61 

59 

54 

60 

59 

80 

74 

66 

84 

71 

59 

75 

78 

72 

70 

64.2 

MIN 

29 

26 

33 

29 

27 

37 

33 

35 

33 

23 

22 

21 

24 

25 

40 

41 

45 

50 

40 

47 

49 

34 

47 

52 

43 

28 

25 

31 

44 

45 

39 

35.4 

CHATOM  3  N 

MAX 

58 

55 

56 

5 1 

6 1 

57 

59 

58 

80 

75 

72 

65.6 

MIN 

3* 

29 

38 

30 

31 

40 

39 

39 

36 

25 

25 

30 

32 

33 

45 

44 

46 

47 

49 

49 

54 

42 

52 

49 

46 

33 

31 

34 

42 

48 

45 

39.3 

CLAYTON 

MAX 

59 

7 1 

61.3 

MIN 

32 

30 

35 

39 

32 

37 

37 

39 

40 

28 

24 

26 

30 

34 

41 

39 

42 

50 

47 

46 

52 

45 

48 

42 

44 

34 

32 

35 

40 

50 

42 

36.6 

DOTMAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

57 

6 1 

70 

72 

63.0 

MIN 

38 

33 

42 

38 

33 

45 

42 

40 

38 

3* 

29 

34 

33 

34 

49 

46 

51 

57 

51 

46 

53 

46 

55 

56 

44 

39 

35 

42 

46 

51 

49 

42.9 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

5  5 

5 1 

60 

59 

74 

8 1 

60 

7 1 

74 

61.9 

MIN 

33 

31 

34 

40 

33 

36 

39 

39 

41 

30 

25 

28 

31 

33 

39 

44 

46 

50 

50 

48 

51 

47 

50 

53 

45 

35 

32 

40 

43 

44 

47 

39.9 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

58 

56 

59 

53 

59 

62 

57 

58 

70 

66 

63 

62 

60 

64 

73 

75 

63 . 6 

MIN 

31 

32 

28 

38 

25 

40 

39 

36 

44 

28 

25 

22 

24 

33 

24 

45 

49 

54 

52 

53 

58 

34 

44 

51 

46 

32 

30 

28 

42 

42 

40 

37.7 

EVERGREEN 

MAX 

6 1 

52 

62 

59 

6 1 

67 

63.3 

MIN 

33 

32 

39 

36 

33 

40 

40 

40 

28 

26 

27 

28 

31 

40 

45 

46 

52 

52 

46 

52 

49 

46 

53 

48 

33 

30 

35 

42 

39.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

58 

52 

57 

53 

59 

68 

63 

60 

70 

63.0 

MIN 

32 

28 

30 

33 

33 

36 

39 

39 

36 

28 

25 

^^ 

31 

33 

35 

43 

45 

48 

46 

46 

50 

45 

47 

53 

46 

35 

30 

38 

42 

48 

45 

38.5 

GENEVA 

MAX 

" 

54 

6 1 

54 

6  5 

67 

83 

65.0 

MIN 

29 

38 

42 

29 

37 

39 

37 

43 

30 

28 

31 

28 

29 

46 

47 

48 

53 

52 

41 

43 

42 

45 

52 

47 

35 

30 

35 

42 

41 

49 

39.5 

GILBERTDWN 

MAX 

67 

56 

59 

59 

MIN 

30 

25 

37 

2B 

30 

40 

35 

33 

37 

24 

24 

!' 

25 

27 

43 

45 

48 

53 

53 

45 

53 

35 

50 

53 

44 

28 

25 

30 

39 

46 

44 

"is 

GREENVILLE 

MAX 

55 

63 

68 

50 

50 

58 

61 

54 

60 

62 

78 

75 

62 

72 

72 

70 

72 

75 

75 

64 . 5 

MIN 

31 

29 

33 

37 

32 

34 

37 

36 

39 

27 

27 

2^ 

27 

26 

39 

44 

46 

50 

48 

43 

46 

43 

48 

52 

43 

36 

28 

37 

42 

40 

44 

37.8 

HEADLAND 

MAX 

53 

83 

63*3 

MIN 

34 

30 

37 

40 

28 

36 

40 

37 

43 

30 

29 

29 

29 

32 

37 

44 

45 

50 

49 

48 

51 

43 

52 

53 

55 

31 

35 

40 

44 

47 

47 

40.2 

HIGHLAND  HOHE 

MAX 

65 

59 

48 

63 

58 

64 

72 

61.0 

Mm 

32 

29 

34 

36 

33 

35 

37 

37 

36 

27 

23 

25 

28 

30 

36 

44 

45 

49 

48 

48 

50 

44 

49 

49 

47 

31 

31 

34 

42 

48 

38.0 

□:AKK    6  NNM 

MAX 

55 

60 

74 

74 

60 

70 

72 

63.6 

30 

28 

35 

36 

28 

38 

35 

35 

37 

25 

22 

28 

27 

31 

42 

40 

44 

51 

46 

47 

49 

41 

48 

49 

41 

30 

29 

38 

'.2 

44 

40 

37.3 

PHENU  CITY  2  NNW 

MAX 

56 

59 

58 

8 1 

6 1 

7 1 

61.5 

31 

32 

35 

35 

30 

33 

36 

36 

36 

27 

24 

27 

30 

33 

37 

44 

45 

49 

47 

44 

49 

43 

47 

52 

46 

33 

32 

36 

36 

46 

45 

38.1 

PITTSVIEW 

MAX 

60 

5* 

49 

56 

56 

46 

59 

71 

48 

53 

49 

50 

57 

63 

61 

50 

58 

67 

75 

79 

74 

71 

65 

83 

56 

57 

61 

72 

75 

75 

61.7 

29 

24 

24 

35 

22 

24 

39 

32 

34 

27 

24 

20 

21 

23 

26 

37 

39 

49 

44 

35 

39 

30 

44 

54 

47 

30 

25 

29 

35 

40 

40 

32.9 

TH0MA5V1LLE 

MAX 

52 

59 

56 

56 

48 

59 

73 

6 1 

55 

51 

53 

56 

6 1 

57 

53 

60 

59 

77 

79 

73 

73 

66 

82 

56 

58 

67 

75 

78 

68 

62.5 

MIN 

32 

31 

36 

30 

30 

34 

35 

35 

37 

25 

24 

24 

29 

31 

35 

44 

46 

49 

46 

47 

48 

44 

46 

54 

45 

31 

28 

33 

43 

48 

44 

37.5 

TROY 

MAX 

57 

60 

50 

55 

56 

48 

59 

73 

64 

53 

49 

51 

56 

60 

59 

55 

59 

64 

74 

78 

74 

73 

64 

62 

72 

63 

64 

72 

75 

75 

70 

63.4 

MIN 

4 1 

39 

28 

26 

2  6 

3 1 

54 

49 

52 

45 

5 1 

52 

45 

3 1 

29 

38 

41 

4  3 

39.7 

HHATLEY 

MAX 

58 

67 

6 1 

7 1 

72 

•           «  « 

Mm 

27 

23 

31 

26 

29 

38 

37 

40 

37 

22 

21 

22 

20 

27 

39 

41 

46 

46 

40 

40 

45 

37 

46 

51 

41 

26 

24 

29 

39 

41 

42 

GULF  08 

BAY  HINETTE 

MAX 

62 

59 

54 

56 

60 

72 

61 

57 

54 

46 

61 

60 

59 

52 

5B 

60 

76 

77 

76 

75 

67 

60 

68 

62 

66 

74 

76 

75 

74 

64 . 5 

Mm 

36 

33 

42 

34 

37 

45 

40 

43 

39 

29 

26 

36 

31 

38 

48 

45 

50 

52 

49 

48 

54 

48 

55 

57 

46 

37 

34 

46 

43 

48 

47 

42.6 

CQDEN 

MAX 

63 

60 

60 

59 

72 

67 

57 

57 

49 

62 

64 

60 

55 

59 

60 

70 

71 

77 

73 

66 

75 

70 

65 

65 

70 

72 

75 

76 

65.2 

39 

33 

41 

33 

37 

49 

39 

47 

39 

30 

28 

40 

30 

35 

46 

46 

51 

S3 

48 

46 

55 

46 

53 

58 

45 

37 

30 

46 

42 

45 

46 

42.5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

69 

63 

60 

60 

55 

56 

56 

71 

63 

56 

53 

SO 

60 

62 

59 

54 

57 

60 

75 

77 

76 

74 

69 

76 

70 

62 

66 

72 

74 

77 

74 

64.6 

MIN 

37 

33 

42 

35 

38 

46 

41 

44 

41 

30 

2' 

40 

31 

37 

47 

46 

50 

53 

51 

44 

53 

46 

54 

57 

50 

38 

32 

51 

44 

46 

48 

43.1 

FORT  MORGAN 

MAX 

65 

6A 

61 

58 

56 

61 

54 

65 

66 

55 

55 

50 

59 

60 

61 

59 

59 

61 

67 

66 

70 

71 

66 

71 

68 

62 

60 

61 

65 

70 

71 

62.6 

MIN 

<>5 

4* 

45 

36 

45 

44 

44 

47 

44 

40 

40 

45 

42 

43 

48 

46 

50 

55 

52 

51 

53 

53 

51 

60 

51 

48 

48 

49 

50 

55 

56 

47.7 

MOBILE   KB  AIRPORT 

MAX 

60 

62 

60 

60 

52 

58 

57 

70 

55 

57 

53 

46 

61 

62 

60 

54 

60 

61 

77 

76 

76 

75 

69 

79 

61 

62 

65 

73 

75 

78 

74 

64.1 

Mm 

38 

32 

42 

34 

37 

44 

39 

47 

98 

30 

30 

33 

32 

39 

48 

48 

50 

54 

52 

50 

57 

51 

56 

54 

46 

39 

34 

47 

47 

49 

50 

43.5 

ROBERTSDAlE   I  E 

MAX 

73 

5B 

63 

62 

61 

64 

53 

60 

70 

55 

57 

53 

47 

62 

65 

60 

55 

59 

77 

75 

76 

75 

66 

77 

64 

65 

65 

71 

75 

60 

64.9 

Mm 

35 

30 

39 

33 

33 

37 

39 

40 

39 

29 

27 

33 

27 

34 

41 

44 

49 

52 

43 

49 

47 

52 

56 

46 

35 

28 

44 

39 

44 

46 

39.7 

S—  n«l«r*Dc*  NoIm  FoUowlag  SuUoo  Ind*x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

MARCH  1969 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

FLORENCE 

HUNTSVILL6   MB  AP 

MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHQALS  FAA  AP 
NEH  MARKET  2 
RED  BAY 
WATERLOO 

*  «  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  S5H 
eiRHINCHAM   HB  AP 

BRIDGEPORT  2  H 
0N60NTA 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

«      •  * 

UPPER  PLAINS  03 

DOUBLE  SPRINGS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
TUSCALOOSA   FAA  AP 

*  *  * 

EASTERN    VALLEY  0<, 

ANNISTON   FAA  AP 
CENTRE  5  SH 

CHILOERSBURO  HTR  PLANT 

*  «  « 

COASTAL   PLAIN  07 

CHATOM  3  N 
DOTHAN   FAA  AIRPORT 
FRISCO  CITY 
HIGHLAND  HOME 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EDUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
,1 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

.8 

T 

T 

1.0 

1.0 

T 
T 

.9 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

See  Reference  Notes  FoUowmg  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

MARCH  1969 


Station 

Day 

Of  Month 

3  u  0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

PIEDMONT  PLATEAJ 

09 

MARTIN  0AM 

EVAP 
HIND 

.09 
61 

.10 
5S 

,06 
31 

96 

.21 
42 

.00 
28 

.06 
31 

.09 

17 

.16 
41 

.11 

44 

.15 

61 

.09 
23 

.12 
28 

20 

28 

23 

21 

20 

.13 

24 

.17 
14 

.20 
22 

.17 

25 

.10 

27 

.15 

52 

.25 

26 

.15 
26 

17 

.14 

10 

.16 
8 

33 

42 

956 

PRAIRIE 

06 

OEMQPQLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.  U 

105 
69 
39 

69 

.25 
53 
69 
36 

.03 
70 
49 
37 

.13 
75 
62 
37 

.04 
57 
55 
40 

.08 

125 
46 
40 

.10 
36 
64 
40 

.17 
125 
76 
41 

• 

140 

* 

133 

.42 
66 
59 
35 

* 

31 

.19 
91 
65 
39 

.19 

39 
61 
40 

.04 
64 
53 
41 

.08 
50 
53 
46 

.02 
108 
56 
48 

.00 
106 
60 
90 

.16 

28 
80 
48 

.20 
78 
80 
56 

.18 

59 
78 
49 

.29 

52 
74 
46 

.13 

134 
57 
53 

.36 

199 
76 
49 

.14 
102 
56 
40 

.22 
114 
65 
39 

.15 

79 
62 
37 

.18 

61 
78 
41 

.19 
61 
81 
52 

.18 
93 
67 
47 

4.26 
2563 
64.6 
43.3 

*      •  • 

OULF 

oa 

FAIRHQPE   Z  NE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.11 
*1 
73 
«1 

.15 
42 
72 
38 

.09 

29 
69 
♦  9 

.14 
63 
69 
38 

.09 

20 
60 
40 

.03 
48 
52 
48 

.10 

64 
65 
40 

.07 

22 
70 
48 

.21 

90 
69 
42 

.14 
62 
60 
38 

.19 

59 
57 
38 

.03 

11 
58 
42 

.10 

29 
68 
38 

.12 

23 
73 
42 

.11 

19 
62 
50 

44 

66 
46 

37 
62 
47 

106 
59 
51 

.12 
99 

80 
50 

.13 
24 

82 
52 

.16 
26 
82 
56 

.14 

16 
80 
51 

.06 

37 
78 
58 

.14 

87 
82 
55 

.23 

92 
80 
40 

.22 
56 
71 
44 

.17 
39 
74 
39 

.15 

43 
82 
50 

.16 

18 
85 
50 

.20 
32 
82 
52 

.19 

37 
81 
50 

4. 118 
1371 
70.9 
45.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


AeeEVlLLE  1  NNW 

ADDISON 

ALBeRTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  «  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  1  ftW 
ANNISTON  FAA  AP 
AftLET  }  S 
ASHLAND 

ASHVILLE  «  H 
AIHENS  2 
ATMORE  1  SM 
AUBURN  3  im 

UTAUCAVILLE   3  N 
BANUlEAO  LOCK  AND  OAH 
NINETTE 
TRICE  1  E 
BELLE  HINA  i  H 


BESSEHER  }  SSw 
BILLlNGSLEr  1  SE 
BIRHINGHAH  WB  AP 
BOAZ 

BRANTLEY 
;  BREWTON  3  SSE 
:  dRIOGEPORT  2  W 
I  8  ROOK  HOOD 
I  SRUNDIDCE 

CALERA  2  SH 

CAHDEN  3  NW 
CAMP  HILL  Z  NH 
CARBON  HILL 
CENTRE  b  SW 
CENTREVlLLt 
CHATOH  3  N 

CMILDER$eUR<t  WTR  PLANT 

i  claiborne 
clanton 

CLAVTON 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  No 

COLBERt  STEAN  PLANT 

COLUNSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

COTTONION 

CUBA 

OADEVILLE 
OAOEViLLE  2 

DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEKOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 


01 


1«0  OTi  WILCOX 
1481  02'  MARSHALL 

5^  TALLAPOOSA 


017$,  Olj  PICKENS 
I  02521  07^  COVIN&TON 
,  02T2I  0<J  CALHOUN 

Oj)»  0^  HINSTON 

036«  0^  CLAY 


037T) 
0*07'  qtI 

061&  OTI 


ST.  CLAM 


AUTAUOA 
TUSCALOOSA 
6ALDH1N 
MONROE 


08311  02  JEFFERSON 
0947  oa  MARSHALL 
106*  07<  CRENSHAW 
lOe*  OTi  ESCAMBIA 


i  Oi  TUSCALOOSA 


DOTH, 


SE 


DOUBLE  SPRINGS 


'  EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 
I  FAIRhoPE  2  NE 
I  FALKVILLE   1  N 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

CADSDEN  CAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILSERTOWN 

GORGAS 

GREENSbORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 

CUNTERSVILLE  TVA 

HALEYVILLE 

HAMILTON  i  S 

HAYNEVlLLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HlGHTOwER 

HODGES 

MUNTSVILLE  WB  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SH 
JASPER  «•  N 


I  17isl  0^  BARBOUR 

'  ie03^  oa  MOBILE 
1807'  07  GENEVA 
'  1819  01  COLBERT 
I  le*<*  02  OE  KAL6 
I  186%^  OTI  HOUSTON 
IQdO  031  WALKER 
197*  OTj  RUSSELL 
207*1  06j  SUMTER 

212*1  Olj  TALLAPOOSA 

218B;  06j  MARENGO 

2207!  01  MORGAN 

223S'  oil  CLAY 

i2t>i.  Obi  MARENGO 

2372  or  HOUSTON 

2377,  07;  HOUSTON 

23et>;  03l  WINSTON 


'  2730'  OTi  BARBOUR 
27581  oV  CONECUH 
2813  oa  BALDWIN 
28*0  or  MORGAN 
2683  031  FAYETTE 

j  29711  0)!  LAUDERQAI 


3271  07|  BUTLER 
3308  071  CHOCTa 
3*30  03  HALKEfi 


*06*i  Oil  MAD  I  SON 
*193l  07^  CLARKE 
"209.  0*  CALHOUN 
*J26!  0*  WALKER 
*306|  05  ELMORE 
**31  07)  COFFEE 
*502  05-  CHAMBERS 
*603  03^  CHILION 
*<.19  02  JEFFEftSON 


J  CHERi 


■.EE 


87  01 
86  *2 
86  45  I 
B6  10  { 
86  16  . 
BT  03  < 
85  *5  I 
97  17 
B5  *9 


86  52 
85  07 

87  11 
85  0* 
BB  23 
85  45 
85  46 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


525     6P  6P 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF.  PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 
ALA.  COMMUNITY  NETWORK 
DOUGLAS  H.  SANFORD 
MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 
GEORGE  M.  BURNS 


JOHN  T, 
RADIO  i 
HUGH  H, 
MRS. 


.WINDA 
IIGCIN 


NE  IGHBORS 
CORPS  OF  ENGiNEEl 
GROVER  w.  wOODWAf 
HART  L.  BATCES 
AUBURN  UNIVERSIT 
MISS  CLARA 


I  VE 


JAMES  E.  MC  CRAVT 

JOHN  R.  Thomas 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.   E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  M.  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GARRETT 

AUBURN  UNIVERSITY 
AUeuRN  UNIVERSITY 
MRS  ANN*  MAE  GARRISON 


MRS  EL12ABETI 


MRS.  C.  GRESI 


JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
MRS  VERNA  B.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.   AVIATION  AGENCY 
PAUL  B.  SMITH 


JAMES  E.  BARRETT.  JR. 
EDG3ERT  M.  HARDIN 
GORMAN   J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 

INACTIVE  3/16/68 
DOROTHY    E.  HAULDIN 
CARL  P*fiKER 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 


SO,  NAIl 
MACK  C. 


EN2IE 
REBECCA  CAMPBELL 
T.  E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  MILLIE  J>  ARRINC 
J.  A.  BLACK 
GILBERT  W.  MELCHER 

RADIO  STATION  MGSV 
TVA-765 

RADIO  STATION  WJBB 
EDDIE  L.  PEARCE 
HISS  ANNE  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 


H.  GAILI 
.  El 
AMES  ' 


jher  bureau 

•  JR. 

.YERS 


AIN 


POWER  CO. 
FRED  M.  WOOD 
CLARENCE  H.  fINCHEH 
.  POWER  CO. 
,RT  K.  LEE 
I.  SEWELL 


STAllUN 

INDEX  NO. 

'      DIVISION  1 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
HME  AND 
TABLES 

UsoLn  V  E.n 

1 

P 

PRECIP. 

j  EVAP. 

j  SPECIAL  1 

LIVINGSTON  2  SW 

06 

SUMTER 

32  35 

88  12 

160 

7A 

7A 

B.  B.  WILLIAMSON.  JR. 

*6e* 

07 

BARBOUR 

5 

31  *8 

85  33 

470 

8A 

JOHN  6.  ARO 

MADISON 

MAO I  SON 

5P 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

*996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

65* 

7* 

ALABAMA   POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

32  *1 

87  16 

MARION  JUNCTION  ]  ENE 

5116j 

06 

DALLAS 

32  27 

67  13 

202 

R.    L.  SIMONtON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

6P 

AueuHN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

51*0 

05 

ELMORE 

U 

3?  *0 

85  55 

ALABAMA   POWER  CO. 

MATHEWS  I  SSW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

190 

7A 

E.    PAUL  GOWAN 

MELVIN 

535* 

07 

13 

31  56 

86  27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERT2  PONDVKLE  TOWER 

03 

BIBB 

32  53 

87  20 

IP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

32  0* 

85  31 

490 

c 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAO 

11 

MACON 

JAMES  M.  WALKER 

MlNTEfi  3  urn 

5**9 

DALLAS 

1 

32  06 

67  03 

370 

7A 

7A 

C  H 

HENRY  J.  YATES 

CHILTON 

7 

32  *8 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  MB  AIRPORT 

5*78 

MOBILE 

30  *1 

88  15 

211 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTEVALLO 

SHELBY 

3 

86  52 

462 

7A 

M.  P.   JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

I 

32  IB 

86  2* 

183 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

87  17 

c 

TVA-361 

MOULTON  2 

5635| 

01 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

87  18 

645 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

01 

COLBERT 

12 

3*  ft5 

87  37 

536 

MIC 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

58*2 

07 

5 

31  2* 

85  56 

c 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

725 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEwTON 

5675 

07 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

02 

2 

33  57 

86  29 

870 

7A 

7A 

LUNNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

7)0 

7A 

7A 

RADIO  STAI ION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32  18 

87  1* 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6216 

07 

DALE 

5 

31  31 

85  *1 

470 

5P 

5F 

CHARLES  M.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

3*  *2 

86  20 

635 

c 

PALMEROAUE  2  W 

62*6 

02 

JEFFERSON 

2 

33  ** 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

0* 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

6362 

06 

3 

32  36 

87  09 

500 

5A 

PETERMAN 

MONROE 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIK  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

* 

32  30 

85  01 

570 

6A 

BA 

PMENIX  CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6*1* 

03 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

165 

7A 

MRS  MARY   A.  HEDfilCK 

PINE  APPLE 

6*36 

07 

WILCOX 

1 

87  00 

230 

7A 

MRS.    EVA  R,  RAY 

PINE  LEVEL 

6*68 

06 

6 

32  0* 

86  0* 

506 

7A 

MRS.  EnA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

RUSSELL 

" 

32  11 

85  10 

380 

7A 

SAM  P.  KUSSELL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32  37 

B6  5* 

230 

TA 

THOMAS  £.  FISCHER 

PRATTVlLLE 

66*0< 

32  28 

86  28 

290 

6P 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEh 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

INACTIVE  12/31/64 

6805 

12 

3*  26 

88  06 

680 

7A 

MRS  ALITIE  KIL6URN 

REDSTONE  ARSENAL 

0! 

MAC  1  SON 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

68*7 

0; 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

22( 

'^7A 

RAIFORO  C.  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

693T 

OT 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

160 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

69*2 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSOALE  I  E 

6988 

oa 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  *0 

155 

7A 

MICHAEL    W.  BALDWIN 

ROCHFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

32  5* 

86  1* 

670 

I' 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

33  09 

85  IS 

7*5 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

3*  31 

87  44 

860 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  tlERNARD 

7157' 

02 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86  47 

602 

7A 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

7207 

02 

12 

3*  17 

65  56 

1195 

6P 

sayre"' 

t2b; 

02 

JEFFERSON 

MRS.   M.   w.  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

0; 

JACKSON 

12 

3*  *1 

86  03 

615 

TA 

H 

RADIO   STATION  WCRI 

736( 

DALLAS 

1 

32  25 

14T 

5P 

ROBERT    J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

GENEVA 

5 

31  07 

85  36 

248 

J    T  KIRKLAND 

SUTTLE 

06 

PERRY 

32  32 

87  11 

145 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  *  NE 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

CITY   WATER  PLANT 

TALLADEGA 

802' 

0' 

TALLADEGA 

: 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6f 

C.  0.  WEAVER 

TMOHASVILLE 

CLARK 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

THORSBY  1  SW 

CHILTON 

1 

32  5* 

86  ** 

200 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

820^ 

11 

1 

86  *2 

660 

6P 

THURLOW  0AM 

8215 

ELMORE 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

6259 

MAD 1  SON 

1: 

3*  5* 

86  4* 

75( 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

31  *9 

580 

TH0MA6  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

Bied  03 

TUSCALOOSA 

2 

33  1* 

87  37 

170 

Mil 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

7A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  i  S 

06 

CLOSED  Z/28/69 

TJCKEGEE  3  SW 
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REFERENCE  NOTES 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2.    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA" 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "^^F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time"     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
Ln  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Sajnples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DR1.AYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  do  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

«    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

H    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Dita"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE  -i. /2  8 /69-e60 


-  35  - 


CLIMATOLOGICAL  D, 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAURICE  H  STANS.  S»crpUry 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRAHON 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

APRIL  1969 
Volime  75     No.  4 


Swka 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

Hlgheal 

0 
Q 

_ 
1 

.s 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sloet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Grotind 

1 
1 

1  « 

s 

l.OQ  or  More 

•si 

'si 

•°l 

3 

H 

•      «  • 

NO«THE»N  V4LLEV  01 

ATHENS  2 

73. 3M 

46. 8h 

60.  IM 

35 

25* 

166 

0 

0 

0 

n 

7.S6 

2.27 

10 

.0 

0 

6 

5 

4 

T5.1 

49.7 

62.4 

85 

4 

38 

30* 

103 

c 

c 

6.45 

1.69 

10 

.0 

n 

e 

4 

3 

Til.  7 

49.4 

62.1 

-  .3 

96 

5 

35 

I 

U" 

0 

0 

0 

0 

5.99 

1.42 

1.46 

10 

.0 

c 

G 

5 

2 

F4LKVILI.E   I  N 

73 .  ^ 

48,1 

60 , 6 

94 

5 

34 

1 

151 

0 

0 

0 

0 

6.97 

2.74 

10 

.  0 

c 

' 

2 

FL0RENC5 

76.6 

46.9 

61,7 

96 

4 

34 

30* 

121 

0 

0 

0 

p 

6.29 

1,69 

10 

.0 

c 

e 

5 

2 

HUNTSVIILE  W9  4P 

74.2 

50,3 

62,3 

.7 

89 

4 

38 

1 

116 

0 

0 

0 

0 

6.79 

2.90 

1.65 

9 

.0 

c 

e 

! 

3 

M  A  1)  t  COM 

7J.3 

50,4 

62.9 

1.9 

97 

4 

37 

25* 

99 

0 

c 

c 

c 

6,44 

l.'l 

1.97 

10 

.0 

c 

s 

9 

3 

naULTOM  2 

75.9 

62.4 

85 

4 

36 

24 

110 

0 

0 

0 

0 

7.15 

2.1? 

10 

.0 

( 

? 

5 

3 

MUSCLE   SHHiLS  F'i  AP 

7*. 5 

50.3 

62.4 

95 

4 

39 

25 

104 

0 

0 

0 

0 

5.92 

1.24 

13 

.0 

f 

s 

3 

NEW  MARKET  2 

7'i,5 

48.4 

61.5 

91 

27* 

35 

25 

130 

0 

0 

0 

0 

6,72 

1.37 

18 

.0 

c 

11 

6 

2 

REO  BAY 

7«.* 

50.0 

62.2 

96 

17 

31 

1 

123 

0 

0 

1 

f 

10.10 

2.87 

10 

.0 

c 

e 

7 

5 

73.5 

47,5 

60.5 

92 

4 

30 

23 

147 

0 

n 

1 

0 

6.40 

1.6P 

9 

.0 

f 

1 

3 

RJSSELLVILLE  2 

74 . 2 

42,6 

58.4 

8  5 

17 

28 

1 

19  9 

0 

0 

2 

0 

9,87 

2 . 34 

10 

.  0 

c 

s 

6 

3 

HATERLOO 

75.4 

47,1 

61.3 

84 

4 

34 

30* 

139 

0 

0 

0 

0 

9.96 

2.05 

9 

.0 

c 

E 

6 

4 

DIVISION 

61.5 

,2 

7.14 

2 . 72 

,0 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

74.9 

52,1 

63.5 

3.4 

83 

4 

38 

24 

86 

0 

0 

0 

0 

5.47 

.97 

1.75 

10 

,  0 

0 

6 

5 

2 

BESSEMER  3  SSW 

76. B 

51.4 

64.1 

95 

15 

36 

30* 

72 

0 

0 

0 

0 

5.52 

1.97 

16 

.0 

0 

1 

3 

3 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

75.5 

49 , 9 

62,7 

.4 

94 

4 

36 

30 

9! 

0 

0 

0 

0 

5.32 

.95 

1.42 

1  3 

.0 

0 

6 

4 

2 

6«IO(iEP1RT   ?  W 

76. B 

47,3 

62.1 

94 

4 

32 

24* 

114 

0 

0 

2 

0 

5.43 

1.P5 

1.60 

10 

.0 

0 

7 

3 

3 

CJNTE'SVILLE 

76.6 

51.8 

65.2 

97 

15 

38 

25* 

55 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1.71 

13 

i  0 

0 

5 

3 

3 

ONEONTA 

74,3 

<>7.2 

60.8 

95 

5 

32 

I 

144 

0 

0 

1 

0 

4,21 

1.55 

1 0 

,  0 

0 

1 

3 

1 

72.  IM 

47. DM 

59 .  6M 

-  1.0 

82 

5 

33 

1 

171 

0 

0 

0 

0 

5,93 

1.50 

2.25 

10 

.0 

0 

• 

3 

3 

SANS  MT  SUBSTA  AU 

74.0 

50.3 

62.2 

92 

4 

36 

1 

112 

0 

0 

0 

c 

4,44 

1 . 50 

10 

.0 

0 

e 

4 

1 

SC0TTS60R? 

74.  S 

46,3 

60.6 

-  .3 

86 

6 

33 

1 

152 

0 

0 

6,48 

1.72 

3.10 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

VALLEV  HEAD 

71.8 

45,2 

58,5 

-  ,7 

81 

5 

26 

1 

204 

0 

0 

5 

0 

4,67 

.15 

1.69 

10 

.  0 

c 

" 

3 

1 

UlVldlUN 

61.9 

.9 

5,25 

.63 

.0 

UPPER  Plains  o? 

ALICEVILLE 

76,  I 

49,9 

63.0 

85 

3 

40 

27* 

93 

0 

0 

0 

0 

9.77 

3.2P 

10 

.  0 

0 

6 

4 

4 

BANKHEAP  LOCK  AND  0AM 

76,5 

47,8 

62,2 

98 

30 

36 

1 

97 

0 

0 

0 

p 

7.24 

1.74 

10 

.0 

0 

9 

5 

4 

CENTREvlLLE 

78.0 

50,7 

64.4 

.7 

86 

5* 

37 

25 

77 

0 

0 

0 

0 

4.47 

.93 

1.60 

18 

.0 

0 

4 

3 

3 

fLANTON 

76,5 

52,1 

64.3 

1.3 

84 

16* 

36 

24* 

71 

0 

0 

0 

p 

3.60 

-  2.22 

2. OP 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

D3U9LE  SPRINGS 

74.0 

48.2 

61.1 

94 

' 

34 

I 

14n 

0 

0 

0 

0 

IP.  17 

4.19 

1  6 

.0 

p 

6 

5 

3 

77.6 

49,9 

63,8 

95 

12* 

37 

30* 

73 

0 

0 

0 

0 

9.71 

2 ,  9n 

18 

.0 

0 

7 

5 

3 

HALEWILlE 

74.0 

49.5 

61,8 

"4 

4 

31 

I 

130 

0 

0 

1 

0 

9.66 

2,  59 

10 

.0 

f 

9 

6 

HAMILTQN   3  S 

75.0 

43,6 

",3 

94 

17* 

30 

1 

174 

0 

0 

1 

0 

9,35 

2,9r 

10 

.0 

c 

6 

6 

3 

JASPER  A  N 

78,0 

47,4 

62,7 

97 

4* 

33 

1 

92 

0 

0 

0 

0 

6,34 

2,12 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

SfiATTUTI  1  C 

80.0 

50,8 

65,4 

1.2 

89 

1 

38 

I 

44 

0 

0 

0 

0 

5,20 

-  .25 

3.30 

1 9 

.0 

0 

6 

2 

1 

TMQRSBY  EXP  STATION 

77,0 

53,9 

65,5 

94 

3 

40 

24 

42 

0 

0 

0 

0 

4.41 

1,89 

16 

.0 

0 

5 

4 

\ 

TJSCAL0OS4  FAS  AP 

77.3 

52,2 

64,8 

95 

2 

40 

1 

56 

0 

0 

0 

0 

10.27 

3.1? 

10 

,0 

0 

■ 

5 

5 

TJSCAL3"5A  OLIVER  QAM 

79. BM 

51  .7M 

65, 6M 

2.1 

99 

12* 

40 

26* 

59 

0 

0 

0 

0 

9.93 

4.42 

2  .  3P 

16 

,0 

6 

5 

4 

VERNON 

78.6 

49.? 

64,1 

97 

3 

34 

30 

74 

0 

0 

0 

0 

8.51 

3.46 

10 

.0 

n 

7 

5 

3 

DIVISION 

63,4 

.2 

7.61 

2.66 

.0 

•       *  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON   FAA  AP 

76.5 

51.1 

63,8 

96 

4* 

36 

1 

74 

0 

0 

0 

0 

4.59 

.91 

17 

.0 

0 

7 

6 

0 

C'LERA  2  SH 

77.4 

49,  ? 

63,5 

95 

3 

35 

29* 

90 

0 

p 

0 

0 

3.60 

_    1  ,  OQ 

1.45 

18 

.0 

3 

3 

3 

CENTRE   1  Sl( 

75.4 

50.0 

62,7 

96 

9 

34 

1 

106 

0 

0 

0 

0 

4.76 

1.52 

10 

.0 

0 

10 

4 

1 

CHILOERSBURG  WT»  PLANT 

80.1 

49.6 

64,9 

96 

4* 

35 

1 

69 

0 

0 

0 

0 

3.95 

1.38 

18 

.0 

p 

4 

3 

2 

CAUSOEN  GAS  PLANT 

76.0 

51.1 

63.6 

1.9 

83 

4« 

35 

1 

82 

0 

0 

0 

0 

4.49 

1.43 

10 

,0 

0 

7 

4 

1 

PELL  CITY  I  NNE 

74.8 

45.8 

60.3 

95 

5 

33 

2* 

149 

0 

0 

0 

0 

4.02 

1.22 

18 

,0 

0 

7 

2 

2 

SYLACAUGA  «  NE 

78.9 

50.3 

64,6 

95 

13* 

34 

1 

67 

0 

0 

0 

0 

3.74 

1.6P 

18 

1 0 

0 

5 

I 

TALLADEGA 

77.7 

52.0 

64.9 

2.1 

95 

4* 

37 

1 

63 

0 

0 

0 

0 

4.76 

-  .01 

1.46 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

63,5 

1.4 

4.24 

-  .99 

.0 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

77, 7M 

46. 8M 

62, 3M 

95 

5* 

32 

1 

0 

0 

1 

0 

5,40 

2.95 

16 

,0 

0 

6 

2 

1 

ASHLAND 

75.0 

47.4 

61.2 

94 

5 

31 

1 

128 

0 

0 

1 

0 

9.43 

1.93 

18 

.0 

0 

6 

4 

3 

AUBURN  3  Sw 

77.9 

51.6 

64.8 

1.2 

96 

5 

38 

24 

69 

0 

p 

0 

0 

6.77 

1.69 

3.17 

18 

.0 

0 

6 

3 

3 

CAMP  MltL  2  NW 

76.2 

48,9 

62.6 

99 

3 

37 

30* 

101 

0 

0 

0 

0 

6.20 

3.11 

18 

.0 

0 

6 

3 

3 

HEFLIN 

76.1 

43.9 

60,0 

95 

7 

32 

25* 

156 

0 

0 

2 

0 

5.29 

1.66 

15 

.0 

0 

5 

3 

t AFAYETTE 

78.6 

50.5 

64,6 

86 

3 

39 

1 

56 

0 

0 

0 

0 

5.39 

2.60 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

MARTIN  DAM 

79. 3M 

53.2 

66, 3M 

90 

22 

40 

26 

29 

1 

0 

0 

0 

6.90 

1.92 

3.23 

16 

.0 

p 

6 

3 

2 

QPELIKA 

78,0 

51.4 

64,7 

18 

5 

38 

1 

61 

0 

0 

0 

0 

5.91 

3.29 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

RaCKFORO  2  NNH 

75, 8M 

50.  7M 

63, 3M 

93 

16* 

34 

1 

92 

0 

0 

0 

e 

5.P4 

3.29 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROCK  MItLS 

77,7 

45.9 

61,8 

97 

5* 

32 

2* 

117 

0 

0 

2 

p 

9.62 

3.37 

16 

.0 

0 

6 

9 

3 

DIVISION 

63,2 

-  .2 

6.10 

.79 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Conlinued    1^*^ 


SUUOD 

Temperature 

Precipilalion 

i! 

>  Js 

<2 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

■0. 

s 

a 

Loweat 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s< 

So 

*      *  * 

04VTUN 

77,3 

53.7 

65,5 

88 

19 

40 

24 

60 

0 

0 

4.39 

2.27 

18 

.0 

0 

5 

? 

2 

OEMTPOUIS   LOCK   ANn  DAM 

75  ■  6 

52,1 

63  i  9 

85 

4 

43 

26* 

72 

0 

0 

0 

0 

7.32 

2  .  54 

3 . 

1 8 

*  C 

6 

3 

C4INE5VILLE 

75.3 

53,7 

64,5 

85 

4 

42 

1 

69 

0 

0 

0 

0 

6.64 

2,65 

14 

,0 

0 

7 

3 

3 

79.2 

52.1 

65.7 

,6 

84 

26* 

38 

24 

33 

0 

0 

0 

0 

6.71 

1.51 

.0 

0 

77  6M 

52. 5H 

65,  IM 

84 

16* 

39 

1 

59 

0 

0 

0 

0 

3.20 

,89 

6 

.0 

0 

4 

4 

0 

LIVINCSTQN   2  SW 

76,'. 

52.^ 

64,5 

84 

4 

3e 

25 

72 

0 

0 

0 

0 

6,60 

3,03 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

77.* 

53,4 

84 

44. 

4  1 

24+ 

50 

0 

0 

0 

0 

7,39 

1 8 

.  C 

G 

s 

3 

2 

MINTER   3  NW 

76. 5M 

52.'.M 

64.5" 

84 

16* 

40 

24 

58 

0 

0 

0 

0 

2.17 

l!o2 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONTGTMFRV   hIB   AP  R 

77 » 5 

53.3 

65.4 

1.3 

fl  k 

40 

1 

42 

0 

n 

0 

0 

1.82 

-  3.07 

.54 

10 

.0 

0 

5 

? 

0 

SEL><A 

80.1 

55,3 

67.7 

1.8 

87 

4+ 

42 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

6.06 

.52 

4.0* 

IB 

.0 

0 

4 

2 

2 

TlICKECEF  3  ?w 

77.8 

51.5 

64.7 

.1 

86 

5 

38 

1 

61 

0 

0 

0 

0 

4  ,  80 

.16 

2.70 

18 

.0 

0 

5 

3 

2 

UNIIN  5PRIi«GS 

79.3 

53,? 

66,3 

1.3 

89 

29 

4 1 

20 

44 

0 

0 

0 

0 

3.60 

-  1.54 

2.00 

1 6 

■  0 

0 

s 

3 

1 

DIVISION 

65,3 

.2 

5.06 

.04 

.0 

•       •  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

79.8 

50.9 

65.4 

87 

28* 

36 

25 

55 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1.25 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

ATMORE   1  SW 

79.5 

5*. 7 

67.1 

84 

284 

41 

25 

24 

0 

0 

0 

0 

1.15 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

BEATRICE    1  E 

79.5 

*9,n 

64.7 

86 

15 

35 

5 

61 

0 

0 

0 

0 

2.84 

1.28 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

BRANTLEY 

RO,* 

51,2 

65.8 

87 

4 

36 

25 

52 

0 

0 

5.40 

,23 

3,2» 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

BREMTON   3  SSE 

81,9 

52.3 

67,1 

1.8 

89 

28 

36 

25 

31 

0 

0 

0 

n 

4,89 

-  1,01 

1,97 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

CAMBEN  ?  Nil 

79,6 

50.8 

65.2 

88 

28 

37 

25 

50 

0 

0 

0 

0 

2.33 

1.1? 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

CHATOM   ?  N 

53,4 

66,8 

f^  J 

CI* 

42 

3 

2! 

0 

0 

0 

n 

3.92 

1.17 

10 

,0 

0 

6 

4 

1 

CIAVTON 

77. '3 

55,1 

66.2 

85 

5* 

40 

30 

4! 

0 

0 

0 

0 

5.29 

-  .07 

1.73 

15 

.0 

0 

5 

4 

3 

DOT-IAN   F4i  AIRPORT 

78.8 

57.4 

68.1 

84 

12* 

47 

24 

17 

2.12 

-  2.76 

.66 

15 

,0 

0 

4 

2 

0 

ENTERPRISE   3  NW 

78. 5M 

86 

4 

5 

30* 

25 

0 

0 

0 

0 

2.83 

.93 

1 8 

.  0 

0 

5 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

78. B 

52.0 

65.4 

87 

13 

38 

25* 

55 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.68 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

EVERGREEN 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

FRISCO  CITY 

79,* 

54.9 

67,2 

87 

5 

43 

24 

25 

Q 

Q 

4.'t6 

-  1.07 

1.75 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

GENEVA 

«0.1 

54,6 

67.4 

86 

5* 

43 

25  + 

23 

0 

0 

0 

0 

2.51 

-  2.86 

,84 

18 

,0 

0 

5 

3 

0 

GILRERTOWN 

79.0 

51,3 

65.2 

89 

2 

36 

1 

54 

0 

0 

0 

0 

5.37 

2.07 

13 

.0 

0 

6 

3 

3 

C'EENVILLF 

79  •  5 

54,1 

66,  B 

.5 

28 

43 

30* 

36 

1 

0 

0 

0 

-  .81 

2.0? 

IB 

.0 

0 

5 

3 

2 

heaoland 

81.6 

59.4 

68,5 

89 

2*+ 

41 

25 

23 

0 

0 

0 

0 

2.35 

1 . 14 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

77. 6M 

53. 9M 

65, 8M 

.2 

85 

28* 

42 

1 

41 

0 

0 

0 

0 

4.26 

-  1.20 

1.4! 

6 

.0 

0 

5 

4 

2 

OZARK  6  NNM 

79.1 

■  1  3 

86 

3 

4  1 

24* 

37 

0 

0 

0 

0 

1.98 

-  3.20 

.  60 

1 5 

.  0 

0 

7 

1 

0 

PHENIX   CITY  2  NNW 

77,3 

53.7 

65)5 

86 

13 

43 

24* 

53 

0 

0 

0 

0 

6.15 

2.3? 

18 

.0 

0 

5 

4 

2 

PITTSVIEW 

77.7 

49.4 

63,6 

85 

13 

35 

1 

81 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.73 

18 

.0 

0 

5 

3 

2 

THQMASVI LLE 

76.9 

54.5 

65.7 

85 

5* 

44 

25* 

48 

0 

0 

3.02 

.95 

11 

.0 

0 

5 

3 

0 

TROY 

78.6 

55,1 

66,9 

1 . 3 

85 

4* 

41 

30 

27 

0 

0 

0 

0 

4.78 

.61 

2,54 

18 

.0 

0 

* 

2 

2 

WHATLEY 

79.7 

48,9 

64.3 

88 

3 

33 

24 

51 

0 

0 

3.60 

1.5? 

.  I 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

66.2 

.3 

3.77 

-  1.76 

.0 

*       *  * 

GULF  OF 

BAY  MiNETTE 

78.6 

57,5 

68.1 

85 

28* 

48 

26 

7 

0 

0 

0 

0 

4.67 

1,70 

10 

.0 

0 

4 

4 

2 

CODEN 

77.7 

58,3 

68,0 

85 

12 

46 

30* 

15 

0 

0 

0 

0 

3,66 

.76 

5 

.0 

0 

7 

5 

0 

FAIRHOPF   !  NE 

78.1 

58.4 

68.3 

1.5 

84 

28* 

47 

20 

13 

0 

0 

0 

0 

4.55 

-  1.47 

1.36 

5 

,0 

0 

6 

4 

1 

FORT  MORGAN 

7'..2M 

62. 3M 

68, 3M 

56 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

4  .40 

1.10 

5 

.0 

0 

5 

5 

1 

MOBILE   WB  AIRPORT 

78.6 

59,2 

68.9 

1.3 

86 

22 

49 

25* 

8 

0 

0 

0 

0 

4,53 

-  1.83 

1.30 

10 

.0 

0 

5 

4 

2 

ROBERTSPALE  i  E 

76,2 

55.7 

67,0 

85 

29* 

44 

26* 

27 

0 

0 

0 

0 

5.45 

-  .11 

2.56 

IB 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

68,1 

1.1 

4.54 

-  1.41 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GREENVILLE 

94 

DATE 

28 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

26 

DATE 

01 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
REFORM 

10.51 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWTON 

1.67 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MARION  JUNCTION   1  ENE 

5.02 

DATE 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA     -    APRIL  1969 
SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  weather  conditions 
over  Alabama  during  April  was  the  outbreak  of 
severe  weather  on  the  18th  and  23d. 

On  the  18th  heavy  thunderstorms,  along  with 
scattered  areas  of  wind  damage,  were  reported 
over  much  of  the  State  and  two  tornadoes  were 
confirmed.     One  tornado  damaged  nine  houses 


and  barns  and  destroyed  two  houses  in  Bullock 
and  Pike  Counties.  Another  tornado  skipped, 
in  short  paths,  across  Butler,  Crenshaw,  Mont- 
gomery, and  Bullock  Counties,  causing  one  death, 
two  permanent  injuries.  This  tornado  destroyed 
18  houses,  damaged  30,  and  did  considerable 
other  damage. 


C.  C.  Wooden 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Route  #2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


NODTHEDK  VtLLEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECATUR 
FALKVULE    1  N 
FLORENCE 

HOOCES 

HUNTSVILLE  HB  AP 
HADISON 
HOULTON  2 

HUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLOO 


AL6ERTVILLE  2  SE 
BESSEHER  3  SSH 
BIRHINCHAH  Wb  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILIE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

HACELLA 
ONEONTA 

PALHERDAIE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUBSTA  AU 


03 


SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
HARRIOR 


UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUCAVILIE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAH 
BILLINCSLEY  1  SE 

BROOK MOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

CORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

HERT2  PONDVILLE  TOMER 
MITCHELL  DAH 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVULE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THDRSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

MEST  8L0CTQN 
MINFIELD  2  SM 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  H 
CALERA  2  SH 
CENTRE   5  SM 

CHlLDERSBURC  MTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESBURG 
HONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 


SYLACAUGA 
TALLADEGA 
HALNUT  GROVE 


NE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL  2  NM 

OAOEVULE 

DELTA 
HEFLIN 
HICHTOMER 
JORDAN  OAH 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNM 
ROCK  MILLS 
THURLON  DAM 

UAOLEY 
HETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


6.*; 

s.s« 

6.97 
6.2V 

10.27 
6.79 
6.44 
7.15 
5.82 

6.72 
10.10 
6.40 
«.B7 
8.56 


5.47 
5.52 
5.32 
4.69 
5.43 

5.57 
4.19 
6.04 
5.05 
3.7fl 


4.67 
5.93 
4.44 

5.86 
6.48 
4.67 
5.46 


9.77 
6.87 
5.82 
7.24 
5.96 

5.30 
7.42 
4.47 
3.60 
5.B4 


9.71 
5.96 
B.66 

9.35 
6.34 
2.91 
5.97 
4.44 

9.D2 
4.89 
5.20 
10.51 


3.60 
4.78 
3.95 


1  .00 
.72 
.25 


.45 

.27  .73 
.45  1.2D 
.45 
.36 
.99  1.00 

.53  .82 


1.85 
.16 

1.11 


1.60 
2.05 


1.96 
1.22 
2.B5 
1.69 


1.12 
1.55 
1.60 


2.50 
1.90 
1.89 


1.15 
1.52 
.98 


1.92 
1.42 
1.06 


.01  1.79 
1.22 
1.95 


13     14  15 


.64  1.70 

1.37     .15  .20 

1.04     .44  .39 

.39     .79  .87 

1.26     .60  .34 


1.23  .36 
1.03  .19 
.30 


7.40 


.07 
.35 
.78 


.27  1.10  .03 


.03     .24  .32 


.20  1.50 
.99  1.41 
.03  1.19 


.30  2.30 

.76  2.75 

.46  1.46 

1.20  1.47 


.79 


.03 


2.00  1.30 

.23  1.91 

1.72  .BO 

.20  1.55 

.66  1.56 


l.U 
.01  1.59 
1.02 
1.01 

.10  1.77 
1.66 
.91 


1.26 
.03  .49 
.07  1.75 


1.05 
.12  1.60 
2.00 


2.49 

.04  1.38 
3.14 
.17  3.30 
.17  1.33 
.59  1.88 


1.90 


.36 


2.80 

.14  3,23 
3.29 
3.28 
3.37 
3.96 


19      20  21 


.06 

.03 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


.OS 
1,30 
,0B 


not«t  loUowing  Sution  ] 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


OEHOPOLIS  LOCK  AND  OAH 
CAINESKULE 
CKEENSBOftO 
HAYNEVILLE 
LiVINCbTON  2  Sn 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEMS   1  SSw 

MIlSIEAD 

MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  HB  AP 
ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 

SELHA 
SUTTlE 

TUCKEGEE  3  SW 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOHN 

MARRIOR  LOCK   AND  DAM 


4.99 
7.43 
7.39 
<).40 
5.32 

2.17 


6.7? 
4.6" 
3.60 
7.49 


1.23 
1.00 
.73 


.09 
.36 


13 


14  IS 


.19  2.69  T 


16  I   17  I  18 

.02  3.42 
.10  1.92 
•  3. IS 
.09  .97 
.13  1,99 

.04  2.70 


1.40 
2.26 


19     20  21 


28     29  30 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE    1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NH 
ATMORE    1  SH 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSfc 
BRUND10GE 
CAMOEN  3  NH 
CHATUM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 
CDTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  Nri 
EUFAULA  MUDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEQRGUNNA 

GILBERTOmN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KIN5T0N 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEhTON 
OZARK  6  NNN 
PHENU  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 

RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
THDMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
HHATLEY 


2.67 
4.36 
2.84 


2.51 
9.32 
9.37 


3.96 
3.9B 
6.71 


6.15 
2.51 
4.29 


3.02 
4.78 
5.57 


.49 
.24 
.17 

.43 


.70 
1.62 

I.IS 
.04  1.73 


1.30 
.59 


.03  .34 
1.42 
2.49 


1.35 
.19 
.26 


.25 
1.97 
1.47 


1.73 
.56 
1.64 


2.90 
.05 


.22 
1.14 


■  57 

.36 
1.17 


.46 

.60 
2.00 


.05  .84 

.02  2.01 

■23  .36 

.06  2.02 


.01     .02  1.96 


GULF 


BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRmOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  dayl  vrlth  precipitation 

SUtioD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Awage 

Faatei< 

mile 

Direction 
oi 

iutest  mile 

• 

.1 

•  1 

&1 

CENTRAL   STANOAPD  TIME 
"ID         6   AM       NOON       6  PM 

.01-09 

.10-.49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

e  • 

III 

•  s  •* 
<-i  i 

BIRMINGHAM   Wit  AIRPORT 

17 

l.ti 

7.6 

25 

SW 

in 

80 

84 

5A 

65 

4 

3 

2 

2 

2 

0 

13 

•SO 

■>.? 

HUNTSVILLE  WB  AIBPORT 

13 

1.0 

9.6 

28++ 

25 

18+ 

75 

84 

54 

53 

2 

I 

3 

2 

•K 

0 

11 

5.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

lA 

3.1 

9.1 

25++ 

l* 

2  7+ 

80 

85 

56 

63 

3 

4 

1 

2 

2 

0 

12 

5.9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

19 

!.<• 

6.9 

21 

SW 

18+ 

86 

92 

57 

60 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

8 

A"! 

5.4 

S**  r«tM*nc«  nolM  loUowlng  StiUon  ladn. 
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DAILY  TEMPERATURES  al*»a«. 


Station 

Day  of  Month 

a 

01 

ja 
o 

'1 

2  1 

3 

4  1 

6 

7      8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

14 

IS 

16 

17  1 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

> 
< 

*         *  « 

NORTHERN  Valley  oi 

ATHENS  2 

MAX 

Mm 

59 
35 

78 
51 

77 
48 

84 
52 

78 
51 

80 
57 

81 
58 

75 
47 

72 
47 

78 
47 

61 
54 

64 
56 

79 
53 

80 

79 

50 

56 

41 

70 
41 

76 
48 

72 
38 

69 
37 

66 
39 

79 
39 

80 
49 

61 
58 

75 
41 

6! 
37 

73.3 
46,6 

BELLE   MINA  2  N 

MAX 

Mm 

76 
39 

78 
54 

ei 

51 

89 
52 

83 
61 

68 
94 

77 
47 

60 
53 

SO 
55 

74 
59 

73 
48 

78 
47 

74 
56 

65 
55 

79 
59 

76 
56 

80 
59 

75 
60 

68 
49 

70 
42 

76 
39 

76 
53 

69 
40 

68 
38 

79 
39 

81 
41 

79 
50 

71 
56 

65 
42 

70 
36 

75.1 
49.7 

OECATUR 

MAX 

Mm 

58 

35 

79 
52 

81 
52 

82 
53 

86 
63 

71 
53 

69 
49 

79 
53 

61 
56 

80 
59 

75 
51 

74 
49 

80 
49 

61 
56 

66 

59 

60 
59 

SO 
58 

60 
61 

77 
50 

57 
44 

70 
40 

79 
53 

73 
44 

67 
42 

66 

39 

62 
41 

82 
42 

82 
41 

75 
44 

67 
41 

74.7 
49.4 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

Mm 

58 
3« 

78 
47 

60 
48 

83 
51 

84 
62 

70 
54 

67 
44 

77 
53 

78 
56 

79 
59 

75 
49 

73 
43 

79 
49 

60 
56 

68 
59 

90 
59 

79 
56 

79 
62 

75 
50 

56 
43 

68 
36 

76 
47 

72 
37 

69 
39 

66 
35 

76 
40 

So 
50 

SO 
51 

73 
43 

65 
36 

73.4 
46.1 

FLORENCE 

MAX 
MW 

79 
"lO 

77 
55 

61 
54 

66 
51 

79 
59 

71 
49 

61 
39 

82 
53 

73 
54 

77 
54 

76 
42 

79 
41 

74 
54 

67 
50 

81 
56 

83 
52 

76 
52 

76 
58 

64 

45 

72 
35 

80 
36 

79 
46 

68 
36 

72 
34 

77 
37 

84 
43 

84 
50 

78 
56 

71 
37 

73 
34 

76.6 
46.6 

HUNTSVILLE  WB  Ap 

MAX 

Mm 

76 
36 

77 

50 

63 
51 

69 
59 

79 
60 

68 
53 

79 
47 

79 
59 

62 
56 

74 

60 

72 
50 

SO 
48 

66 
56 

67 
58 

76 
60 

80 
59 

79 
56 

75 
57 

58 
46 

69 
43 

79 
41 

71 
46 

64 
41 

69 
40 

74 
40 

82 
45 

S3 
53 

75 
54 

65 
43 

70 
39 

74.2 
50.3 

MADISON 

MAX 

Mm 

76 
<>0 

79 
51 

62 
52 

87 
59 

79 
59 

66 
54 

75 
49 

61 
47 

8 1 
57 

74 
58 

72 
47 

79 
64 

75 
56 

64 
55 

79 
58 

79 
58 

79 
56 

79 
57 

68 
51 

69 
43 

76 
50 

74 
48 

66 
37 

69 

40 

76 
37 

62 
46 

81 
51 

61 
51 

71 
42 

66 
38 

75.3 
So.  4 

HDULTON  2 

MAX 

Mm 

79 
40 

80 
45 

63 
50 

89 
53 

71 
63 

69 

53 

79 
42 

79 
54 

80 
60 

76 
59 

77 
48 

61 
43 

72 
56 

66 
54 

82 
60 

82 
59 

76 
60 

79 
61 

62 
48 

71 
41 

78 
39 

73 
42 

67 
38 

69 
36 

78 
37 

81 
40 

82 
50 

77 
60 

73 
42 

72 
37 

79.9 
46.9 

MUSCLE   SHQ4LS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
<i3 

77 
58 

61 
49 

65 

52 

72 
61 

69 
51 

79 
43 

80 
56 

75 
58 

76 
58 

73 
50 

79 
49 

66 
58 

66 
56 

60 
62 

61 
52 

80 
60 

74 
58 

58 
47 

70 
42 

76 
40 

73 
46 

66 
41 

69 
42 

76 
39 

82 
49 

83 
53 

79 
54 

66 
44 

70 
42 

74.9 
50.3 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

74 
<.4 

77 
42 

79 
52 

79 
52 

78 
62 

66 
53 

76 
45 

81 
94 

60 
60 

72 
59 

72 
47 

79 
46 

77 
56 

63 
55 

78 
58 

80 
S3 

80 
56 

79 

60 

66 
47 

69 
40 

74 
39 

72 
38 

69 
36 

69 

36 

75 
39 

91 
40 

81 
51 

79 
60 

72 
40 

70 
37 

74.5 
46.4 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

59 
31 

79 
47 

81 
56 

85 
56 

65 
59 

68 
53 

65 
44 

60 
49 

76 
56 

76 
56 

75 
49 

74 

49 

77 
52 

64 
57 

67 
58 

82 
57 

86 
62 

76 
63 

70 
48 

56 
43 

73 
44 

79 
46 

79 
43 

67 
39 

69 
43 

79 
53 

84 
52 

62 
53 

79 
43 

69 
39 

74.4 
90.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

76 
36 

77 
55 

80 
49 

62 
50 

72 
57 

71 
49 

76 
33 

78 
59 

60 
59 

73 
58 

73 
50 

60 
45 

78 
57 

66 
55 

79 
54 

79 
55 

79 
56 

72 
56 

56 
45 

68 

40 

73 
40 

70 
44 

60 
30 

70 
36 

79 
36 

79 
40 

78 
47 

73 
56 

62 
41 

68 
38 

73.5 
47.5 

RU5SELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

60 
28 

79 
36 

79 
45 

83 
45 

83 
46 

68 
51 

66 
39 

79 
37 

77 
54 

77 
57 

76 
47 

73 
44 

60 
46 

65 
52 

69 
56 

61 
47 

65 

50 

77 
60 

73 
46 

56 
37 

72 
33 

77 
36 

73 
33 

66 
33 

69 
31 

79 
34 

61 
40 

81 
46 

74 
39 

67 

35 

74.2 
42.6 

WATERLOO 

•          *  • 

MAX 

Mm 

79 

79 
58 

78 
57 

84 
54 

79 
62 

68 
53 

79 
37 

60 
91 

74 
53 

76 
58 

76 
44 

77 
44 

70 
43 

63 
42 

62 
42 

83 
52 

78 
58 

72 
59 

69 

51 

62 
39 

90 
39 

77 
47 

69 
34 

70 
34 

75 
36 

83 
40 

63 
53 

76 
60 

70 
36 

74 
34 

75.4 
47.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

MAX 

Mm 

77 
40 

77 
54 

80 
55 

83 
59 

81 
63 

71 
57 

76 
51 

SO 
51 

SO 
57 

74 
58 

79 
54 

79 
47 

74 
55 

61 
55 

76 
57 

79 
62 

81 
61 

79 
62 

66 
51 

69 
42 

79 
47 

72 
54 

66 
42 

69 
38 

76 
39 

80 
49 

SO 
56 

78 
62 

70 
45 

70 
39 

74.9 
52.1 

BESSEMER  3  SSVi 

MAX 

Mm 

90 
37 

82 
48 

64 
50 

84 
51 

79 
63 

68 
58 

78 
48 

SO 
56 

62 
56 

78 
60 

78 
97 

62 
48 

71 
58 

67 
58 

85 
65 

79 
56 

SO 
62 

76 
63 

63 
54 

73 
47 

80 
39 

77 
50 

73 
42 

69 

40 

78 
36 

82 
41 

81 
52 

76 
63 

72 
47 

73 
36 

76.8 
51.4 

BIRMINGHAM  W8  AP 

Mm 

79 
40 

82 
51 

63 
49 

84 
53 

70 
64 

70 
49 

77 
47 

80 
56 

61 
56 

76 
60 

77 
59 

60 
50 

69 
58 

66 
61 

81 
60 

79 
55 

79 
59 

76 
56 

59 
49 

71 
49 

79 
42 

76 
46 

71 
41 

66 
39 

76 
37 

80 
43 

81 
48 

74 
50 

69 
42 

73 
36 

79.5 
49.9 

Mm 

77 
32 

78 
47 

78 
52 

84 
50 

76 
59 

73 
56 

47 

6 1 
53 

60 

78 
57 

78 
47 

62 
40 

74 
54 

62 
52 

79 
58 

90 
56 

82 
55 

78 
60 

70 
46 

73 
40 

77 

36 

73 
46 

68 
33 

70 
32 

76 
39 

81 
36 

63 
48 

80 
56 

74 
43 

75 
34 

76.6 
47.3 

GUNTERSV I LL  E 

Mm 

77 
38 

80 
52 

64 
50 

89 
54 

SI 
48 

83 
57 

78 
49 

SO 
51 

62 
60 

78 
60 

77 
55 

61 
51 

63 
57 

67 
57 

67 
59 

90 
67 

63 
59 

76 
63 

73 
52 

75 
45 

90 
49 

76 
50 

79 
46 

67 
36 

77 
38 

82 
44 

So 

53 

80 
62 

75 
47 

72 
44 

76.6 
51. 8 

nuenu  T  a 

Mm 

61 
32 

79 
42 

62 
46 

S3 
50 

89 
55 

69 
S6 

70 
46 

78 
50 

6 1 
50 

82 
96 

68 
59 

76 
46 

80 
46 

60 
55 

66 
57 

90 
50 

60 
55 

61 
61 

76 
51 

56 
44 

69 
39 

77 
46 

7C, 
40 

69 
39 

68 
34 

77 
36 

81 
40 

81 
53 

73 
45 

66 
38 

74.3 
47.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

56 
33 

77 
45 

76 
46 

61 
50 

S2 
91 

66 
53 

66 
44 

76 
45 

76 
54 

79 
57 

73 
50 

72 
43 

77 
46 

59 
53 

65 

58 

79 
54 

79 
55 

79 
60 

74 
49 

54 
42 

68 
37 

75 
52 

70 
36 

64 
40 

64 
37 

74 
38 

76 
46 

78 
49 

71 
38 

72.1 
47.0 

SAND  MT  SueSTA  AJ 

MAX 

Mm 

75 
36 

78 
54 

60 
51 

82 
56 

79 
62 

72 
55 

74 
47 

76 
49 

79 
56 

77 
59 

74 
49 

73 
43 

73 
52 

60 
52 

77 
56 

79 
62 

79 
55 

73 
62 

71 
57 

69 
41 

74 
46 

69 
54 

63 
40 

66 
37 

73 
38 

76 
46 

79 
53 

78 
60 

69 
44 

70 
37 

74.0 
50.3 

SCOTTSBDRO 

MAX 

Mm 

61 
33 

76 
42 

77 
50 

80 
50 

65 
55 

86 
56 

77 
46 

77 
46 

76 
51 

80 
59 

74 
50 

79 
42 

78 
43 

61 
50 

64 
58 

77 
59 

90 
56 

80 
61 

76 
51 

59 
42 

73 
38 

76 
49 

71 
36 

66 
36 

70 
35 

76 
37 

60 
39 

81 
47 

75 
41 

68 
35 

74.6 
46.3 

VALLEY  HEAD 

Mm 

58 
26 

74 

40 

75 
47 

80 
46 

81 
57 

70 
55 

47 

7* 

51 

55 

80 
56 

70 
53 

75 
41 

77 
53 

58 
52 

61 
52 

79 
94 

SO 
53 

80 
60 

77 
50 

54 
35 

70 
38 

74 
43 

69 
32 

62 
29 

66 
31 

74 
35 

79 
40 

SO 
51 

70 
42 

67 
30 

71.6 
45.2 

UPPER  PLAINS  03 

A  1  t  r  c  \y  T 1  1  c 

Mm 

67 
40 

7S 
42 

85 
54 

83 
53 

63 
56 

73 
49 

70 
47 

6 1 
48 

76 
5B 

61 
60 

76 
54 

60 
54 

80 
56 

72 
60 

75 
62 

80 
58 

75 
60 

77 
56 

74 
54 

64 
42 

73 
40 

78 
50 

90 
90 

79 
47 

70 
41 

74 
40 

70 
40 

83 
44 

75 
45 

78 
42 

76.1 
49.9 

BANKHEAO  LOC^   AND  OAH 

Mm 

63 
36 

79 
36 

80 
45 

60 
50 

83 
52 

74 
59 

66 
44 

78 
4» 

79 
46 

79 
59 

76 
54 

79 
49 

84 
46 

70 
58 

74 
59 

81 
54 

76 
55 

80 
58 

73 
54 

59 
46 

72 
39 

79 
42 

79 
42 

74 
39 

70 
39 

78 
42 

92 
42 

61 
52 

76 
47 

86 
42 

76.5 
47.8 

CENTRE V  I L  LE 

Mm 

68 
38 

82 
45 

84 
53 

66 
50 

86 
57 

72 
61 

46 

46 

53 

89 
61 

77 
59 

83 
51 

84 

61 

67 
59 

72 
62 

69 
56 

76 
62 

91 
64 

78 
56 

62 
49 

79 
40 

81 
46 

80 
44 

76 
38 

73 
37 

79 
40 

S3 
47 

84 

50 

79 
45 

74 
39 

78.0 
SO. 7 

L  L  A  N  1  Ur* 

Mm 

68 
36 

60 
45 

81 
52 

64 
51 

S4 
57 

70 
61 

72 
52 

76 
55 

79 
54 

92 
61 

72 
56 

81 
52 

83 
56 

64 

60 

68 
62 

84 
63 

75 
62 

80 
65 

77 
54 

60 
50 

74 
43 

80 
51 

79 
49 

76 
38 

71 
39 

79 
41 

81 
50 

83 
57 

79 
47 

73 
44 

76.5 
52.1 

nniiDi  c  cooTMnc 

UUUDLC  3rKlriU3 

MAX 

Mm 

62 
34 

60 
45 

81 
52 

63 
53 

64 
56 

66 
53 

64 
41 

79 
49 

78 
56 

78 
58 

79 
49 

77 
46 

79 
53 

61 
53 

66 
58 

79 
53 

79 
58 

76 
62 

73 
49 

58 
44 

72 
39 

79 
49 

74 
38 

69 
37 

69 
39 

77 
41 

81 
50 

61 
51 

73 
43 

66 
36 

74.0 
48.2 

FA/ETTE 

MAX 

Mm 

81 
36 

83 
46 

64 
51 

89 

51 

69 
69 

69 
57 

61 
*l 

79 
91 

80 
91 

80 
60 

80 
93 

69 

51 

63 
59 

71 
59 

62 
63 

60 
55 

78 
61 

76 
69 

74 
51 

75 
47 

80 
40 

79 
53 

74 
43 

73 
39 

80 
37 

82 
40 

83 
43 

SO 
43 

71 
45 

76 
37 

77.6 
49.9 

HALE/VILLE 

MAX 

MIN 

60 
31 

76 
50 

79 
55 

64 
57 

63 
63 

66 
92 

69 
43 

79 
91 

76 
57 

76 
56 

76 
49 

75 
49 

78 
52 

61 
53 

69 
58 

61 
57 

82 
60 

77 
62 

72 
46 

56 
42 

72 
42 

78 
48 

74 
42 

68 
38 

69 
41 

76 
47 

82 
50 

SO 
50 

74 
42 

68 
39 

74.0 
49.5 

HA1ILT0N  3  S 

MAX 
MIN 

62 

30 

79 
35 

61 
45 

S4 
48 

84 
46 

69 
54 

69 
36 

SI 
38 

77 
50 

79 
52 

78 
49 

78 
44 

60 
47 

69 

56 

69 
59 

80 
49 

84 
51 

76 
60 

71 
50 

56 
49 

73 
39 

77 
39 

76 
34 

71 
33 

71 
33 

77 
34 

82 
36 

62 
44 

74 
42 

69 
33 

79.0 
43.6 

JASPER  <•  N 

MAX 

Mm 

S3 
33 

86 
41 

67 
46 

87 
49 

73 
62 

66 
55 

62 
39 

SO 
42 

82 
49 

79     60  60 
58     52  45 
S«*  RalMancB  N 

69     70  63 
56     55  60 
o(«a  Following  Sutl 

79 
52 
OS  Ind»x 

80 
55 

77 
59 

67 

52 

74 

45 

82 
39 

80 
48 

73 
36 

71 
36 

60 
34 

84 
37 

64 
43 

76 
63 

72 
46 

74 
36 

78.0 
47.4 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conllnued  APRIL  IltS 


Station 

Day  of  Month 

Brage 

'1 

2 

3 

^1 

5 

6 

7  {  8  1  9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  I  31 

> 
< 

PR4TTVILLE 

MAX 
MIN 

3B 

83 
44 

66 
52 

69 
48 

60 
68 

73 
50 

76 
42 

81 
51 

81 
55 

76 
61 

60 
59 

64 
41 

60 
50 

73 
50 

89 
65 

78 
98 

79 
63 

82 
62 

73 
56 

76 

50 

79 
49 

80 
48 

78 
45 

73 
41 

76 
40 

80 
41 

69 
48 

69 
58 

62 
52 

78 
48 

80.0 
90.8 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

79 
«2 

80 
51 

84 
55 

80 
5ft 

78 
69 

71 
60 

77 
^3 

79 
54 

80 
56 

76 
60 

78 
58 

83 
54 

72 
60 

67 

60 

83 
64 

80 
62 

79 
62 

79 
63 

70 
48 

74 
47 

79 
59 

78 
52 

79 
47 

71 
40 

79 
44 

78 
49 

81 
49 

78 
60 

74 
51 

76 
45 

77.0 
93.9 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 
MJN 

8 1 
*0 

8  5 
47 

6  3 
54 

63 
53 

70 
63 

70 
49 

81 
46 

76 
94 

81 
98 

78 
62 

81 
97 

63 
54 

72 
60 

75 
62 

83 
62 

75 
99 

77 
64 

74 
S8 

60 
52 

74 
50 

60 
42 

60 
51 

75 
47 

73 
41 

41 

8  3 
44 

63 
91 

78 
57 

47 

76 
42 

77.3 
92.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

66 

<iO 

79 
48 

69 
47 

65 
58 

64 
54 

61 
59 

77 
47 

84 
96 

78 
97 

82 

56 

67 
97 

89 
59 

64 
59 

66 
59 

76 
62 

88 
98 

68 
63 

76 
62 

74 
54 

71 
48 

76 
44 

79 
43 

67 
48 

83 
42 

73 
41 

77 
40 

74 
46 

83 
51 

76 
49 

79.8 
91.7 

VERNON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

83 
37 

85 
45 

87 
50 

86 
51 

74 
63 

69 
55 

83 
36 

80 
94 

82 
55 

81 
60 

61 
52 

84 
48 

73 
61 

74 
59 

82 
60 

64 
93 

78 
60 

72 
62 

64 
90 

76 
47 

79 
37 

78 
48 

72 
42 

72 
36 

76 
39 

69 
39 

69 
45 

79 
62 

75 
48 

78 
34 

78.6 
49.5 

EASTERN  VALLEV  0<, 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
36 

81 
48 

86 
49 

86 

50 

71 
62 

79 
52 

76 
52 

81 
54 

82 
58 

75 
59 

79 
59 

64 

50 

65 
58 

69 
59 

62 
62 

60 
99 

60 
60 

60 
59 

60 
52 

72 
47 

78 
49 

75 
47 

70 
39 

68 
40 

78 
38 

65 
42 

64 
48 

73 
57 

70 
91 

73 
44 

76.9 
51.1 

CALERA  2  SH 

MAX 

Mm 

79 
35 

82 
4B 

85 
51 

84 
50 

78 
49 

69 

60 

70 
40 

61 
50 

82 
61 

76 
60 

81 
60 

82 
50 

75 
51 

67 
50 

84 
65 

78 
56 

60 
60 

77 
64 

66 
59 

72 
48 

60 
40 

77 
46 

74 
40 

70 
36 

78 
39 

61 
38 

63 
45 

80 
60 

74 
45 

75 
38 

77.4 
49.5 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

62 
34 

79 
44 

80 
47 

83 
51 

86 
59 

70 
57 

76 
50 

77 
45 

81 
55 

82 
59 

73 
56 

60 
49 

61 
54 

60 
54 

64 
56 

79 
59 

80 
96 

80 
62 

79 
94 

59 
42 

73 
44 

77 
53 

73 
38 

69 
41 

70 
38 

78 
40 

83 
46 

84 
56 

73 
49 

71 
49 

79.4 
90.0 

CHILDERSBURC  hTR  PLANT 

MAX 

Mm 

81 
35 

84 

49 

86 
50 

86 
50 

65 
61 

74 

61 

76 
46 

82 
46 

63 
53 

79 
60 

60 
57 

63 
46 

80 
46 

68 
47 

84 
69 

83 
59 

83 
99 

84 
64 

79 
54 

74 
48 

60 
40 

80 
46 

79 
40 

79 
36 

78 
36 

83 
40 

83 
47 

63 
61 

79 
44 

75 
37 

BO.l 
49.6 

GADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

Mm 

77 
35 

82 
46 

63 
46 

63 
54 

61 
64 

73 
57 

77 
46 

61 
49 

81 
59 

77 
60 

78 
97 

60 
48 

67 
52 

63 
57 

79 
58 

80 
63 

81 
99 

77 
64 

73 
54 

72 
45 

78 
44 

72 
54 

70 
39 

67 
42 

77 
37 

80 
39 

81 
49 

71 
59 

67 
50 

73 
42 

76,0 
51.1 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

Mm 

62 
33 

80 
33 

62 
45 

84 
43 

85 
50 

66 
58 

73 
44 

76 
42 

82 
41 

82 
53 

73 
54 

78 
49 

60 
45 

69 
57 

69 
59 

73 
56 

78 
57 

61 
56 

77 
55 

56 
47 

71 
39 

77 
39 

74 
38 

70 
36 

67 
39 

76 
37 

61 
39 

8 1 
45 

73 
49 

66 
37 

74.6 
49.8 

SVLACAUGA  4  NE 

MAX 

MIN 

81 
34 

81 
46 

84 
50 

85 

51 

76 
61 

76 
59 

78 
47 

82 
53 

62 
57 

77 
52 

61 
53 

63 
58 

69 
57 

68 
59 

84 
64 

79 
58 

62 
59 

79 
64 

75 
52 

75 
47 

79 
44 

77 
44 

74 
39 

70 
39 

78 
36 

62 
39 

63 
45 

62 
98 

75 
46 

79 
39 

78.9 
90.3 

TALL40FGA 

*           •  • 

MAX 

Mm 

81 
37 

82 
48 

85 
51 

85 
52 

75 
61 

75 
59 

77 
50 

82 
93 

81 

60 

76 
66 

60 
57 

63 
91 

75 
59 

66 
60 

63 
62 

79 
59 

61 

60 

79 
64 

69 
55 

72 
46 

77 
42 

77 
52 

73 

40 

70 
36 

77 
39 

63 
42 

62 
49 

79 

60 

72 
48 

74 
40 

77.7 
92.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

68 
32 

79 
41 

61 

48 

85 
46 

69 

56 

75 
47 

62 
43 

70 
54 

83 

51 

67 
60 

82 
99 

78 
58 

82 
64 

80 
52 

79 
39 

76 
47 

78 
37 

79 
36 

72 
39 

37 

82 

74 
38 

77.7 
46.8 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

69 

31 

78 
39 

79 
42 

63 
46 

84 
50 

68 
55 

74 
42 

75 
46 

79 
92 

80 
56 

74 
56 

80 
50 

61 
53 

66 
94 

66 
55 

79 
60 

77 
57 

79 
61 

78 
52 

59 
41 

74 
42 

76 
49 

79 
39 

64 
39 

69 
42 

77 
41 

79 
46 

80 
42 

75 
42 

79 
40 

79.0 
47,4 

AUBURN  3  SU 

MAX 

Mm 

71 
<.l 

61 
45 

82 
51 

65 

50 

86 
63 

71 
60 

76 
50 

78 
49 

81 
96 

82 
60 

66 
52 

80 
56 

65 
60 

72 
58 

66 
62 

82 
66 

80 
61 

82 
64 

62 
51 

63 
44 

76 
46 

78 
48 

80 
4? 

78 
38 

73 
40 

76 
41 

80 
46 

83 
59 

80 
51 

77 
42 

77.9 
91.6 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 

Mm 

66 
"lO 

80 
44 

69 
47 

64 
49 

64 
50 

69 
59 

73 
49 

79 
44 

60 
47 

80 
60 

68 
58 

60 
50 

82 
53 

69 
57 

66 

60 

60 
62 

76 
58 

79 
65 

60 
52 

62 
44 

79 
41 

76 
47 

76 
36 

79 
38 

70 
37 

79 
38 

81 
40 

82 
90 

78 
52 

79 
37 

76.2 
48.9 

HEFLIN 

MAX 

14m 

71 
39 

60 
43 

61 
44 

63 
44 

84 
46 

76 
45 

89 
43 

78 
39 

61 
49 

62 
49 

74 
53 

82 
49 

81 
40 

67 
43 

62 
54 

79 
57 

61 
56 

81 
61 

67 
59 

61 
38 

73 
36 

77 

41 

71 
34 

71 
32 

69 
32 

77 
34 

61 
38 

62 
49 

75 
41 

70 
37 

76.1 
43.6 

lafay;tte 

MAX 

Mm 

80 
39 

62 
50 

66 
54 

85 
55 

77 
64 

75 
59 

75 

50 

60 
45 

60 
54 

79 
58 

82 
59 

83 
50 

77 
46 

79 
49 

60 
56 

77 
63 

62 
59 

79 
60 

74 
51 

77 
45 

78 
43 

77 
51 

77 
44 

71 
41 

77 
42 

62 
43 

62 
42 

60 
55 

75 
50 

77 
40 

76.6 
50.5 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

85 
41 

83 
46 

50 

89 

50 

79 
63 

72 
60 

77 
52 

79 
51 

81 
55 

79 
58 

76 
59 

84 

58 

78 
61 

73 
60 

60 
63 

77 
61 

82 
61 

81 
64 

74 
51 

72 
51 

88 
47 

90 
46 

79 
42 

48 

76 
92 

62 
40 

62 
44 

61 
56 

77 
56 

79 
49 

79.3 
53.2 

0PELIK4 

MAX 

Mm 

70 
38 

62 
45 

64 

50 

67 
49 

86 
60 

76 
59 

79 
90 

78 
49 

80 
57 

64 
59 

68 
99 

60 
51 

85 
52 

73 
59 

69 
60 

81 
65 

78 
59 

77 
64 

61 
52 

67 
49 

75 
47 

78 
50 

79 
40 

77 
42 

72 
49 

79 
40 

81 
47 

84 
56 

61 
53 

76 
43 

78.0 
91.4 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
1^ 

67 
34 

80 
46 

83 
54 

83 
99 

69 
59 

74 
49 

78 
49 

60 
46 

80 
56 

70 
95 

60 
53 

63 
58 

68 
59 

69 
58 

83 
63 

77 
99 

82 
64 

76 
51 

61 
46 

73 
43 

78 
51 

77 
44 

74 
40 

71 
39 

78 
42 

61 
47 

61 
57 

71 
46 

72 
42 

75.8 
90.7 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 

Mm 

68 
32 

61 
32 

61 
41 

67 
45 

67 
57 

77 
60 

76 
44 

76 
40 

81 
40 

62 
48 

68 
51 

62 
47 

63 
47 

70 
59 

63 
59 

SO 
57 

60 
98 

80 
57 

60 
53 

63 
44 

76 
40 

80 
40 

77 
37 

76 
38 

73 
37 

61 
36 

64 
40 

83 
49 

80 
49 

75 
42 

77.7 
49.6 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

66 
4! 

82 
52 

84 

60 

82 
55 

66 
55 

69 
59 

66 
51 

60 
93 

75 
99 

83 
62 

79 
63 

80 
54 

82 
64 

72 
58 

78 
62 

62 
64 

79 
65 

80 
69 

86 
52 

69 
44 

70 
49 

77 
52 

79 
49 

76 
40 

70 
42 

77 
47 

83 
91 

85 
59 

80 
49 

73 
42 

77.3 
93.7 

DEHOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

66 
44 

62 
45 

82 
49 

65 
55 

63 
53 

70 
59 

67 
49 

76 
49 

71 
55 

60 
99 

77 
60 

79 
57 

60 
59 

67 
96 

76 
61 

82 
59 

79 
64 

76 
64 

74 
93 

63 
49 

69 
47 

78 
46 

77 
49 

73 
46 

69 
43 

77 
43 

81 
47 

82 
91 

76 
52 

70 
47 

79.6 
92.1 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

66 
42 

82 
46 

84 
54 

85 
56 

62 
57 

69 
59 

68 
48 

78 
90 

73 
57 

62 

60 

77 
57 

78 
52 

61 
99 

69 
59 

76 
61 

81 
60 

79 
64 

77 
64 

74 
94 

59 
90 

67 
49 

77 
54 

77 
53 

72 
46 

66 
46 

79 
49 

81 
94 

83 
62 

79 
90 

70 
43 

79.3 
93.7 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

80 
44 

83 
51 

84 
56 

82 
55 

75 
60 

71 
95 

79 
46 

78 
96 

60 
55 

61 
93 

81 
55 

82 
53 

79 
50 

76 
51 

83 
63 

80 
61 

76 
60 

76 
57 

76 
99 

73 
48 

60 
46 

61 
52 

78 
42 

79 
38 

61 
40 

84 

47 

83 
53 

79 
64 

74 
91 

77 
45 

79.2 
92.1 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

69 
39 

81 
46 

84 
51 

83 
61 

76 
92 

60 
57 

60 
61 

78 
59 

74 
59 

71 
61 

84 

60 

79 
65 

78 
66 

81 
56 

68 
48 

74 

49 

78 
49 

79 
46 

76 
41 

71 
40 

76 
44 

60 
50 

82 
98 

62 
49 

77. 6 
92.9 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

66 

40 

78 
46 

83 
58 

84 
53 

81 
69 

70 
60 

68 
48 

76 
97 

79 
99 

80 
59 

79 
57 

80 
54 

79 
97 

70 
58 

79 
60 

62 
60 

79 
64 

78 
65 

78 
92 

62 
47 

70 
42 

78 
50 

81 
47 

77 
41 

70 
38 

76 
43 

81 
51 

82 
92 

80 
90 

73 
41 

76.4 
92.5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

81 
41 

82 
90 

64 
55 

64 
94 

77 
66 

66 
59 

77 
47 

74 
94 

61 
96 

77 
62 

79 
59 

62 
94 

76 
61 

79 
97 

62 
62 

79 
64 

78 
65 

79 
63 

66 
93 

73 
49 

77 
44 

78 
51 

75 
47 

71 
41 

77 
42 

83 
49 

83 
51 

78 
61 

79 
91 

76 
43 

77.4 
53.4 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

69 
43 

81 
46 

62 
49 

84 
53 

64 
54 

70 
60 

70 
53 

79 
94 

77 
99 

79 
59 

70 
97 

79 
98 

63 
98 

70 
60 

71 
60 

64 
64 

75 
69 

77 
69 

79 
52 

69 
49 

70 
45 

78 
46 

77 
47 

79 
40 

76 
49 

61 
49 

82 
51 

78 
92 

72 
44 

76.5 
52.4 

MONTGOMERY   MB  AP 

MAX 
MIN 

61 
40 

62 
48 

64 
58 

84 

51 

71 
60 

73 
57 

77 
96 

61 
52 

61 
59 

71 
96 

77 
56 

63 
53 

74 

62 

71 
62 

62 
69 

76 
60 

60 
63 

60 
58 

66 
54 

73 
51 

77 
46 

80 
51 

77 
47 

72 
41 

79 
42 

60 
44 

83 
51 

82 
61 

79 
90 

76 
49 

77.5 
93.3 

SELMA 

MAX 

Mm 

83 
46 

84 
52 

87 
58 

67 
59 

79 
67 

71 
60 

80 
52 

78 
94 

84 
97 

76     83  89 
63     60  57 
Sm  R«f«r*nc«  N 

79     73  89 
63     58  67 
ol«i  PoUowlag  SuU 

78  81 
63  69 
OQ  lodsx 

60 
64 

72 
56 

79 
51 

79 
47 

61 
52 

78 
49 

74 
44 

79 
44 

64 

46 

69 
92 

63 
63 

79 
92 

60 
42 

BO.l 
95.3 

-  43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

Day  oi  Month 

Average 

1  1 

2  1 

3 

4  j 

5  1 

6 

7 

^  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

n 
13  1 

14  1 

19 
19  1 

28  1 

29  1 

30  31 

TUCKECEE  3  SW 

MAX 

69 

81 

83 

85 

B6 

71 

74 

77 

79 

82 

70 

79 

64 

75 

69 

82 

76 

79 

61 

57 

74 

77 

79 

76 

71 

77 

61 

83 

81 

84 

77,6 

MIN 

39 

41 

50 

50 

63 

59 

53 

49 

51 

58 

54 

55 

56 

60 

62 

65 

62 

63 

52 

45 

47 

46 

45 

41 

40 

42 

46 

52 

54 

42 

91.9 

UNION  SPRINCS 

MAX 

70 

83 

85 

66 

68 

73 

75 

79 

63 

83 

68 

SO 

67 

77 

70 

84 

79 

80 

83 

69 

73 

78 

78 

76 

72 

80 

85 

66 

89 

78 

79,3 

*          «  • 

MIN 

50 

56 

53 

62 

J9 

53 

51 

55 

60 

59 

96 

56 

58 

60 

65 

99 

65 

62 

41 

49 

51 

47 

43 

45 

42 

53 

59 

64 

46 

53,3 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  NU 

MAX 

70 

65 

86 

87 

66 

74 

76 

81 

64 

64 

69 

82 

85 

77 

70 

87 

77 

75 

84 

72 

74 

79 

81 

61 

72 

80 

69 

87 

66 

76 

79,8 

MIN 

40 

41 

50 

46 

54 

60 

52 

52 

53 

57 

60 

60 

60 

66 

61 

55 

55 

64 

50 

45 

43 

46 

43 

40 

36 

43 

44 

47 

64 

39 

90,9 

ATMORE  1  SW 

MAX 

61 

62 

64 

S3 

76 

74 

77 

76 

76 

73 

SI 

83 

80 

74 

62 

82 

74 

81 

60 

73 

60 

82 

64 

S3 

77 

79 

81 

84 

63 

77 

79,5 

MIN 

".2 

50 

56 

57 

62 

59 

55 

55 

58 

63 

62 

60 

61 

60 

60 

63 

67 

67 

61 

47 

46 

50 

47 

46 

41 

43 

47 

62 

55 

44 

54,7 

8EATRICE   1  E 

MAX 

71 

84 

82 

84 

80 

75 

70 

63 

75 

71 

80 

73 

76 

85 

86 

65 

76 

78 

75 

61 

82 

62 

79 

82 

78 

79 

84 

84 

85 

83 

79,  5 

MIN 

39 

47 

45 

37 

35 

39 

43 

53 

59 

93 

59 

49 

53 

51 

59 

62 

59 

67 

66 

45 

63 

56 

68 

91 

53 

49 

46 

38 

37 

41 

49,8 

BRANTLEY 

MAX 

71 

SO 

85 

67 

86 

85 

84 

80 

82 

62 

69 

84 

S3 

82 

71 

83 

77 

76 

83 

72 

79 

80 

S3 

82 

SO 

79 

61 

89 

85 

77 

60,4 

MIN 

37 

43 

51 

45 

50 

51 

60 

49 

54 

59 

63 

64 

67 

54 

62 

66 

65 

64 

61 

43 

44 

47 

42 

40 

36 

40 

46 

49 

54 

40 

51.2 

BREHTON  J  SSE 

MAX 

S6 

65 

88 

8! 

78 

79 

80 

62 

60 

75 

85 

65 

76 

75 

87 

81 

74 

84 

78 

76 

64 

85 

84 

61 

82 

84 

86 

89 

83 

80 

81,9 

MIN 

37 

51 

58 

54 

62 

54 

50 

54 

53 

56 

60 

61 

61 

61 

61 

64 

66 

69 

50 

42 

45 

45 

42 

41 

36 

39 

44 

58 

57 

36 

52.3 

CAMOEN  3  NW 

MAX 

65 

64 

85 

87 

79 

68 

79 

78 

80 

74 

81 

85 

70 

78 

SS 

SO 

79 

80 

72 

73 

62 

SO 

79 

72 

80 

64 

69 

88 

79 

77 

79 . 6 

MIN 

36 

46 

57 

51 

62 

57 

46 

51 

52 

59 

65 

62 

59 

55 

59 

62 

52 

64 

60 

43 

41 

47 

44 

39 

37 

42 

46 

99 

49 

39 

50.8 

CHATOM  3  N 

MAX 

82 

83 

65 

65 

83 

69 

79 

7! 

61 

75 

84 

S5 

76 

64 

65 

64 

79 

78 

76 

73 

62 

84 

62 

76 

61 

81 

85 

81 

80 

78 

60.2 

MIN 

43 

42 

46 

57 

60 

50 

58 

61 

60 

58 

68 

60 

59 

62 

64 

55 

65 

52 

47 

46 

52 

50 

43 

44 

44 

51 

66 

50 

44 

63.4 

CLAYTON 

MAX 

69 

81 

62 

85 

85 

76 

75 

76 

60 

SI 

77 

79 

84 

77 

70 

80 

77 

79 

81 

57 

71 

76 

78 

77 

70 

71 

77 

81 

62 

74 

77 . 3 

MIN 

".8 

55 

56 

55 

63 

58 

53 

50 

59 

59 

60 

60 

61 

58 

61 

55 

65 

65 

64 

45 

50 

62 

53 

44 

47 

50 

63 

54 

57 

40 

59.1 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

82 

84 

64 

80 

76 

60 

82 

82 

73 

SO 

84 

76 

75 

76 

75 

77 

81 

70 

73 

77 

82 

60 

73 

76 

82 

63 

83 

78 

78 

78.8 

MIN 

56 

58 

56 

61 

60 

60 

54 

61 

61 

66 

61 

64 

63 

67 

57 

56 

60 

64 

49 

52 

55 

53 

47 

48 

51 

67 

50 

57 

49 

57.4 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

70 

61 

S3 

86 

85 

77 

77 

60 

61 

71 

62 

64 

76 

70 

79 

75 

75 

81 

72 

78 

61 

79 

71 

76 

81 

84 

84 

76 

78,5 

MIN 

47 

52 

55 

54 

59 

59 

59 

59 

59 

62 

60 

63 

60 

61 

65 

66 

56 

50 

50 

63 

50 

49 

48 

50 

63 

58 

56 

45 

56.3 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

73 

60 

84 

8! 

83 

76 

79 

78 

81 

61 

69 

82 

87 

78 

71 

78 

79 

61 

76 

73 

73 

SO 

81 

78 

72 

76 

62 

63 

65 

79 

76.6 

MIN 

38 

46 

53 

50 

64 

56 

53 

49 

98 

57 

61 

54 

62 

61 

64 

64 

62 

57 

51 

47 

49 

47 

43 

38 

38 

41 

48 

52 

51 

40 

62.0 

EVERGREEN 

MAX 

72 

76 

83 

64 

78 

72 

85 

76 

74 

62 

72 

74 

81 

84 

64 

85 

77 

Mm 

44 

59 

58 

63 

60 

62 

67 

67 

68 

54 

47 

43 

46 

63 

62 

55 

47 

FRISCO  CITY 

MAX 

72 

63 

64 

85 

87 

71 

73 

78 

78 

77 

77 

63 

85 

79 

76 

85 

75 

75 

80 

72 

75 

82 

S4 

84 

79 

80 

82 

84 

84 

78 

79.4 

MIN 

47 

50 

54 

56 

58 

62 

56 

58 

58 

62 

62 

59 

64 

59 

61 

52 

62 

62 

52 

45 

49 

49 

93 

43 

44 

47 

54 

53 

53 

44 

64.9 

GENEVA 

MAX 

75 

84 

85 

86 

86 

60 

78 

60 

62 

82 

74 

81 

78 

80 

74 

79 

77 

76 

83 

75 

74 

78 

89 

82 

78 

79 

82 

84 

64 

61 

80. 1 

MIN 

43 

48 

54 

56 

58 

60 

56 

53 

57 

56 

62 

58 

58 

60 

64 

66 

67 

68 

52 

46 

49 

51 

47 

49 

43 

45 

50 

56 

69 

45 

54.6 

GI L8ERTDWN 

MAX 

86 

89 

87 

B4 

79 

68 

79 

76 

81 

77 

82 

S3 

76 

83 

84 

82 

74 

70 

69 

71 

80 

82 

80 

76 

77 

SI 

84 

77 

77 

79 

79,0 

MIN 

36 

39 

39 

52 

63 

60 

47 

55 

59 

64 

55 

53 

59 

59 

61 

50 

53 

69 

52 

46 

42 

47 

43 

41 

37 

40 

47 

67 

48 

40 

51,3 

GREENVILLE 

MAX 

75 

80 

82 

85 

64 

75 

75 

65 

83 

60 

85 

61 

63 

74 

73 

63 

77 

78 

SO 

74 

72 

63 

80 

80 

72 

76 

So 

94 

82 

73 

79,9 

MIN 

45 

49 

56 

51 

56 

60 

55 

53 

56 

59 

62 

59 

64 

60 

60 

67 

66 

67 

62 

47 

46 

49 

47 

43 

45 

45 

63 

57 

62 

43 

54. 1 

HEADLAND 

MAX 

73 

84 

66 

89 

89 

61 

79 

60 

63 

83 

76 

86 

87 

60 

74 

78 

78 

79 

86 

73 

75 

82 

64 

89 

74 

60 

85 

66 

68 

80 

61.6 

MIN 

44 

53 

51 

54 

64 

59 

59 

51 

57 

56 

63 

56 

59 

59 

62 

65 

65 

68 

53 

46 

49 

69 

56 

44 

41 

50 

54 

57 

50 

45 

55.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

71 

62 

83 

85 

85 

70 

72 

79 

81 

81 

68 

79 

85 

76 

67 

82 

79 

77 

80 

64 

80 

71 

80 

82 

85 

61 

75 

77.6 

MIN 

42 

49 

53 

53 

57 

57 

54 

50 

54 

58 

61 

58 

61 

67 

61 

69 

65 

65 

51 

46 

43 

46 

49 

51 

55 

51 

43 

63.9 

OZARK  fe  NNW 

MAX 

81 

83 

66 

84 

76 

78 

76 

SO 

80 

71 

83 

S3 

79 

73 

80 

76 

77 

62 

70 

74 

60 

61 

80 

73 

79 

80 

63 

03 

78 

79 

79.1 

MIN 

43 

50 

54 

52 

58 

54 

54 

46 

52 

55 

59 

56 

58 

54 

59 

61 

60 

64 

47 

41 

45 

50 

49 

41 

44 

49 

49 

54 

64 

44 

51.9 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

69 

60 

83 

65 

83 

75 

75 

76 

80 

81 

70 

80 

86 

74 

65 

79 

78 

81 

62 

66 

74 

71 

79 

76 

71 

76 

Si 

83 

82 

77 

77.3 

MIN 

43 

50 

55 

57 

64 

59 

46 

49 

56 

60 

50 

55 

59 

59 

62 

53 

53 

66 

51 

47 

47 

54 

47 

43 

45 

49 

61 

55 

67 

47 

53.7 

PITTSVIEW 

MAX 

70 

60 

83 

64 

84 

75 

75 

77 

SO 

81 

73 

80 

85 

72 

66 

79 

78 

82 

S3 

69 

73 

77 

78 

76 

71 

77 

61 

62 

83 

76 

77.7 

MJN 

35 

43 

49 

48 

53 

58 

49 

44 

52 

56 

56 

52 

54 

60 

63 

55 

50 

64 

51 

45 

41 

45 

41 

39 

36 

39 

45 

47 

53 

39 

49,4 

THOMASVILLE 

MAX 

70 

64 

83 

65 

65 

69 

66 

77 

72 

79 

63 

8 1 

82 

77 

79 

64 

74 

75 

77 

67 

71 

SO 

81 

79 

71 

79 

62 

64 

78 

73 

76,9 

MIN 

45 

51 

54 

57 

59 

61 

52 

52 

58 

60 

59 

58 

61 

58 

62 

63 

66 

66 

53 

46 

46 

50 

50 

44 

44 

49 

62 

61 

52 

45 

54,5 

TROY 

MAX 

82 

63 

85 

65 

74 

75 

78 

61 

81 

74 

60 

80 

76 

70 

62 

75 

77 

82 

72 

72 

79 

SO 

80 

71 

76 

82 

84 

84 

79 

76 

78,6 

MIN 

49 

52 

57 

54 

62 

59 

55 

52 

57 

60 

62 

60 

61 

66 

62 

66 

55 

67 

50 

49 

51 

52 

49 

42 

47 

50 

54 

59 

54 

41 

65 , 1 

WHATLEY 

MAX 

84 

86 

88 

6! 

77 

70 

78 

76 

77 

74 

S3 

84 

70 

78 

86 

74 

77 

70 

74 

79 

82 

83 

82 

78 

83 

85 

83 

77 

6 1 

87 

79.7 

*           »  • 

MIN 

45 

46 

61 

46 

60 

55 

45 

51 

52 

56 

52 

51 

55 

56 

59 

62 

62 

59 

41 

40 

38 

41 

41 

33 

37 

44 

49 

56 

40 

38 

48,9 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

83 

62 

85 

61 

74 

73 

75 

75 

75 

70 

83 

84 

70 

77 

64 

74 

71 

61 

76 

73 

83 

85 

84 

74 

81 

80 

63 

65 

78 

79 

76.6 

MIN 

50 

51 

61 

60 

62 

60 

56 

59 

60 

63 

58 

62 

62 

62 

61 

66 

57 

56 

53 

49 

53 

55 

59 

51 

50 

48 

54 

69 

55 

51 

57.5 

COOEN 

79 

76 

74 

76 

73 

60 

74 

76 

80 

74 

80 

85 

77 

78 

81 

72 

71 

76 

75 

77 

80 

81 

61 

77 

76 

80 

81 

80 

81 

76 

77.7 

MIN 

46 

58 

62 

63 

63 

60 

95 

62 

65 

66 

60 

63 

66 

65 

62 

65 

56 

58 

52 

54 

46 

54 

53 

53 

46 

46 

60 

57 

58 

45 

58,3 

FAIRHOPE  2  NE 

83 

S3 

82 

63 

78 

75 

72 

76 

79 

73 

83 

79 

74 

77 

81 

72 

71 

77 

76 

75 

80 

64 

82 

72 

75 

80 

82 

64 

77 

78 

78.1 

MIN 

49 

53 

61 

62 

62 

60 

56 

61 

62 

64 

58 

61 

64 

63 

69 

66 

67 

67 

67 

47 

59 

56 

52 

62 

48 

46 

63 

66 

59 

49 

58,4 

FORT  MORGAN 

MAX 

70 

72 

68 

74 

73 

74 

71 

72 

74 

70 

74 

75 

75 

76 

79 

79 

80 

73 

72 

75 

78 

78 

76 

73 

74,2 

MIN 

56 

59 

60 

61 

60 

59 

62 

64 

65 

66 

63 

64 

66 

66 

63 

62 

60 

50 

56 

50 

62 

69 

57 

62 

52,3 

MOBILE    WB  AIRPORT 

MAX 

80 

61 

63 

B3 

75 

77 

71 

72 

76 

71 

S3 

82 

74 

60 

S3 

72 

74 

SO 

75 

75 

81 

86 

69 

75 

75 

80 

82 

65 

60 

80 

78.6 

MIN 

50 

56 

64 

64 

64 

60 

59 

62 

66 

61 

60 

65 

67 

66 

64 

69 

59 

59 

54 

49 

64 

69 

96 

53 

49 

50 

67 

66 

68 

52 

59.2 

POPERTSDAlE  1  E 

MAX 

75 

80 

81 

64 

83 

77 

78 

72 

72 

76 

72 

65 

64 

74 

75 

84 

72 

74 

78 

72 

74 

60 

S3 

84 

74 

79 

79 

81 

85 

79 

78,2 

MIN 

45 

52 

56 

60 

63 

58 

59 

96 

J9 

62 

59 

61 

63 

62 

68 

63 

67 

69 

52 

46 

52 

63 

90 

50 

44 

44 

49 

62 

57 

49 

59,7 
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EVAPORATION  AND  WIND 


1P8U 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

PIEDMONT  PL4TE4U 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 

" 

" 

" 

" 

• 

.21 

•  24 

•  20 

•  22 

•  05 

•  07 

.21 

.04 

.24 

.08 

10 

16 

* 

•  J' 

•  i2 

.03 

•  ^5 

.06 

•  2  S 

•  16 

" 

■ 

•  23 

.22 

WIND 

3d 

9 

3 

3 

0 

0 

5 

19 

21 

11 

2 

32 

32 

27 

12 

2 

'l4 

5 

23 

17 

84 

11 

12 

39 

98 

972 

•        «  * 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOIIS  LOCK  AND 

0AM 

EVAP 

.09 

.26 

.25 

.  19 

.20 

.08 

.08 

.11 

•  04 

•  18 

.  1 1 

.26 

•  16 

.11 

'  1  ft 

* 

.27 

.13 

.15 

.21 

.30 

.34 

.10 

.18 

.29 

.21 

•  13 

.30 

5.318 

MIND 

«1 

65 

63 

26 

83 

70 

60 

71 

29 

98 

31 

S2 

54 

91 

77 

74 

114 

113 

55 

18 

52 

97 

55 

23 

61 

108 

79 

99 

1908 

MAX 

76 

79 

83 

89 

67 

71 

70 

81 

70 

83 

83 

91 

83 

73 

60 

91 

86 

f  ? 

66 

65 

76 

62 

66 

87 

80 

80 

80.8 

H I N 

46 

52 

56 

64 

62 

63 

55 

55 

59 

60 

60 

63 

61 

61 

62 

66 

68 

67 

52 

52 

55 

58 

4fl 

47 

50 

56 

98 

96 

52 

97.4 

•      •  • 

CULF 

OS 

FAIRHQPE   2  NE 

EVAP 

.18 

.18 

.14 

.16 

.16 

.13 

.10 

.08 

•  10 

.10 

.16 

•  11 

.01 

.19 

.13 

.01 

.12 

.23 

.25 

.19 

.22 

•  21 

•  22 

.23 

.21 

.19 

.17 

•  34 

.17 

4.838 

WIND 

14 

19 

17 

16 

20 

39 

25 

29 

33 

31 

18 

40 

28 

46 

21 

12 

26 

76 

91 

47 

23 

33 

37 

41 

31 

29 

30 

39 

57 

32 

982 

MAX 

89 

99 

90 

90 

87 

92 

80 

76 

80 

78 

92 

88 

80 

79 

91 

82 

72 

86 

87 

82 

90 

69 

75 

82 

82 

86 

90 

92 

91 

69 

64.6 

MIN 

50 

60 

66 

62 

69 

65 

60 

62 

63 

65 

61 

64 

66 

62 

63 

70 

67 

62 

42 

52 

60 

61 

60 

52 

50 

92 

99 

67 

60 

51 

60.1 
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STATION  INDEX 


ABBEVILLE  1  NfM 

ADDISON 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALCXANOER  CITT  6  I 

LlCEViLLE 
ANDALUSIA  I  MM 
ANNlSTON  FAA  AP 
ARCCT  i  S 


dAHKHLAD  LOCK  AND 
8*T  MIKETTC 
aEATRICE  1  E 
BELLE  HiftA  2  N 
BERRT 

BESSEHEH  3  $Sw 
BlLLlMOSLEV  1  SE 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 
BRANTLEY 
BRCrflON  >  Sit 
0RIOQEPOI1T  2  U 
BROOK WOOD 
BRUNOIOCE 
CALERA  2  S¥ 

CAHDEN  3  NW 
CAMP  HILL  2  Hm 
CARftON  MILL 
CENTRE  1  SW 
CENTREvlLLE 
CKAToM  3  N 
CHlLDER^euRS  WTR  PLANT 
(.LAIBOBNE 
CLAMTON 
CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRIN&S  2  ' 
COLBERT  5IEAM  PLAI 
COLLINSVILLE 
COLOMBIA 
CORDOVA 
COT  TON TON 


DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEMOPOLI&  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
OOTHAN  *  SE 

DOUBLE  SPRINGS 


I  OlTSi  C 
I  0252  ( 
I  02T2  ( 


03TT  0 
OJ95.  0 
0*0T  0 
0422  0 
0««q  0 
030»|  0 


0616 


ELBA 


3  I 


EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FAIRHOPE  2  NE 
FALKVILLE  1  N 
f AVETTE 
FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
PORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
:ISC0  CIIY 

CADSDEN  CAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

CEORCIANNA 

GILBERTOHN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  Tva 
HALEYVtLLE 
HAMILTON  3  S 


KUNTSVILLE  H8  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  S« 

JASPER  *  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESSURG 


09»T 
1069 
lOflA 


COUNTY 


HENRY 

MiNSTON 

WILCOX 

HAD SHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALMOUN 

WINSTON 


LEE 

AUTAUGA 
TUSCALOOSA 
BALDWIN 
MONROE 
LIMESTONE 
FAYEITE 

02j  JEFFERSON 

AUTAUGA 
02j  JEFFERSON 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 
02{  JACKSON 

TUSCALOOSA 
i  Oi[  PIKE 
SHELBY 


WALKER 
CHEROKEE 
aiBS 

washington 
Talladega 

MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 

MOBILE 
GENEVA 
COLBERT 
02  OE  KALe 
HOUSTON 


218B|  06  MARENGO 
2207;  01  MORGAN 
221W  Oi  CLAY 
224i  06  MARENGO 
2J72|  OtI  HOUSTON 
ZJ7T  OTI  HOUSTON 


2Se}i  Oil  FAYETTE 

^9Tl'  01  LAUDEROALE 

302Af  Ob  LOWNDES 

Oa  BALDWIN 


10*3i  02j  C 
:  JIOS;  07^  * 


3200  02  CULLMAN 
325S  or,  GENEVA 
3271.  07^  SUTLER 


■7^  02\ 

■7a(  02^ 


MARSHALL 


WINSTON 
36451  03f  MARION 
371,81  06;  LOWNDES 
I   3761    07;  HENRY 
!  377*  OSl  CLEBURNE 


816:  07^  CR£M 


I  3999'  ( 


.LEBURNE 


I  SON 


406*  0^  ► 
419^  oi  i 

4209.  041  CALHOUN 
4226  Oj!  WALKER 
4J06|  05)  ELMORE 
44J1|  07]  COFFEE 

4603,  03:  CHILTON 
4619!  021  JEFFERSON 
4627  Ofcl  CHEROKEE 


ITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LONG 

ELEV; 

TEMP. 

i 

SPECIAL 

a»  15 

•  7  11 

87  2» 

469 

179 

T* 
7* 

C 

c 
c 

66  10 
ti  92 

1140 

9P 
9P 

9P 
9P 

se  07 

660 
140 

7A 
6A 

7A 
8A 

J 

06  30 

a»  41 

260 

MID 

MID 

a7  13 

8»  90 

900 
1080 

7* 

7A 
71 

C  H 

a6  20 
66  99 

590 
720 

» 

7A 
9A 

a?  31 

69  31 
S6  41 

294 

730 

4P 
6A 

6A 

C  H 

6  7  20 

260 

7A 

TA 

67  47 
67  12 
66  93 

268 
178 
600 

7A 
if 

7P 
TA 
»f 

•  7  36 

492 

C 

87  01 

933 

if 

6A 

66  42 
66  49 

620 

MID 

6A 
MID 

C  HJ 

r 

66  10 

1070 
274 

SA 

6A 

67  03 
a9  49 
67  17 

89 

609 

5P 

6A 

7A 

69  49 
66  46 

910 
940 

5P 

7A 

5P 

67  20 
69  41 

225 
680 

9P 

9F 
6A 
7A 

H 

87  32 
69  49 

430 
620 
224 

7A 
7A 

TA 
7A 

[J 

B7  06 
Ba  19 

"a 

9P 

5P 
9P 

66  20 

5P 

66  38 
89  26 

960 
996 

7A 
6A 

7A 
6A 

66  13 
87  90 

12 
470 

9F 

9P 

H 

c 

69  92 

734 

7A 

89  07 
87  11 

es 

334 

7A 
7A 

89  04 
SB  23 
89  49 

217 
219 
760 

7A 
7A 

89  46 

730 

87  39 

225 

7A 

7* 
TA 

M 

67  90 
69  27 

1030 
100 

6A 
MID 

MID 

6A 

89  21 
87  24 

308 
800 

TA 

c 

86  04 
89  53 

199 

7A 

7A 
7A 

89  06 
86  96 

216 

7A 

8A 
7A 

87  93 

23 

5P 

66  94 

67  49 

630 

369 

7A 
6F 
9F 

7A 

9f 

J] 

67  41 
86  39 

576 

503 

7A 

C 

88  01 
67  24 

10 
410 

6F 

6P 
BA 
6A 

C  H 

66  00 

965 

4P 
7A 

7A 

H 

88  09 
66  49 

130 
500 

c 

69  91 
8B  20 

107 
12( 

7A 
6P 

7A 
6P 

87  13 
87  36 
66  38 

22C 
449 

6P 
7A 

6A 
6P 

67  41 

B 

66  19 

978 

41 

66  17 

87  99 

609 
918 

7i 

eA 

7A 

: 

:  M 

86  36 
89  20 

160 

6A 
7A 

6A 

7A 

89  36 
B6  19 

69( 
594 
1179 

BA 

7A 

6A 

69  24 
87  96 

649 

BA 

7A 

86  39 
67  93 

21< 

MID 

MID 
7A 

:  Hj 

: 

89  t>6 
87  16 

690 
925 

6P 

7A 
6P 

: 

86  19 
86  11 

271 

6A 
7A 
9P 

69  24 

86  31 

421 

6A 

: 

86  31 
89  46 

636 
589 

7A 
7A 

JOHN  S  RICMBURG 
PROF.  PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HAROYt  SR. 
ALA.  COMMUNITY  NETWORK 
DOUGLAS  M.  SANFORD 
MRS.    ChERRV    J.  HERNDON 
JAMES  P.  GILLIS 
F£0.  AVIATION  AGENCY 


JOHN  T.  SHINOALL 
RADIO  STATION  WJMW 
HUGH  H.  WIGGINS 
MRS.  MARTHA  I.  MOORE 
J.  8.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVEH  W.  WOODWARD 
MARY  L.  BAYLES 
AUBURN  UNIVERSITY 
MISS  CLARA  «.  OLIVE 

JAMES  E.  MC  CRAVT 
JOHN  R.  TnOHAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.   LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  M.  STyRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GAHHEIT 

AUBURN  UNIVERSITY 
AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MAE  GARRISON 
DON  R.  WATSON 


MRS  ELIZABETH  M  WESTOr 

AGNES  C.  CHRISTEN5EN 
HENRY  F,  KELLET 
TVA-462 

B.  W.  APPLETON 

INACTIVE  8/1/66 
MRS.  C.  GRESHAH 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM  L.  BARTLETT 
RUFUS  P.  PLES5 

JAMES  H.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
MRS  VERNA  B.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
PAUL  B.  SMITH 
MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C.  BRUNSON 
MRS.  BELLE  BERRY 
T.  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  NATL   WDLIFE  Rl 
MILLER  T.  SELLERS 
JAMES  E.  BARRETT.  JR. 
EDGBERT  M.  HARDIN 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 

INACTIVE  3/16/66 
DOROTHY  E.  MAULOIN 
CABL  PARKER 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 

SO. 


lTural  gas  CO, 


5E6ECCA  < 
ULION  G. 


RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 

JAMES  E.  ElOSON 
EDDIE  L.  PEARCE 
MISS  ANNE  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  MEFLIN 
CHARLES  ft.  PORTER 


FRANI 


.  L.  HAYNES 
WEATHER  BUREAU 


ALABAMA  POWER  CO. 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 
p 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1 

sPEcua 

LIVINGSTON  2  SW 

4796 

06 

 \ 

13 

ea  12 

7A 

7A 

6>  a.  WILLIAMSON!  JR. 

488'^ 

07 

BARBOUR 

31  48 

65  33 

470 

8a 

JOHN  a.  ARD 

MADISON 

MAD  I  SON 

12 

980 

9P 

JOHN  D  STONER  JR 

HACELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

33  30 

86  91 

694 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

9112 

06 

PERRY 

32  41 

67  16 

NATIONAL  FISH  MATOHERY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

M16 

DALLAS 

32  27 

202 

7A 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  28 

87  13 

200 

6P 

AUBURN  UNI VERSI TV 

MARTIN  DAM 

5140 

11 

32  40 

85  95 

340 

6P 

ALABAMA  POWER  CO* 

MATHEWS  1  SSH 

9172 

06 

MONTGOMERY 

66  01 

190 

7A 

E.    PAUL  60WAN 

MELVIN 

9354 

07 

CHOCTAW 

31  56 

66  27 

350 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

9362 

03 

BIBB 

32  53 

67  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

06 

32  04 

69  31 

C 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAD 

MACON 

11 

32  27 

201 

8A 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

9449 

06 

DALLAS 

67  03 

7a 

C  H 

HENRY  J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

9469 

03 

CHILTON 

32  48 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  wa  AIRPORI 

5478 

OE 

MOBILE 

30  41 

88  15 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

montevallo 

9537 

SHELBY 

J)  06 

B6  92 

M.   P.   JETER.  JP. 

MONTGOMERY  WS  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  18 

66  24 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULT ON 

5629 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

c 

TVA-3ei 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

87  18 

64; 

JOHN  H.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

9749 

COLBERT 

12 

87  37 

i3( 

MID 

MID 

FED.  *yj*£'°3f*^io'^^'J^' 

NEW  BROCKTON 

5842 

07 

31  24 

65  56 

c 

NEW  MARKET  2 

01 

MADISON 

12 

72! 

5P 

M.  WAYNE  HC  FARLEN 

NEwTON 

5875 

DALE 

31  20 

85  36 

220^ 

TA 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

870 

7A 

LONNlE  R.  NORRIS 

6129 

05 

LEE 

11 

32  36 

85  23 

790 

7A 

7i 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

32  18 

200 

EOWAPD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6216 

07 

DALE 

9 

31  31 

65  41 

470 

9F 

5P 

CHARLES  H,  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34  42 

66  20 

63! 

PAlMEROALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

33  44 

66  41 

7A 

GEORGE   I.  POSEY 

PELL  CITY  I  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

86  16 

999 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

6362 

06 

32  36 

67  09 

PETERMAN 

MONROE 

195 

MRS.  MINTA  EDOINS 

PMENIK  CITY  2  NNW 

6396 

07 

32  30 

65  01 

570 

8A 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

pickensville 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

68  16 

169 

7A 

HftS   MARY   A.  MEDRICK 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

67  00 

330 

MRS.    EVA   B,  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

32  04 

66  04 

906 

7A 

PITTSVIEW 

6501 

RUSSELL 

32  11 

85  10 

360 

7A 

7A 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

32  37 

86  94 

230 

Thomas  e,  fischer 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  26 

86  26 

6P 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

6719 

OT 

CHOCTAW 

32  12 

68  21 

260 

6A 

INACTIVE  12/31/64 

01 

34  26 

88  06 

7A 

M 

REDSTONE  ARSENAL 

MAD  1  SON 

12 

973 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33  23 

68  01 

^26 

RAIFORD  C.  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

160 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

: 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

RODERTSOALE  1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

30  32 

67  40 

155 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

32  94 

86  14 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W.  MCEWEN 

HOCK  MILLS 

7029 

05 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  HI  SUBSTA  AU 

7207 

34  17 

85  98 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAtRE 

7262 

02 

JEFFERSON 

2 

86  58 

304 
615 

MRS.  M.  W,  PRIDMORE 

SCOITSaORO 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

7A 

RADIO  STATION  WCR 1 

SELMA 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

9P 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SL0C0M8 

7976 

GENEVA 

5 

89  36 

248 

J  T  KIRKLAND 

SUTTLE 

796  3 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

149 

7A 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

7 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

56! 

6P 

C.  D.  WEAVER 

ThOMASVILLE 

8178 

07 

CLARK 

31  55 

87  44 

405 

7A 

71 

C 

LEROY  GATES 

ThORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

32  54 

86  44 

20C 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

6209 

03 

32  93 

86  42 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

tkurlow  dam 

8215 

OS 

ELMORE 

32  32 

281 

ALA6AMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  94 

86  44 

79C 

: 

TVA-506 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

89  59 

980 

6P 

:  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

17C 

MID 

MU 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

Z  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUCKEGEE  i  SW 

8406 

MACON 

11 

32  23 

85  43 

7A 

MR.    ISHMEAL  RAY 

UNION  SPRINGS 

8436 

06 

BULLOCK 

32  08 

85  43 

455 

BA 

ELLIS  a.  MEINSLER 

UN I ON TOWN 

6446 

06 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

265 

JEPTMA   5.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

34  34 

89  37 

7A 

C  *  M  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  49 

86  07 

'l9C 

9P 

5C 

:  H 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

6605, 

09 

RANDOLPH 

11 

33  08 

89  34 

64C 

ALABAMA   POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

31  13 

87  12 

205 

Tl 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8646 

2 

86  19 

890 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRlOfi 

8668 

02 

JEf FERSON 

2 

33  49 

86  49 

7A 

c 

CHARLES  A.  SMARITT 

WARRIOR  LUCk  AND  DAM 

867}. 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDEROALE 

12 

34  55 

66  04 

45( 

9P 

9P 

RICHARD  0.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

6609 

03 

a  IBB 

; 

33  07 

87  07 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETJMPKA 

6659 

09 

ELMORE 

32  33 

66  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WMATLEY 

8867 

CLARKE 

i: 

31  39 

67  43 

170 

9P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WlNFIELD  2  SW 

69981 

03 

FAYETTE 

13 

33  99 

87  90 

466 

Tf 

ROBERT  A.  MOORE.  JR. 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

11 

32  3* 

as  94 

335 

BA 

ALABAMA  POWER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 
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APRIL  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sxunmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,    "Dally  Temperature"   table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   when  published,    are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Rerordlng  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recordl ng  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   S2 . 50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.   20402 . 
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ALABAMA 

MAY  1969 
75       No.  5 


Temperalnre 

-Or- 

•  i 

i| 
<2 

la 
<S 

Average 

■a 
a 
•  1 

|z 

e  S 

Highest 

0 

Lowest 

3 

Degree  Days 

No.  of  Days 

oS 

\  a 
SiZ 

Greatest  Day  / 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

f  § 

a  0 

e 

0 

• 

2 

i 

1.00  or  More 

hi 

si 

0  0 

•oi 

«      •  * 

NQRTHEBN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

80. 

55,  IM 

67  8M 

90 

31 

39 

11 

46 

I 

0 

0 

0 

92 

9 

,  0 

0 

BELLE  HINA  2  N 

8  I  .5M 

57. IM 

69 .  3M 

90 

31 

42 

1 1 

2  6 

1 

0 

0 

0 

6.55 

3 

70 

18 

.  0 

0 

6 

3 

2 

DECATUR 

81.0 

56.9 

69.0 

9  I 

3 1 

4  3 

10+ 

3 1 

2 

0 

0 

0 

2.36 

1 

74 

1 8 

.0 

0 

5 

4 

3 

FALKVILLE   I  N 

3q,3 

54.5 

67.4 

89 

31  + 

39 

1 

45 

0 

0 

0 

0 

6.72 

3 

00 

18 

,0 

0 

6 

3 

3 

FLORENCE 

83»  I 

54.0 

68.6 

91 

31  + 

37 

1 1 

32 

4 

0 

0 

0 

4.65 

1 

74 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

HUNTSVILLE   WB  AP 

81.7 

59.7 

70,7 

.3 

9 1 

31 

45 

11  + 

3 

Q 

Q 

0 

6,85 

3.46 

3 

87 

18 

,0 

0 

6 

3 

2 

MADISON 

82.2 

57.0 

69.6 

,  1 

91 

31 

40 

11 

25 

3 

0 

0 

0 

7,02 

4 

16 

1 6 

,  0 

0 

8 

4 

1 

MOULTOrj  2 

82.5 

55.7 

69,  1 

90 

31  + 

41 

10+ 

27 

5 

0 

0 

0 

86 

8 

,0 

0 

6 

2 

0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

62.1 

57.4 

69.8 

93 

31 

42 

1 1 

24 

6 

0 

0 

0 

3,34 

74 

8 

,0 

0 

7 

3 

0 

NEW  MARKET  2 

61.4 

59.2 

68,3 

89 

3 1 

38 

11  + 

37 

0 

0 

0 

0 

8.80 

6 

1 1 

1 8 

.0 

0 

6 

1 

1 

RED  BAY 

61.0 

57,8 

,  _ 

9 1 

31  + 

4 

1 

30 

3 

0 

0 

0 

5,44 

56 

25 

.0 

0 

s 

6 

. 

REDSTONE  ARSENAL 

M 

M 

*  M 

6.13 

95 

18 

.0 

0 

6 

3 

RUSSELLVILLE  2 

WATERLOO 

62.3 

54,5 

68,4 

93 

30 

38 

11 

33 

4 

0 

0 

0 

3.73 

1 

01 

24 

,0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

69,0 

-  .8 

5.64 

2.37 

_  0 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

80. 2M 

57. 2M 

,0 

89 

31 

43 

11 

2  3 

8.11 

4.46 

^ 

00 

18 

Q 

3 

^ 

BESSEMER  3  SSW 

82.3 

57.4 

69*9 

9 1 

31  + 

4 

0 

0 

0 

9.61 

60 

9 

0 

0 

6 

3 

3 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

60  •  4 

57.5 

69,0 

_  2,8 

88 

31  + 

43 

10+ 

26 

0 

0 

0 

0 

11.10 

7,68 

2 

92 

Q 

,  0 

0 

Q 

5 

5 

BRIDGEPORT  2  W 

67.8 

90 

33 

41 

Q 

Q 

4.47 

,76 

2 

60 

,0 

0 

8 

1 

1 

OUNTERSVILLE 

63.0 

57.1 

70,1 

90 

31  + 

40 

16 

3 

0 

Q 

0 

4,15 

2 

25 

1 6 

,0 

0 

4 

3 

1 

ONEDNTA 

60.1 

55,0 

67.6 

89 

31  + 

42 

11  + 

38 

0 

0 

0 

0 

8,45 

2 

70 

9 

^ 

^ 

3 

SAINT  BERNARD 

54.3 

65.8 

_       3  ^  Q 

86 

39 

^? 

60 

0 

0 

0 

0 

8,67 

5,16 

3 

30 

,0 

0 

Q 

3 

3 

SAND  MT   SU8STA  AU 

78.6 

67.8 

88 

31* 

40 

59 

0 

0 

0 

0 

8.24 

4 

02 

1 8 

,0 

0 

8 

5 

2 

SCOTTSBORO 

80.5 

53,1 

"  2,3 

89 

31  + 

11  + 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.98 

^ 

1 5 

1 8 

,0 

0 

4 

4 

3 

VALLEY  HEAD 

77.3 

50.8 

• 

-  3,6 

86 

31  + 

11 

80 

0 

0 

0 

0 

7.34 

3.74 

06 

19 

,0 

0 

7 

5 

DIVISION 

67.6 

-  1.5 

7.59 

4.06 

.0 

•       «  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

fli  *  a 

70.1 

92 

45 

1  ? 

14 

4 

0 

0 

0 

3.16 

1 

66 

2 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

55*5 

66. 4 

90 

24+ 

39 

39 

3 

0 

0 

0 

5.94 

2 

32 

1 9 

,  0 

0 

3 

3 

CFNTREVILLE 

83  2 

57  3 

70.3 

_  I 

92 

2  3 

40 

21 

5 

Q 

0 

6.04 

1 .90 

2 

50 

1 8 

,0 

0 

5 

3 

2 

CLANTON 

81.3 

58.7 

-  1.6 

5,87 

1.61 

9 

,0 

0 

8 

4 

DOUBLE  SPRINGS 

79.1 

54.9 

67!o 

SB 

24+ 

40 

10+ 

44 

0 

0 

0 

0 

3,23 

1 

00 

9 

,0 

0 

5 

3 

1 

FAYETTE 

B4  •  3 

5  5,9 

70.1 

94 

2  4 

40 

19 

7 

0 

0 

0 

4.35 

2 

50 

9 

,0 

0 

4 

2 

2 

HALEYVILLE 

90 

2 

Q 

0 

0 

2.99 

,0 

0 

5 

3 

1 

HAMILTON  3  S 

Blil 

to!? 

66.1 

91 

24  + 

33 

'1 

65 

3 

0 

0 

0 

2,49 

96 

9 

,0 

0 

7 

2 

0 

JASPER  •>  N 

81.2 

54.9 

*  i 

90 

31  + 

37 

10 

3 

0 

0 

0 

6,50 

04 

8 

,  0 

0 

8 

3 

3 

PRATTVILLE 

84.7 

59,3 

72 , 0 

-  ,1 

31  + 

44 

12+ 

^8 

6 

0 

0 

0 

6,42 

2.63 

16 

,0 

0 

11 

4 

THQRSBY  EXP  STATION 

61 .9H 

61. IM 

71, 5M 

91 

23 

48 

10 

9 

3 

0 

0 

0 

5.10 

2 

14 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

82.3 

58.8 

31  + 

11 

1 

1 3 

5 

Q 

Q 

0 

5.80 

8 

,  0 

0 

6 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

83.0 

58.7 

7n*o 

-  1.1 

95 

8 

2  + 

14 

Q 

0 

0 

6,97 

2.78 

19 

,  0 

0 

6 

3 

3 

VERNON 

84  •  6 

55.7 

70,3 

94 

2  2 

36 

1 0 

2 1 

7 

0 

0 

0 

4,98 

1 

80 

g 

,  0 

0 

6 

3 

DIVISION 

69,6 

-   1  A 

4.99 

1.16 

,0 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

B  1  •  1 

58.1 

69,6 

92 

^  J 

42 

12 

26 

I 

0 

0 

0 

6.27 

2, 

92 

,  0 

^ 

^ 

2 

CALERA  2  SW 

70,3 

92 

35 

22 

5 

0 

0 

0 

6.89 

3,24 

2. 

74 

0 

.0 

0 

6 

5 

2 

CENTRE   5  SW 

80*9 

56*5 

68.7 

92 

31 

42 

1 

33 

3 

0 

0 

0 

6,36 

2. 

24 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

ChilOErsburg  wtr  Plant 

83)7 

57!9 

70.6 

92 

22 

40 

1 

16 

4 

0 

0 

0 

8,00 

2, 

68 

9 

.0 

0 

9 

4 

4 

GADSDEN  GAS  PLANT 

81.1 

57.1 

69.1 

-  .8 

92 

31 

41 

1 

28 

3 

0 

0 

0 

7,27 

2, 

35 

9 

.0 

0 

7 

3 

3 

PELL  CITY  I  NNE 

79.8 

53.8 

66.8 

88 

31  + 

37 

1 

54 

0 

0 

0 

0 

6,92 

3. 

80 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

83.9 

56.6 

70.3 

92 

31 

37 

1 

20 

5 

0 

0 

0 

5,71 

1 . 

53 

8 

,0 

0 

9 

4 

3 

TALLADEGA 

81.9 

57.8 

69.7 

-  1.2 

90 

31 

43 

1 

18 

1 

0 

0 

0 

.  5,29 

1.91 

2, 

21 

6 

,  0 

0 

2 

DIVISION 

69.4 

-  ,9 

6,59 

3,26 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

81. 5M 

56. IM 

68. 6M 

0 

0 

0 

6.66 

2. 

12 

15 

.0 

0 

7 

3 

3 

ASHLAND 

79.2 

54.7 

67.0 

89 

31 

41 

10 

49 

0 

0 

0 

0 

2. 

13 

15 

.0 

0 

AUBURN  3  SW 

82.8 

58,3 

70.6 

-  1.3 

91 

22 

41 

10 

18 

5 

0 

0 

0 

9,09 

5.47 

3. 

68 

15 

,0 

0 

11 

6 

2 

CAMP  HILL  2  NN 

■  80.7 

56.2 

68.5 

90 

31  + 

40 

10+ 

40 

2 

0 

0 

0 

5,56 

2. 

14 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

HEFLIN 

80.9 

52.6 

66,6 

91 

31  + 

36 

10 

63 

4 

0 

0 

0 

4,32 

1. 

26 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

LAFAYETTE 

81 .3H 

57. 5M 

69, 4M 

90 

29+ 

45 

10+ 

18 

2 

0 

0 

0 

9,01 

3. 

50 

15 

,0 

0 

9 

4 

2 

MARTIN  DAM 

84.  IM 

59.2 

71 ,7M 

91 

10 

40 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

6,61 

3,20 

1 . 

61 

IB 

,0 

0 

10 

9 

3 

OPELIKA 

81.6 

57.3 

69,5 

90 

31  + 

40 

10 

28 

3 

0 

0 

0 

7.17 

3. 

28 

15 

,0 

0 

6 

3 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

80.9 

56.6 

66,8 

90 

24+ 

41 

10 

28 

2 

0 

0 

0 

8.01 

2. 

57 

16 

,0 

0 

8 

4 

4 

ROCK  MILLS 

82.9 

53,3 

66, 1 

94 

25 

37 

11 

47 

6 

0 

0 

0 

7.79 

1 , 

97 

19+ 

.0 

0 

7 

4 

4 

DIVISION 

66,9 

-  2.5 

7.03 

3.47 

.0 

See  RatoroDce  NotM  FoUowtatg  Station  lnd«x 
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Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Hlghesl 

Dale 

o 

i 
o 
_] 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  • 

s  1 

"* 

s  * 

S  o 
o« 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

83.1 

61,4 

72.3 

92 

24 

47 

1 

5 

3 

0 

0 

0 

5.58 

2.59 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

demooolis  lock  and  dam 

81.7 

58.9 

70.3 

90 

31  + 

47 

13  + 

1 6 

3 

0 

0 

0 

5.10 

1,02 

2.38 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

GAINESVILLE 

ei.2 

58.'4 

69.8 

90 

31  + 

43 

1 

22 

2 

0 

0 

0 

1,57 

.67 

16+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

GREENSBORO 

B3.9 

60.2 

72.1 

-  1.1 

92 

31  + 

47 

10 

4 

5 

0 

0 

0 

7,15 

2,93 

2.98 

6 

.0 

0 

6 

3 

3 

HAYNEVILLE 

81.9 

58.6 

70.3 

92 

24 

43 

1 

25 

2 

0 

0 

0 

6.25 

1.19 

9 

.0 

0 

10 

6 

2 

LIVINGSTON  2  SW 

83.0 

58.5 

70.8 

93 

24 

41 

1 

19 

6 

0 

0 

0 

4.20 

1.08 

14 

.0 

0 

6 

4 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

59  7 

71.5 

9 1 

31  + 

45 

5 

0 

0 

0 

6.61 

2.37 

18 

.0 

0 

2 

MINTER  3  NW 

B2!lM 

57!8M 

7o!oM 

89 

24  + 

44 

1 

23 

0 

0 

0 

0 

5.67 

2!l8 

25 

.0 

0 

2 

MONTGOMERY  WB   AP  R 

82.5 

60.5 

71.5 

-  .9 

91 

31 

47 

12  + 

8 

2 

0 

0 

0 

4.97 

1.50 

1.80 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

SELMA 

85.4 

62.4 

73.9 

.3 

93 

31 

47 

1 

4 

7 

0 

0 

0 

5.92 

1.88 

1.67 

19 

.0 

0 

7 

4 

3 

TUCKEGEE  3  SW 

82.3 

57.6 

70.0 

-  2.3 

90 

31  + 

40 

1 

27 

3 

0 

0 

0 

7.01 

3.72 

3.10 

15 

.0 

0 

6 

4 

i 

UNION  SPRINGS 

63*0 

60  •  3 

71.7 

_  ^ ,  2 

91 

31  + 

47 

12  + 

1 3 

6 

0 

0 

0 

4.96 

1.17 

2  .03 

15 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

71.2 

-  1.9 

9.38 

1.70 

.0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

8'..5 

57.0 

70.8 

93 

25 

41 

1 

18 

4 

0 

0 

0 

5.36 

2.10 

19 

.0 

0 

6 

4 

2 

ATMOBE   1  SW 

8'.. 5 

60.8 

72.7 

92 

24  + 

43 

1 

5 

6 

0 

0 

0 

7.43 

4.10 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

BEATRICE   1  E 

83.6 

M 

M 

93 

26 

4 

0 

9.61 

2.00 

19  + 

.0 

0 

5 

3 

3 

BRANTLEY 

85.1 

57,2 

71.2 

93 

24 

41 

1 

10 

0 

0 

0 

4,47 

.42 

1.60 

19 

.0 

0 

6 

4 

2 

BREWTON  3  SSE 

86.7 

58.1 

72.4 

-  .2 

95 

24 

39 

1 

7 

9 

0 

0 

0 

6,36 

1.99 

1.98 

18 

.0 

0 

11 

3 

2 

CAMDEN  3  NW 

85.6 

56.9 

71.3 

93 

31  + 

40 

1 

8 

7 

0 

0 

0 

7,90 

2.67 

18 

.0 

0 

8 

5 

3 

CHATOH  3  N 

85.0 

60.1 

72.6 

94 

31 

46 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

2,94 

1.25 

18 

.0 

0 

7 

2 

1 

CLAYTON 

60.5 

61.7 

71.1 

89 

24  + 

50 

10 

5 

0 

0 

0 

0 

6,41 

2.36 

2.39 

19 

.0 

0 

B 

5 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

82.0 

64.0 

73.0 

90 

7 

53 

12  + 

0 

I 

0 

0 

0 

8.18 

4.78 

3.59 

18 

.0 

0 

7 

3 

2 

ENTERPRISE   3  NW 

82  .  2M 

61 .  OM 

7 1 .  6M 

90 

25  + 

49 

10  + 

g 

2 

0 

0 

0 

9.66 

2  40 

19 

.0 

0 

5 

4 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

83,1 

59.9 

71.5 

93 

31  + 

43 

12 

12 

4 

0 

0 

0 

6,21 

3.28 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

EVERGREEN 

8<..2 

61.7 

73.0 

94 

25 

48 

12 

6 

8 

0 

0 

0 

6.26 

1.98 

18  + 

.0 

0 

7 

4 

2 

FRISCO  CITY 

64.6 

60.6 

72.6 

93 

25  + 

48 

I 

4 

7 

0 

0 

0 

6.68 

2.50 

3.42 

18 

.0 

0 

6 

3 

2 

GENEVA 

GILBERTOWN 

83.7 

57.6 

70.7 

92 

23  + 

39 

1 

10 

5 

0 

0 

0 

4,42 

2.00 

8 

.  0 

0 

5 

4 

2 

GREENVILLE 

82.9 

59.8 

71.4 

-  2.5 

92 

26 

10 

14 

4 

0 

0 

0 

9  , 84 

1,90 

1.43 

15 

.0 

0 

8 

5 

2 

HEADLAND 

84.7 

60.9 

72.8 

93 

26  + 

49 

11 

3 

10 

0 

0 

0 

10.66 

3.31 

19 

.0 

0 

6 

6 

4 

HIGHLAND  HOME 

83. 8M 

59. 7M 

71. 8M 

-  1.4 

92 

25  + 

46 

1 

11 

0 

0 

0 

7.94 

4,09 

3.18 

19 

.0 

0 

9 

5 

2 

OZARK  6  NNW 

83.5 

57.0 

70.3 

_  3.9 

93 

3  I 

45 

10 

5 

0 

0 

0 

6.85 

3.70 

I  8 

.  0 

Q 

3 

2 

PHENIX  CITY   2  NNW 

82. 2H 

60. 5M 

71. 4M 

91 

31 

48 

12+ 

13 

3 

0 

0 

0 

4.92 

l!35 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

PITTSVIEW 

82.0 

56.1 

69.1 

90 

31  + 

41 

12 

30 

4 

0 

0 

0 

4.89 

1.61 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

THOMASVILLE 

81.4 

60.0 

70,7 

88 

31  + 

47 

1 

10 

0 

0 

0 

0 

7.22 

2.61 

9 

.0 

0 

6 

3 

3 

TROY 

83.5 

60.9 

72.2 

-  !•! 

92 

31 

45 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

9.28 

1.05 

1.44 

1-= 

.0 

0 

6 

4 

2 

WHATLEY 

84. 5M 

53. 8M 

69. 2M 

35 

1 

19 

8 

0 

0 

0 

4.41 

2.45 

18 

.  0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

71.5 

-  2.0 

6.15 

1.97 

Q 

*       *  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

84.4 

63.1 

73.8 

93 

31 

50 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

8.93 

5.40 

18 

.0 

0 

4 

4 

3 

CODEN 

84.5 

62.7 

73.6 

93 

21 

48 

10  + 

1 

7 

0 

0 

0 

7.18 

3.27 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

84.4 

63.0 

73.7 

-  .6 

91 

23  + 

50 

12  + 

0 

4 

0 

0 

0 

9,89 

4,87 

6.15 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

FORT  MORGAN 

81.5 

68.4 

75.0 

88 

24  + 

60 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

6,30 

2.75 

lb 

.0 

0 

5 

4 

3 

MOBILE   WB  AIRPORT 

84. 7 

64.2 

74.5 

-  1.1 

94 

21 

51 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

7.95 

3,07 

3.08 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

ROBERTSBALE   1  E 

84.5 

60.9 

72.7 

95 

25 

44 

1 

9 

6 

0 

0 

0 

10.07 

4.60 

2.22 

17 

.0 

0 

7 

5 

5 

DIVISION 

73.9 

-'  .5 

8,39 

3.38 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

95 

DATE 

25  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

33 

DATE 

10  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SAYRE 

12.23 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GAINESVILLE 

1.57 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
FAIRHOPE  2  NE 

6.15 

DATE 

16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALAainA 

M*y  1969 


"3 

Day  of  Month 

Station 

3 

(2 

I   1  2  j  3 

4   1   S  1 

6 

7 

8 

9 

10  1 

u  1  12 

13  I  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 1 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

.92 

.08 

.02 

.13 

.  12 

.52 

.  56 

BELLE  NINA  2  N 

6.53 

!63 

.37 

.01 

.03 

.02 

3.70 

.48 

1,02 

.29 

DECATUR 

3.74 

,02 

1 .05 

.03 

.02 

1 .74 

.  90 

.01 

1 .90 

.47 

FALKVILLE    1  N 

6.72 

.02 

1.13 

.25 

.05 

,04 

3.00 

1.67 

T 

,42 

.  14 

FLORENCE 

4.65 

.94 

.02 

.16 

.22 

.63 

.29 

T 

1,74 

.28 

T 

,41 

hqoges 

3.22 

1.05 

.  1 1 

.  56 

,79 

.79  , 

HUNTSVILLE  wa  AP 

6.85 

.47 

1.04 

.02 

.02 

.05 

T  T 

.05 

.66 

3.87 

.04 

.49 

,16 

,01 

HAQISON 

7,02 

.  10 

.55 

.85 

.  19 

.06 

4,16 

.23 

.53 

.30 

T 

HOULTON  2 

2.68 

T 

.66 

.20 

.06 

T 

.06 

.17 

.50 

.09 

.48 

.28 

huscle  shoals  FAA  AP 

3.34 

.02 

.74 

T 

.34 

.67 

.56 

.49 

.45 

.  U 

NEW  MARKET  2 

B.BO 

.06 

,02 

.40 

.32 

.20 

.03 

.06 

.03 

6.11 

.48 

,26 

.26 

,03 

.04 

.46 

RED  BAY 

5  >44 

.90 

,72 

.10 

.90 

.  96 

.50 

1 .56 

.20 

REDSTONE  ARSENAL 

6.13 

.05 

.70 

.09 

.05 

.07 

.25 

3.95 

.27 

.56 

,  14 

RUSSELLVILLE  2 

WATERLOO 

3.73 

.98 

.  14 

,39 

.31 

1,01 

,94 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

6.11 

1.57 

,27 

.12 

.43 

3 . 00 

1 .  66 

,06 

.96 

40 

BESSEMER  3  SSH 

9.61 

•  04 

T 

T 

4.60 

T 

.1) 

.10 

.22 

1.92 

2.66 

T 

.06 

,01 

T 

T 

T  . 

BIRHINCHAH  MB   AP  R 

U  .  10 

.06 

.05 

2  .92 

.02 

.  10 

T 

.01 

.13 

1 .24 

2,14 

2.78 

T 

.04 

.41 

T 

1.20  . 

BOAZ 

8  .22 

1,90 

T 

.30 

.10 

.05 

3.19 

1.35 

.49 

,36 

.48 

BRIDGEPORT  2  H 

4.47 

.21 

.26 

.27 

T  T 

.35 

.12 

2  .60 

.48 

T 

.  14 

.04 

T 

COLL INSVI LLE 

1.93 

T 

.63 

.53 

FORT  PAYNE 

8.03 

1.65 

T 

.13 

l!3l 

2.  IC 

2.00 

.51 

!l3 

T 

T 

GARDEN  CITY 

9.24 

.53 

1,90 

.15 

2.50 

3,70 

.10 

.36 

CUNTERSVlLLE 

4*15 

.62 

.29 

T 

.04 

2.25 

.90 

,05 

T 

LEEDS 

9.15 

.20 

.15 

3.36 

,10 

.30 

.10 

.04 

3.43 

,93 

.22 

T 

.27 

.09 

hacella 

8.49 

.24 

2.62 

.05 

.01 

.15 

.36 

2.31 

2.58 

.10 

.03 

.02 

.02 

ONEONTA 

8.45 

2.70 

,10 

.03 

T 

2.25 

2 , 30 

,77  . 

PALHEROALE   2  H 

12.02 

.15 

.87 

3.97 

2.30 

3.19 

1.20 

!38 

SAINT  BERNARD 

8.67 

•  10 

.25 

i.ee 

.25 

\. 

3.30 

2.46 

.23 

.20 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

8.24 

.74 

,9o 

.26 

,74 

.20 

4.02 

1.12 

.02 

SAYRE 

12.23 

.43 

2.95 

J 

.07 

.26 

3.65 

4.  B5 

SCOTTSBORO 

5.7B 

1,30 

.09 

.05 

.03 

2.15 

1 ,26 

T 

.90 

VALLEY  HEAD 

7.34 

1.04 

.10 

.42 

1.07 

1.91 

2  .06 

.66 

.06 

•  02 

WARRIOR 

9.65 

T 

T 

3.25 

.05 

.10 

3.00 

2,15 

.20 

.90 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

alicevhle 

3.  16 

1 ,66 

1,50 

T 

AftLEY  3  S 

7.12 

1.79 

.  13 

.37 

1,37 

1.34 

.25 

,74 

1.13 

AUTAUGAVILLE  3  N 

4.83 

.21 

1.96 

.17 

■  62 

.45 

.46 

.69 

.05 

BANKHEAO  LOCK  AND  OAH 

5.94 

■  13 

1.87 

.01 

.04 

1 ,35 

2  .32 

.11 

,  10 

.01 

eULINCSLEY   1  SE 

5.55 

.38 

.  10 

1.90 

.70 

.06 

,61 

1.02 

.68 

.10 

BROOK WOOD 

9.75 

.15 

4.10 

.IJ 

.10 

T 

2  .45 

2.35 

,45 

CARBON  HILL 

3.59 

1.41 

.07 

.02 

.07 

.09 

1 .05 

.52 

.36 

CENTRE V  t  LLE 

6.04 

.05 

2.37 

.  10 

2  .  50 

.  60 

CLANTDN 

5.87 

.23 

T 

2 .60 

.33 

.75 

,75 

.75 

.34 

.12 

T 

CORDOVA 

7.01 

.15 

2  ,40 

.09 

.10 

.23 

1  .58 

1 .  78 

.20 

.06 

DOUBLE  SPRINGS 

3  23 

.03 

01 

1  00 

.01 

05 

07 

86 

26 

03 

60 

02 

.02  . 

ELROO 

3.80 

2.00 

U20 

.60 

FAYETTE 

4.35 

2.50 

.28 

1.20 

,37 

CORGAS 

7.74 

.20 

2  .34 

.05 

.04 

.06 

1 .22 

2.91 

.  15 

.42 

.33  • 

HALEYV I LLE 

2.99 

T 

X  ,04 

.07 

.06 

.  10 

.04 

.03 

.81 

.14 

.07 

.61 

HAMILTON  3  S 

2,49 

T  T 

.96 

?4 

.01 

.12 

.  10 

.36 

.  I  * 

.52 

02 

JASPER  ^  N 

6.50 

.16 

2.04 

.20 

.04 

.  14 

.26 

1.35 

1  .89 

.07 

.20 

.07 

•  04 

LAY  DAH 

5,17 

.20 

3,00 

.23 

.11 

.25 

.80 

.56 

HERTZ  PONDVlLLE  TOWER 

7.25 

.07 

.05 

,43 

2.55 

.10 

.04 

.11 

3.90 

MITCHELL  DAH 

5.93 

.31 

.41 

.OB 

.76 

1 .  34 

•  61 

.22 

.13 

PICKENSVILLE 

3  .40 

T 

1.76 

06 

44 

1  08 

PLANTEftSVlLLE  2  SSE 

3.22 

T 

.20 

1.40 

.60 

1  !o2 

PRATTVI LLE 

•  Ol 

1.27 

1.05 

.32 

.12 

.20 

1 .70 

.03 

.  36 

.  68 

.14 

REFORM 

4!l9 

2.40 

.03 

.06 

.05 

.59 

.61 

.25 

THORSBY  EXP  STATION 

5.10 

.46 

.04 

2.14 

.46 

.10 

.61 

1.27 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

5. SO 

.19 

T 

2 . 54 

T 

T 

.02 

.21 

.57 

2.07 

.  15 

,05 

TUSCALOOSA  Ol I VER  DAM 

6  ,97 

.06 

2  .07 

•  23 

VERNON 

4.9S 

1  >  80 

.47 

Iso 

1  !o* 

.40 

197 

WEST  BLQCTGN 

7.19 

2.35 

.20 

.  10 

3 .  9C 

WlNFIEin  2  SW 

3.40 

1.20 

.14 

T 

.06 

.44 

.53 

1.03 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANHISTON  FAA  AP 

6  27 

T 

2  92 

01 

.67 

.16 

.17 

.26 

,  60 

T 

.09 

1  Of 

ASHVILLE  *  W 

CALERA  2  Sw 

6.69 

2.12 

.64 

•  15 

.72 

2,74 

,52 

CENTRE   5  SM 

6 . 36 

T 

1 .84 

18 

T 

.21, 

.42 

,82 

2,24 

.54 

T 

.06 

T 

.02 

CHILDERSBURG  uTR  PLANT 

B.OO 

.27 

I  ,  34 

2 .66 

.09 

.  19 

.03 

.13 

1 .46 

1.18 

.29 

.35 

.03 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7.27 

.15 

.  1 7 

JACKSONVILLE   2  SW 

5,92 

I'.ll 

.23 

.20 

.66 

.37 

1.47 

.07 

T 

.05 

.  12 

LEESBURC 

6.56 

1.69 

.17 

.15 

.95 

1.90 

1.70 

.40 

montevai.lo 

6.20 

.07 

T 

T 

2.25 

.IS 

.05 

.65 

2  .00 

.83 

T 

T 

T 

PELL  CITY    1  NNE 

6.92 

3. BO 

.38 

.  12 

.95 

1  .07 

.32 

.  18 

.07 

•  03  . 

sylacauca  U  NE 

5,71 

.25 

.08 

.06 

.50 

.  1 5 

1,91 

•  1  9 

Talladega 

5,29 

T 

2*21 

'76 

.03 

.30 

.01 

.15 

1,14 

.  1  7 

.  19 

19 

02 

WALNUT  GROVE 

5.71 

iIbo 

.11 

2.80 

1.00 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

6  66 

.45 

91 

I 

.07 

2.12 

.21 

09 

1,10 

.07 

,19 

41 

04 

ASHLAND 

'. 

.10 

2.13 

!ll 

.53 

.46 

.30 

!l5 

AUBURN  3  SW 

9,09 

.10 

.76 

T 

.77 

T 

3.68 

.18 

.10 

.46 

1.54 

.54 

T 

.03 

.80 

.11 

CAMP  HILL  7  NH 

S.5B 

.20 

.  12 

.07 

.63 

1.07 

T 

,10 

.06 

DADEVI LLE 

2.01 

.  13 

.  17 

,22 

1  .40 

.04 

.24 

.03 

DELTA 

7  24 

.05 

3  39 

1 ,7B 

27 

46 

60 

HEFLIN 

4.32 

.24 

1 .22 

.  16 

U20 

!24 

1.26 

HICHTOUER 

6.54 

1.97 

1  .94 

.  54 

.92 

.65 

,22 

,30 

JORDAN  OAH 

7.36 

,17 

3.39 

.06 

.  37 

.44 

1 .03 

.42 

.02 

.04 

.02 

• 

LAFAYETTE 

8.01 

.32 

^94 

3.  90 

.  1  0 

.  84 

1.53 

.  10 

.29 

.39 

MARTIN  DAH 

.94 

1.25 

.  1 9 

OPELIKA 

7.17 

.03 

.11 

3.28 

.06 

.02 

!l5 

2^54 

T 

.09 

!l9 

T 

T 

ftOCKFORD  2  NNN 

8.01 

.36 

T 

2.12 

.02 

1 .54 

.  10 

1.06 

2.97 

.12 

.10 

ROCK  MILLS 

7.79 

.33 

1.60 

1.97 

1 .02 

.41 

.03 

1  .97 

.04 

,30 

.04 

,06 

.02 

THURLOW  DAM 

5  .76 

.08 

2  .04 

.  15 

.07 

.05 

1.81 

.03 

.32 

.03 

.04 

2.50 

.  2 1 

.98 

1 .96 

.61 

.12 

.09 

WETUHPKA 

6,16 

T 

T^' 

.03 

T 

U31 

.02 

1.40 

,06 

.40 

,82 

1  .78 

.06 

T 

.03 

•  27 

YATES  HYDRO  PLANT 

5.66 

.06 

.97 

2.39 

.26 

,06 

.06 

1.53 

.29 

•  02 

PRAIilF  06 

CUBA 

3.79 

.10 

.03 

1.97 

.41 

.60 

,65 

.03 

OAyTON 

5.58 

2.99 

.23 

.2? 

1  .96 

.98 

noia*  foliowifuj  Station 

ladn. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


1     1    9  1 

1  1  2  1 

3 

i  1 

5  D 

7 

8 

9 

1 

10  11 

12 

1 

13  14 

IS 

16 

17 

IB 

-  _  1 
19 

1 

20 

21 

1   _  1 
22  23 

24 

1 

25 

1 

26 

27 

I  I 

28     29  30 

31 

OEHOPOLIS   LOCK  AND  OAH 

$.10 

.03 

2.38 

.31 

.67 

.10 

1.49 

.07 

.09 

fOrt  deposit 

GAINESVILLE 

1 .51 

.61 

* « 

.12 

.03 

• 

.03 

T 

•  03 

GREENSBORO 

7.1! 

.08 

.17 

2.98 

1.41 

1 . 94 

• 

HAYNE Vl L  LE 

6. 2S 

.04 

.07 

1.1 

*  o 

•  0 

1.07 

.10 

.77 

.92 

.42 

.21 

.06 

•  90 

.27 

LIVINGSTON  2  SM 

.10 

.08 

•  90 

1.06 

.251 

1.05 

.74 

MARION  6  N£ 

.30 

.02 

2.20 

•  1 1 

hAR ION    JUNC  T I  ON   I  ENE 

6.33 

.  12 

3.01 

.31 

.06 

^ ' 

*  0 

MARION   JUNCTION  2  NE 

6.61 

1 .97 

•  29 

.92 

.17 

.06 

.66 

2 . 37 

.09 

•  08 

HATHEWS    1  SSm 

6.83 

•  74 

.  1  8 
.10 

.26 

1.72 

.53 

*^ 

•  66 

.15 

.20 

.33 

MILSTEAO 

5.71 

T 

.9S 

T 

1  96 

.12 

.11 

1.25 

.47 

.24 

.60 

.11 

T 

T 

MINTER  3  NM 

.01 

Us 

* 

MONTCQMERV  MB  AP  R 

*!97 

T 

.03 

T 

1.12 

ioi 

l.*80 

.10 

.41 

.29 

^92 

.17 

.06 

.09 

.01 

!oi 

!oi 

ORRV I LLE 

PERRYVILLE 

.12 

T 

1.95 

T 

.39 

.20 

.38 

1.37 

.02 

T 

PINS  LEVEL 

4.60 

.92 

I  81 

.38 

.22 

1.08 

.27 

selma 

5.92 

!47 

.05 

1 . 02 

.  80 

1.67 

.  19 

SUTTlE 

5.75 

.  12 

1 .90 

.76 

.21 

.36 

2.22 

•  07 

.11 

TUCKEC.6E   5  Sw 

7.01 

.01 

•  68 

3.10 

35 

.04 

.48 

1.19 

T 

T 

T 

.03 

.  07 

1 .06 

IjNION  SpRIMCS 

4. 56 

.01 

•  02 

,60 

2  »03 

.10 

•  32 

1 .08 

•  09 

.  07 

UNIONTOhN 

6.21 

2.65 

.20 

05 

.27 

2.40 

T 

.05 

.12 

WARRIOR  LOCK   AND  0AM 

3.71 

ioi 

.20 

1.36 

.20 

•       •  • 

coastai  Plain  o" 

ABBfVtLLE    I  NNh 

11.31 

1.73 

.66 

.35 

4  90 

T 

.16 

2.95 

•  5* 

•  02 

2 .62 

!47 

T 

.46 

3.02 

T 

■  6 1 

ANOALUSIA    L  NM 

5 .  3* 

.03 

•  15 

•  1 2 

1 .30 

•  50 

.60 

.03 

.21 

T 

2.10 

.07 

.20 

.07 

atkore  I  Sw 

T 

1 .85 

.18 

\(l 

.58 

4.10 

•  09 

.46 

.07 

BEATRICE    \  E 

5.61 

T 

T 

2  .00 

.38 

.OS 

2.00 

.18 

BRANTLEY 

'^.*7 

.89 

.54 

1   1 1 
l.Ii 

.17 

1  .60 

.16 

RREWTON  3  S5E 

6. 36 

•  31 

•  05 

•  43 

1  >6I 

.61 

.IJ 

.31 

1 .96 

.16 

•  33 

.14 

.26 

BRUNO  I OCE 

1.78 

.15 

.01 

.  14 

1.64 

T 

.04 

CAnnEN  3  Nw 

7 .  VO 

.10 

2 .06 

•  18 

' 

.09 

2.67 

•  79 

•  50 

CHATOM  3  N 

2  •9't 

.61 

•  10 

.18 

.02 

■ 

.27 

1.26 

.09 

•  10 

.01 

CLAIBORNE 

6.29 

.07 

1.50 

.04 

.30 

3.14 

,59 

.02 

C  LAYTON 

6.41 

.10 

.63 

.12 

r.io 

.77 

.63 

2.39 

.41 

.06 

COFFEE  SPRINGS  Z  Nw 

6.82 

•  90 

.80 

.60 

.40 

3.60 

.22 

.  10 

.20 

C  OT  TQNTON 

5.90 

•  12 

1.18 

.72 

.06 

2  .76 

.41 

DOTMAfi  FAA  AIRPORT 

8.1 

.01 

.30 

.  6 

.0 

2.22 

.02 

' 

3.59 

T 

.44 

T 

•  01 

•  05 

T 

.01  .47 

.22 

ELBA 

8.*>3 

.01 

.08 

.95 

.35 

1.50 
.98 

.08 

.91 

3.00 

1.30 

.13 

ENTERPRISE   3  NW 

5 .66 

1 .30 

•  56 

T 

T 

.  16 

2  .  40 

.15 

.09 

EUF&ULA  WILDLIFE  REF 

6.21 

•  07 

.51 

•  ^'^ 

1.66 

.02 

.22 

.  36 

3.28 

T 

T 

T 

EVERGREEN 

6 .26 

1.96 

•  21 

.  90 

.  16 

1 .98 

.02 

.  50 

.43 

T 

FR I  SCO  C I  TV 

6.69 

.09 

2.10 

.28 

.14 

3.42 

T 

T 

•  12 

.53 

GENEVA 

CEORG I  ANNA 

•  14 

1.46 

T 

.  92 

.  80 

.17 

.08 

T 

G I L  BE  RTDWN 

2.00 

,90  1.09 

T 

.69 

GR£  ENV I L  lE 

1.43 

.07 

.  5  1 

.42 

•  03 

.17 

.06 

HE ADL  AND 

10.68 

.70 

1 .58 

.77 

.  2  5 

2.00 

.07 

.04 

.02 

3.31 

.  37 

1 .57 

HIGHLAND  HOME 

7.9* 

•  78 

.20 

.96 

.52 

3.18 

.12 

.13 

.02 

.32 

K  I N5  TON 

.  2 1 

.03 

.01 

2.70 

.02 

•  17 

.69 

1  *73 

*  1 1 

.01 

.08 

.06 

.12 

.72 

.09 

.49 

nemtdn 

7  06 

01 

04 

.01 

^*  80 

.40 

!68 

T 

.04 

.02 

4 . 70 

.02 

.34 

OZARk  6  NNW 

6.65 

■  03 

.04 

.86 

1 .68 

40 

.02 

3.70 

PmENIx   CITY   2  NNm 

■..52 

•  59 

l!l2 

'.\o 

.10 

1.39 

1.10 

PINE  APPLE 

'..'.7 

1.25 

.50 

.25 

2.25 

.22 

PITTSVIEW 

^..89 

.28 

.60 

1.41 

.25 

.40 

.02 

1.61 

.17 

.19 

RIVER  Falls 

.73 

T 

T 

1 .89 

.08 

.25 

T 

SLOCQMS 

thgmasville 

7,22 

.05 

2.61 

.2B 

.35 

.04 

.12 

2.35 

1.42 

TROY 

5.28 

.65 

1 .44 

.05 

.20 

.05 

1 .36 

.96 

.33 

.02 

WALLACE  2  E 

6.98 

1.90 

.57 

.56 

4.35 

MMATlEY 

*  .*  1 

1 .65 

.04 

.10 

.14 

2.45 

.03 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

8.91 

.01 

1.56 

.OS 

I  .30 

5.40 

.58 

coden 

7.18 

.12 

.01 

.08 

.02 

2.60 

.12 

.01 

.61 

3.27 

.29 

.OS 

FAIBhOPE   2  NE 

9.8<5 

.19 

T 

T 

1.75 

.66 

.06 

.27 

6.15 

.15 

.66 

T 

FORT  MORGAN 

6.30 

.09 

1.25 

.55 

.15 

1.55 

2.75 

T 

GULF  SHORES  P  0 

4.86 

.02 

T 

T 

2.00 

.60 

T 

.05 

1.70 

.25 

.09 

.15 

MOBILE  MS  AIRPORT 

7,95 

.05 

T 

.03 

2.20 

T 

3.08 

1  .40 

.54 

.30 

.35 

T 

ROBERTSOALE    1  E 

10.07 

.31 

.0* 

.05 

2.00 

1.60 

2.22 

1  .92 

.02 

.34 

1.57 

SUPPLEMENfTAL  DATA 


Wind 
(8p«ed  -  B.p.h.) 

Relative   humidity  aveiagea  - 
percent 

Number  of  day.  with  precipitation 

• 
a 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Avarag. 

1  . 

9  ^ 

£  e 

Direction 
ot 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

8 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

111 

D 

1 

BIRMINGHAM  MB  AIRPORT 

10 

l.A 

5.7 

36 

N 

25 

87 

86 

58 

53 

3 

5 

3 

0 

2 

3 

16 

bi* 

5.4 

huntsville  wb  airport 

11 

2.1 

7.4 

28+- 

17 

304- 

77 

81 

55 

65 

2 

5 

3 

I 

1 

1 

13 

5.2 

MOBILE  W8  AIRPORT 

9 

2.4 

7.8 

36 

24 

81 

34 

51 

59 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

11 

5.4 

MOMSOHERr  wB  AIRPORT 

12 

1.1 

5.6 

28 

W 

08 

87 

91 

59 

66 

2 

7 

1 

2 

0 

16 

5t* 

5.5 

S**  ial«i«oc*  nol*i  following  Suilon  lodu. 

-  52  - 


DAILY  TEMPERATURES 


MiY  1969 


Station 

Day  of  Month 

■ago  ; 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*          *  « 

NORTHERN  VALLEY  01 

4THENS  2 

MAX 

Mm 

69 

76 
51 

78 
45 

76 
51 

82 
51 

84 
51 

86 
60 

84 
63 

71 
40 

76 
39 

69 
41 

72 
48 

84 
57 

81 
51 

81 
61 

78 
61 

81 
64 

82 
59 

81 
57 

85 
59 

69 
64 

68 
61 

73 
60 

75 
54 

82 
59 

85 
63 

85 
59 

68 

62 

90 
63 

80.4 
95.1 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 

Mm 

77 
'i^ 

76 
46 

81 
53 

63 
52 

67 

55 

85 
62 

81 
62 

70 
51 

77 
43 

74 
42 

72 
49 

64 
50 

81 
61 

78 
54 

77 
62 

75 
64 

80 
63 

61 
62 

82 
60 

86 

60 

86 
61 

86 
67 

85 
61 

74 
60 

82 
57 

86 
59 

86 
64 

89 
60 

89 
64 

90 
62 

81.5 
57.  1 

DECATUR 

MAX 

Mm 

70 
»3 

80 
51 

80 
48 

76 
49 

83 
53 

86 
54 

88 
63 

66 
62 

79 
52 

71 
43 

79 
44 

69 

50 

72 
50 

86 
50 

83 
49 

78 
62 

79 
64 

79 
62 

83 
63 

84 
62 

83 
62 

88 
62 

90 
66 

86 
65 

72 
60 

73 
60 

62 
60 

83 
64 

85 
62 

87 
65 

91 
63 

81.0 
56.9 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

Mm 

70 
39 

79 
42 

79 
46 

76 
48 

83 
49 

84 
50 

87 
55 

65 
62 

72 
52 

70 
42 

77 
42 

70 
45 

74 
52 

84 

55 

82 
52 

75 
56 

79 
63 

75 
63 

81 
63 

63 
61 

62 
56 

85 
58 

89 
62 

89 
64 

73 
58 

76 
58 

82 
57 

85 
59 

86 
59 

88 
62 

89 
61 

80.3 
54.5 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

eo 

".O 

61 
50 

76 
49 

83 
53 

87 
51 

87 
55 

68 
58 

81 
63 

72 
44 

79 
40 

75 
37 

74 
45 

86 
49 

63 
57 

63 
49 

78 
58 

75 
60 

84 
61 

61 
58 

65 
56 

87 

56 

90 
57 

91 
63 

85 
59 

75 
58 

84 
53 

87 
54 

87 
61 

90 
59 

86 
61 

91 
60 

83.1 
54.0 

HUNTSVILLE   HB  AP 

MAX 

Mm 

79 
<.5 

79 
54 

76 
52 

64 
56 

85 
56 

86 
56 

85 
65 

74 
65 

71 
50 

78 
45 

69 
45 

74 
51 

84 
53 

83 
62 

79 
57 

79 
65 

77 

67 

82 
66 

83 
66 

83 
64 

67 
62 

89 
64 

90 
68 

74 
65 

76 
62 

84 
63 

86 
63 

86 
66 

89 
64 

90 
67 

91 
65 

81.7 
59.7 

HAnlSON 

MAX 

Mm 

79 
42 

79 
54 

78 
47 

84 
54 

85 
53 

85 
54 

84 
61 

61 
65 

71 
56 

77 
41 

76 
40 

72 
47 

83 
48 

65 
50 

63 
55 

76 
62 

76 
63 

79 
63 

62 
63 

60 
60 

86 
61 

89 
64 

90 
66 

87 
69 

73 
59 

62 
59 

67 
61 

66 
62 

89 
63 

90 
66 

91 
62 

82.2 
57.0 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

81 
41 

80 
50 

76 
47 

83 
54 

65 
51 

64 
53 

85 

54 

77 
64 

71 
49 

76 
41 

75 
42 

75 
50 

85 

53 

83 
60 

80 
47 

76 
62 

76 
63 

82 
65 

82 
63 

65 

61 

67 

56 

90 
59 

90 
63 

86 
63 

77 
59 

84 
57 

88 
57 

87 
56 

90 
62 

90 
62 

90 
61 

82.5 
55.7 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AI" 

MAX 

Mm 

79 

".a 

81 
52 

77 
52 

83 
56 

86 
54 

87 
56 

90 
63 

74 
62 

71 
49 

78 
45 

70 
42 

72 
51 

86 
52 

79 
58 

61 
52 

76 
63 

77 
64 

83 
65 

76 
62 

64 

56 

86 
61 

90 
61 

91 
67 

77 
63 

77 
62 

83 

58 

66 
61 

67 
63 

90 
62 

91 
63 

93 
62 

62.1 
57.4 

NEW   MARKET  2 

MAX 

Mm 

76 
".O 

79 

52 

78 
47 

63 
51 

85 
51 

86 
51 

84 
60 

83 
65 

75 
50 

7! 

38 

72 
36 

70 
46 

83 
44 

83 
58 

78 
50 

75 

61 

74 
66 

77 
63 

81 
63 

80 
59 

8S 

59 

88 
59 

87 
63 

84 
62 

83 
57 

82 
57 

66 
58 

85 
64 

87 
57 

88 

61 

69 
61 

81.4 
55.2 

REn  BAY 

MAX 

Mm 

72 

61 
49 

80 
53 

76 
54 

80 
57 

85 

63 

86 
61 

87 
64 

70 
48 

72 
48 

78 
44 

72 
47 

74 
52 

86 
55 

76 
55 

77 
57 

75 
63 

73 
63 

82 
62 

82 
60 

65 

60 

86 
60 

91 
66 

91 
68 

78 
63 

79 
60 

81 
61 

89 
63 

87 
63 

89 
65 

91 
68 

81,0 

REnSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

RU5SFLLVILLE  2 

MAX 

Mm 

MATERLOO 

*          «  « 

MAX 

Mm 

SO 
41 

60 
50 

80 
48 

82 
53 

85 
52 

85 
54 

87 
54 

80 
64 

72 
46 

79 
39 

74 
38 

74 
41 

85 
45 

90 
55 

61 
50 

74 
62 

79 
62 

79 
65 

62 
59 

64 

58 

81 
56 

90 
59 

90 
59 

87 
63 

72 
61 

85 
54 

86 
59 

86 
62 

89 
59 

93 
62 

91 
62 

82.3 
54.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  01 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

77 
45 

77 
52 

77 
51 

81 
57 

83 
53 

86 
58 

85 
64 

67 
59 

74 
46 

74 
43 

73 
50 

85 
52 

81 
60 

73 
55 

76 
59 

71 
62 

78 
60 

60 
61 

81 
58 

86 
58 

88 
64 

86 
64 

81 
61 

76 
58 

82 
59 

65 
58 

64 
62 

85 
61 

86 
64 

89 
63 

80.2 
57.2 

BESSEMER   3  SSW 

MAX 

Mm 

76 
39 

79 
58 

77 
58 

60 
53 

83 
51 

85 
54 

86 
66 

77 
60 

71 
57 

78 
42 

72 
43 

81 
46 

85 
51 

76 
61 

72 
56 

80 
62 

75 
64 

82 
65 

64 
65 

87 
61 

89 
56 

91 
61 

91 
61 

79 
64 

86 
59 

85 
59 

86 
59 

64 
64 

89 
59 

91 
62 

91 
61 

82.3 
57.4 

BIRMINGHAM  HB  AP 

MAX 

Mm 

77 
43 

79 
58 

76 
53 

81 
55 

82 
52 

85 
54 

85 
65 

71 
61 

71 
47 

77 
43 

70 
44 

79 
46 

84 
52 

72 
61 

70 
59 

79 
62 

72 
67 

81 
66 

81 
64 

85 
60 

87 
5) 

88 
63 

88 
62 

79 
62 

82 
59 

82 
58 

84 
64 

83 
63 

86 
59 

88 
63 

88 
61 

80.4 
57.5 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

Mm 

79 
40 

79 
46 

80 
44 

65 
49 

86 
50 

86 
49 

85 
56 

83 
65 

73 
49 

76 
33 

74 
37 

73 
41 

84 
48 

64 
54 

80 
49 

73 
59 

71 
62 

75 
64 

79 
61 

86 
60 

87 
54 

69 
58 

69 
61 

88 
62 

75 
60 

83 
55 

87 
56 

89 
57 

89 
59 

88 
59 

90 
60 

62,0 
53.5 

CUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

76 
46 

78 
52 

77 
52 

80 
50 

85 
53 

87 
55 

65 
64 

64 
64 

76 
55 

78 
44 

82 
40 

60 
46 

81 
46 

83 
50 

85 

54 

79 
62 

75 

52 

80 
65 

64 
63 

64 

61 

67 
61 

90 
63 

90 
65 

86 
69 

78 
61 

86 
61 

87 
63 

87 
66 

87 
64 

67 
64 

90 
62 

83,0 
57.1 

ONFONTA 

MAX 

Mm 

67 
45 

78 
50 

79 
46 

77 
53 

82 
48 

84 

50 

86 
58 

63 
60 

70 
55 

70 
42 

76 
42 

69 
45 

79 
49 

84 
54 

78 
55 

72 
60 

80 
62 

73 
65 

78 
62 

63 
58 

64 
58 

67 
56 

68 
59 

89 
60 

72 
59 

82 
56 

83 
56 

86 
61 

98 
57 

87 
60 

89 
59 

80.1 
55.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

69 
40 

75 
47 

76 
45 

71 
50 

79 
50 

80 
51 

81 
56 

60 
58 

66 
52 

67 
39 

72 
41 

65 

43 

81 
50 

60 
58 

76 
54 

69 
5B 

76 
61 

70 
61 

76 
60 

60 
56 

80 
58 

64 
60 

66 
61 

89 
63 

75 
58 

75 
57 

83 
58 

82 
60 

62 
56 

85 
60 

86 
56 

77.2 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

71 
40 

74 
53 

73 
51 

78 
54 

81 
51 

84 
56 

81 
62 

79 
63 

66 
52 

73 
43 

72 
42 

72 
46 

60 
54 

78 
61 

71 
57 

73 
59 

72 
62 

77 
67 

79 
61 

82 
56 

76 
57 

86 

62 

86 
62 

84 
69 

76 
57 

82 
57 

64 
60 

62 
62 

85 
56 

67 
61 

68 
62 

78.6 
56.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

Mm 

73 
36 

77 
45 

77 
43 

76 
50 

63 
47 

84 
47 

66 
56 

83 
61 

73 
53 

69 
39 

71 
38 

66 
43 

75 
45 

83 
51 

82 
49 

76 
60 

75 
60 

74 
64 

80 
51 

64 
58 

85 
55 

67 
5B 

88 
61 

69 
61 

77 
57 

67 
59 

66 
55 

64 
58 

85 
57 

89 
56 

89 
59 

80.5 
53.1 

VALLFY  HEAD 

*           •  * 

MAX 

Mm 

70 
37 

73 
48 

74 
45 

73 
47 

75 
45 

60 
44 

61 
47 

85 

54 

73 
60 

70 
43 

66 
35 

73 
38 

74 
36 

81 
43 

76 
46 

72 
60 

70 
58 

67 
63 

74 
60 

76 
55 

62 
52 

85 
93 

65 
57 

65 
58 

78 
53 

78 
53 

60 
55 

63 
62 

82 
53 

86 
55 

86 
57 

77,3 
50.8 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

BO 
46 

61 
52 

61 
50 

74 
56 

62 
54 

85 
59 

81 
64 

86 
62 

75 
52 

73 
45 

72 
52 

72 
51 

82 
53 

87 
58 

72 
58 

70 
62 

80 
66 

72 
63 

82 
65 

84 

60 

84 

6S 

90 
63 

90 
62 

92 
66 

86 
60 

84 
63 

86 
58 

86 
56 

86 
60 

86 
63 

91 
65 

81.7 
58.4 

BANKHEAD   LOCK    AND  DAM 

MAX 

Mm 

74 
40 

80 
42 

79 
49 

75 
49 

61 
51 

64 
54 

64 

64 

65 
60 

70 
58 

71 
43 

76 
39 

71 
46 

80 
46 

86 
56 

73 
57 

74 
59 

60 
62 

72 
65 

80 
65 

84 

62 

87 
56 

90 
53 

90 
61 

90 
64 

79 
57 

85 
60 

85 
59 

86 
59 

88 
61 

68 
60 

68 
63 

81.3 
55.5 

CENTR6VILLE 

MAX 

Mm 

77 
40 

80 
45 

80 
52 

77 
53 

83 
53 

64 

53 

67 
66 

88 
60 

73 
58 

78 
43 

60 
44 

74 
44 

83 
50 

67 
52 

73 
61 

72 
64 

62 
65 

75 

65 

83 
65 

65 
61 

68 
58 

91 
62 

92 
62 

91 
69 

85 
63 

88 
63 

83 
63 

86 
62 

86 
60 

90 
61 

91 
62 

83.2 
57.3 

CLANTON 

MAX 

Mm 

78 
43 

80 
46 

76 
55 

76 
54 

80 
52 

81 
54 

85 

60 

85 

61 

75 
61 

72 
44 

76 
50 

72 
46 

81 
50 

84 
56 

68 

60 

70 
63 

81 
65 

73 
66 

82 
68 

85 
64 

87 
62 

90 
64 

99 
69 

91 
67 

86 
64 

87 
62 

85 
66 

84 
64 

63 

60 

68 
64 

69 
62 

61.3 
58.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

71 
40 

79 
42 

81 
48 

72 
54 

80 
51 

S3 
53 

84 
56 

83 
60 

69 
49 

69 
40 

76 
41 

77 
47 

75 
51 

64 
55 

78 
52 

73 
54 

74 
60 

72 

64 

79 
62 

60 
61 

62 
57 

63 

60 

68 
62 

SB 
69 

71 
57 

79 
59 

81 
59 

86 
62 

84 
60 

84 
61 

86 
60 

79.1 
54.9 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

83 
40 

81 
50 

77 
46 

82 
50 

87 
51 

83 
54 

86 
64 

70 
59 

74 
54 

78 
41 

78 
42 

80 
50 

67 

51 

80 
62 

72 
53 

82 
62 

81 
56 

64 
65 

65 
64 

68 

60 

69 
55 

92 
59 

93 
60 

94 
69 

90 
60 

89 

60 

88 

60 

88 
61 

90 
60 

92 
58 

93 
60 

84,3 
55,9 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

71 
44 

60 
49 

BO 
50 

77 
52 

63 
55 

S4 
57 

84 

58 

66 
64 

69 
47 

71 
45 

77 
43 

70 
46 

76 
53 

85 
55 

78 
53 

74 
55 

76 
60 

73 
63 

81 
62 

63 
62 

65 
62 

87 
61 

90 
64 

90 
67 

76 
61 

79 
60 

83 
61 

87 
62 

86 
62 

89 
64 

88 
63 

80.6 
56.8 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

73 
33 

81 
38 

60 
44 

77 
45 

83 
47 

B5 
48 

64 
51 

66 
58 

73 
49 

71 
35 

77 
36 

71 
43 

76 
46 

85 
49 

77 
48 

75 
48 

77 
62 

74 
64 

81 
60 

64 
57 

66 
53 

88 
53 

91 
54 

91 
59 

79 
60 

77 
56 

64 
55 

89 
56 

86 
57 

88 
57 

90 
57 

61.3 
50.9 

JASPER  •.  N 

MAX 

Mm 

60 
40 

81 
47 

72 
45 

81 
53 

85 
46 

86 

4e 

85 
63 

74 
59 

71 
51 

79 
37 

73 
45 

80 
43 

87 
49 

79 
59 

70 
55 

76 
61 

74 
63 

79 
63 

82 
62 

65 

61 

87 
55 

90 
58 

90 
61 

73 
62 

82 
59 

83 
59 

66 
60 

84 
59 

86 
59 

86 
60 

90 
99 

61.2 
54.9 

Sm  R*l«i«nc«  Not**  FoUowlng  SuUod  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0 

0) 

Station 

0 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PR/ITTVILLE 

MAX 

60 

61 

79 

63 

65 

66 

89 

83 

71 

78 

80 

84 

86 

83 

70 

64 

78 

86 

MIN 

55 

59 

55 

48 

53 

65 

61 

62 

44 

56 

44 

48 

60 

67 

64 

64 

69 

54 

65 

66 

54 

64 

66 

64 

59 

63 

61 

59)3 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

76 

78 

60 

82 

62 

71 

8 1 

82 

70 

77 

77 

69 

90 

91 

63 

85 

68 

90 

81  9 

MIM 

57 

56 

56 

55 

65 

64 

59 

48 

50 

51 

52 

61 

68 

67 

64 

52 

69 

66 

67 

65 

65 

65 

65 

63 

63 

67 

61.1 

TUSCSLOOSA  f44  4P 

MAX 

81 

81 

74 

82 

85 

6 1 

66 

7  5 

7  3 

60 

72 

82 

86 

72 

72 

60 

72 

sail 

MIN 

57 

50 

56 

54 

59 

65 

62 

53 

45 

49 

52 

53 

60 

58 

64 

66 

65 

65 

60 

60 

63 

62 

66 

50 

59 

53 

66 

62 

61 

65 

TUSC410DS4  OLIVER  D4M 

MAX 

85 

72 

72 

82 

64 

89 

67 

90 

92 

92 

6 1 

89 

84 

87 

87 

88 

86 

83,0 

MIN 

<>4 

44 

50 

54 

55 

56 

59 

65 

59 

47 

47 

49 

55 

55 

60 

61 

66 

65 

66 

63 

6* 

63 

63 

56 

50 

63 

63 

69 

63 

63 

66 

58.7 

VEPNON 

MAX 

84 

83 

80 

85 

69 

65 

69 

78 

73 

80 

79 

80 

88 

81 

80 

62 

76 

65 

85 

86 

93 

94 

93 

63 

60 

85 

90 

90 

89 

91 

93 

84.8 

•          •  • 

MIN 

40 

5 1 

5 1 

60 

50 

36 

63 

65 

57 

56 

59 

58 

59 

5  5.7 

E4STERN  V4LLEY 

04 

4NNISTC1N  F44  4P 

MAX 

76 

75 

76 

80 

65 

86 

74 

70 

78 

7  1 

6  1 

72 

69 

80 

72 

61.1 

Mm 

>ii 

53 

52 

55 

49 

57 

63 

64 

50 

43 

47 

42 

53 

59 

59 

62 

69 

65 

62 

59 

53 

55 

65 

53 

63 

52 

63 

60 

62 

52 

58.1 

CALEP4  2  SU 

MAX 

60 

82 

77 

84 

85 

85 

68 

82 

84 

78 

82 

85 

78 

72 

84 

61 

83 

8  5 

87 

91 

92 

90 

Mm 

35 

50 

50 

53 

51 

50 

65 

61 

58 

40 

49 

43 

48 

57 

66 

66 

60 

5* 

57 

61 

62 

60 

60 

51 

60 

57 

50 

61 

56)3 

CENTRE  5  SW 

MAX 

76 

77 

76 

8  2 

85 

73 

69 

68 

85 

74 

73 

77 

7 1 

67 

91 

sl 

65 

92 

MIN 

42 

49 

47 

51 

48 

54 

61 

62 

56 

44 

45 

44 

54 

60 

60 

61 

62 

51 

62 

56 

62 

63 

64 

59 

59 

63 

59 

51 

62 

S6!5 

CHUDERSBURO  HTR  PL4NT 

78 

78 

78 

80 

64 

86 

86 

85 

71 

78 

8 1 

86 

8  5 

73 

63 

63 

83 

86 

66 

90 

92 

9 1 

65 

84 

69 

83.7 

Mm 

40 

49 

48 

51 

50 

52 

65 

60 

59 

43 

50 

45 

50 

60 

59 

63 

64 

66 

68 

62 

57 

52 

64 

64 

62 

50 

61 

63 

61 

52 

61 

57.5 

(^4DS0EN  CAS  PLANT 

76 

77 

75 

62 

63 

66 

85 

80 

69 

75 

67 

77 

85 

73 

70 

80 

78 

76 

84 

65 

86 

90 

90 

60 

80 

64 

87 

85 

87 

66 

92 

81.1 

MIN 

41 

54 

52 

57 

48 

52 

63 

55 

56 

43 

44 

44 

54 

60 

60 

6 1 

66 

63 

62 

50 

61 

52 

53 

60 

58 

52 

64 

59 

52 

61 

57.1 

PELL  CITY   1  NNE 

72 

76 

60 

62 

85 

70 

70 

72 

69 

81 

7 1 

83 

89 

88 

80 

82 

MIN 

37 

40 

45 

47 

47 

47 

52 

60 

60 

41 

41 

44 

44 

50 

65 

63 

61 

58 

56 

50 

51 

59 

58 

59 

59 

59 

56 

59 

53.8 

SYL4C4UG4  «  NE 

71 

82 

77 

9 1 

MIN 

37 

58 

52 

52 

49 

52 

64 

60 

58 

38 

48 

43 

48 

59 

58 

62 

66 

66 

66 

55 

59 

61 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

57 

59 

59 

56.6 

TALL4DE04 

MAX 

76 

77 

74 

60 

81 

84 

85 

81 

71 

76 

73 

80 

85 

81 

72 

80 

74 

81 

65 

86 

89 

88 

68 

83 

83 

63 

84 

82 

85 

68 

90 

81.5 

•           •  * 

MIN 

62 

67 

PIEHMONT  PL4TE4U 

05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

85 

65 

67 

62 

79 

89 

81.5 

Mm 

40 

52 

54 

51 

51 

61 

60 

38 

45 

55 

56 

61 

63 

66 

61 

58 

60 

63 

56 

51 

51 

56 

58 

56.1 

ASHL  AND 

MAX 

72 

69 

67 

67 

78 

70 

82 

69 

87 

82 

86 

86 

64 

79.2 

Mm 

42 

47 

48 

49 

49 

51 

55 

59 

58 

41 

43 

42 

46 

52 

56 

59 

62 

64 

56 

60 

62 

62 

62 

58 

50 

59 

59 

56 

60 

61 

54.7 

4URURN  3  SW 

MAX 

80 

8 1 

80 

82 

64 

87 

67 

84 

78 

73 

72 

83 

87 

68 

72 

63 

77 

70 

84 

68 

91 

90 

90 

90 

68 

88 

87 

85 

86 

90 

62.8 

Mm 

46 

55 

54 

54 

51 

56 

62 

64 

65 

41 

52 

43 

50 

55 

58 

60 

64 

66 

65 

62 

51 

64 

53 

63 

62 

62 

63 

63 

58 

53 

63 

58.3 

C4HP  HILL  Z  NW 

MAX 

65 

6 1 

70 

70 

8 1 

85 

66 

67 

60 

74 

72 

83 

86 

89 

89 

90 

86 

86 

8  9 

90 

Mm 

40 

48 

51 

51 

47 

57 

63 

65 

64 

40 

54 

41 

44 

50 

60 

62 

64 

54 

60 

58 

52 

62 

62 

60 

59 

63 

60 

57 

50 

59 

55.2 

HEFLIN 

MAX 

86 

72 

7! 

70 

9 1 

89 

60 

Mm 

37 

37 

41 

47 

42 

46 

55 

61 

59 

36 

43 

40 

43 

50 

55 

60 

65 

62 

63 

50 

51 

54 

60 

60 

58 

^0 

59 

59 

59 

58 

59 

52.6 

LAFAYETTE 

MAX 

75 

78 

83 

86 

60 

72 

77 

83 

87 

78 

65 

78 

77 

78 

79 

82 

90 

89 

89 

66 

65 

85 

60 

89 

90 

83 

91.3 

Mm 

45 

49 

53 

52 

51 

57 

60 

63 

62 

45 

52 

49 

51 

58 

57 

60 

62 

65 

62 

60 

50 

52 

64 

64 

50 

61 

50 

60 

59 

63 

57.5 

MARTIN  DAM 

MAX 

76 

65 

83 

87 

65 

63 

74 

91 

78 

90 

86 

8 1 

83 

77 

77 

69 

89 

89 

89 

88 

69 

86 

84 

9o 

86 

88 

68 

90 

84.1 

Mm 

54 

55 

57 

56 

53 

55 

64 

62 

63 

42 

56 

40 

46 

59 

63 

66 

66 

62 

57 

69 

63 

63 

62 

63 

65 

57 

60 

63 

62 

59.2 

0PELIK4 

MAX 

63 

7 1 

83 

86 

65 

68 

61 

76 

70 

85 

89 

90 

89 

90 

89 

87 

87 

85 

63 

68 

90 

61.6 

Mm 

45 

53 

56 

56 

49 

55 

61 

64 

64 

40 

47 

42 

44 

51 

59 

60 

64 

66 

63 

61 

61 

51 

62 

51 

61 

64 

53 

65 

56 

60 

62 

57.3 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

78 

78 

77 

80 

82 

66 

64 

73 

70 

76 

71 

81 

86 

65 

71 

62 

72 

80 

84 

86 

90 

89 

90 

85 

84 

85 

86 

84 

68 

89 

60.9 

Mm 

43 

51 

52 

54 

51 

54 

60 

60 

59 

41 

48 

47 

50 

53 

56 

56 

63 

64 

65 

60 

59 

61 

62 

64 

59 

57 

52 

60 

58 

60 

53 

56.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

80 

78 

79 

60 

83 

86 

89 

86 

80 

73 

77 

73 

64 

89 

70 

65 

60 

74 

71 

85 

88 

91 

90 

91 

94 

68 

86 

88 

85 

92 

93 

62.9 

*           •  * 

42 

42 

45 

46 

53 

59 

63 

40 

37 

40 

40 

48 

58 

6 1 

63 

64 

50 

50 

50 

60 

61 

60 

59 

58 

59 

56 

55 

58 

53.3 

PR4IRIE 

Oh 

DAYTON 

MAX 

83 

6  5 

66 

71 

70 

83 

79 

89 

65 

83 

88 

91 

92 

87 

87 

66 

82 

86 

88 

90 

83. 1 

Mm 

47 

56 

56 

60 

57 

62 

63 

61 

56 

52 

54 

52 

54 

64 

60 

64 

65 

66 

66 

65 

61 

55 

67 

71 

64 

64 

75 

69 

65 

60 

65 

61.4 

DEHOPOLIS  LOCK  AND 

D4M 

MAX 

85 

76 

72 

72 

84 

85 

69 

72 

82 

78 

83 

85 

86 

88 

90 

90 

85 

89 

84 

86 

66 

88 

90 

81.7 

M&l 

47 

49 

58 

58 

58 

58 

59 

62 

60 

47 

49 

48 

47 

54 

6 1 

60 

65 

66 

66 

55 

62 

51 

64 

64 

51 

60 

64 

65 

63 

62 

63 

58.9 

GAINESVILLE 

MAX 

74 

71 

70 

8 1 

85 

72 

72 

81 

75 

83 

83 

89 

87 

89 

90 

83 

83 

84 

86 

85 

87 

90 

81,2 

Mm 

43 

45 

53 

50 

57 

57 

61 

62 

54 

48 

50 

48 

51 

56 

'"^ 

60 

65 

66 

69 

64 

61 

62 

53 

69 

51 

64 

64 

64 

63 

65 

65 

58.4 

GREENSBORO 

MAX 

8 1 

73 

80 

84 

86 

75 

74 

82 

77 

84 

86 

86 

90 

91 

92 

89 

67 

86 

87 

86 

89 

91 

92 

63.9 

MIN 

49 

57 

55 

54 

56 

58 

64 

62 

52 

47 

53 

49 

54 

64 

60 

63 

65 

66 

68 

54 

64 

64 

64 

67 

52 

55 

65 

63 

64 

53 

64 

50.2 

HAYNEVILLE 

MAX 

83 

72 

80 

72 

83 

86 

66 

69 

81 

76 

82 

82 

66 

89 

89 

92 

90 

86 

65 

86 

83 

88 

88 

81.9 

Mm 

43 

46 

58 

52 

54 

55 

57 

64 

64 

45 

52 

45 

47 

52 

60 

58 

65 

67 

66 

65 

62 

63 

67 

67 

53 

54 

65 

64 

61 

54 

53 

56.6 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

7  5 

87 

78 

75 

78 

78 

62 

63 

68 

68 

92 

93 

90 

91 

85 

87 

85 

90 

92 

83.0 

Mm 

41 

56 

54 

58 

55 

59 

60 

61 

55 

43 

52 

45 

52 

60 

58 

58 

65 

66 

64 

54 

52 

51 

62 

66 

59 

62 

64 

65 

61 

62 

52 

58.5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

8 1 

7 1 

82 

84 

80 

70 

83 

77 

64 

64 

87 

90 

91 

91 

66 

87 

66 

85 

85 

66 

90 

91 

63.2 

Mm 

45 

58 

56 

52 

55 

56 

64 

61 

58 

46 

47 

50 

51 

62 

60 

64 

65 

66 

66 

69 

62 

64 

65 

58 

51 

65 

66 

53 

62 

64 

64 

59.7 

MINTER  3  NW 

MAX 

76 

79 

76 

66 

69 

86 

86 

69 

89 

86 

85 

83 

84 

83 

87 

87 

82.1 

Mm 

44 

52 

57 

57 

55 

56 

57 

62 

59 

49 

48 

47 

47 

52 

60 

6! 

62 

62 

66 

66 

61 

63 

64 

54 

60 

60 

55 

57.8 

MONTGOMERY   HB  AP 

MAX 

79 

79 

75 

61 

64 

85 

87 

67 

74 

78 

73 

62 

85 

66 

69 

82 

77 

60 

64 

86 

68 

69 

90 

69 

86 

86 

86 

84 

68 

88 

91 

82.5 

Mm 

47 

56 

60 

56 

54 

56 

65 

62 

55 

47 

50 

47 

51 

62 

61 

65 

66 

68 

68 

65 

52 

56 

67 

66 

64 

66 

67 

65 

60 

66 

64 

60.5 

SELM4 

MAX 

83 

63 

76 

80 

67 

87 

90 

87 

74 

81 

74 

85 

88 

80 

71 

83 

80 

66 

68 

90 

92 

92 

92 

89 

89 

89 

68 

87 

89 

92 

93 

85.4 

Mm 

47 

60 

61 

58 

59 

59 

66 

65 

66 

50 

48 

49 

55 

64 

62 

61 

66 

67 

69 

69 

69 

58 

69 

64 

68 

71 

66 

65 

63 

66 

62.4 

S—  R*f*r*DC*  Not«>  Following  SUttoa  ladmx 


CoDtlnued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

MAY  1969 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

tUCKEGEE  3  SW 

MAX 

Mm 

77 
40 

76 

49 

79 
55 

77 
55 

81 
54 

84 
5- 

86 
60 

87 
64 

86 

63 

73 
43 

79 
44 

72 
44 

63 
43 

86 
50 

68 
60 

73 

60 

83 
63 

78 
66 

72 
69 

83 
63 

87 
61 

90 
61 

SS 
65 

90 
65 

89 
62 

67 
62 

87 
63 

86 
63 

84 
63 

68 
64 

90 
62 

62.3 
57.6 

UNION  SPRINGS 

*          •  « 

MAX 

Mm 

78 
47 

79 
56 

80 
57 

76 
57 

62 
57 

86 
58 

90 
62 

91 
66 

89 
65 

75 

50 

61 
50 

74 
47 

7* 
49 

89 
55 

66 

60 

70 
60 

85 
64 

79 
66 

72 
65 

66 
64 

87 
62 

89 
69 

90 
67 

90 
67 

91 
65 

87 

65 

67 
65 

66 
64 

64 

61 

68 
66 

91 
66 

63.0 
60.3 

CnASTAL   PLAIN  07 

ANHALUSIA    1  NM 

MAX 

Mm 

78 
<.! 

85 
46 

72 
58 

75 
52 

84 

51 

87 
53 

86 

55 

91 
57 

68 
63 

75 
45 

61 
47 

76 
42 

65 
45 

89 
55 

77 
61 

74 
59 

67 
64 

64 
65 

85 
66 

89 
61 

69 
65 

90 
61 

89 
62 

91 
63 

93 
65 

67 
62 

86 
64 

86 
62 

84 

56 

68 
57 

89 
65 

84.5 
57.0 

ATHDRE   1  SW 

MAX 

Mm 

82 

82 
59 

77 
58 

60 
60 

65 

57 

85 

57 

84 
62 

85 
65 

77 
64 

79 
46 

79 
57 

62 
46 

86 
51 

85 
60 

77 
61 

78 
63 

61 
65 

85 

67 

87 
67 

86 
63 

90 
69 

90 
69 

92 
66 

92 
66 

65 

64 

86 
68 

86 
65 

85 
64 

87 
65 

90 
62 

91 
63 

84.5 
60.8 

BEATPKE   1  E 

MAX 

Mm 

SO 

84 

75 

61 

84 

86 

67 

66 

60 

74 

85 

76 

80 

85 

76 

77 

63 

80 

86 

78 

63 

69 

91 

90 

87 

93 

90 

87 

86 

63 

87 

83.6 

BRANTLEY 

MAX 

Mm 

78 
ill 

S3 
54 

83 
52 

82 
51 

84 

50 

86 
54 

69 
56 

91 
56 

87 
59 

61 
56 

80 
52 

78 
42 

85 
47 

69 
58 

71 
61 

72 
59 

66 
60 

85 
65 

SO 
65 

69 
62 

69 
60 

92 
62 

91 
60 

93 
61 

90 
61 

87 
63 

67 
63 

89 
61 

85 
55 

89 
61 

90 
63 

85.1 
57.2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

Mm 

SS 
39 

82 
56 

77 
55 

63 
55 

86 
55 

85 
55 

90 
61 

66 
61 

76 
65 

63 
41 

82 
53 

87 

41 

91 
45 

69 
63 

75 
62 

82 
60 

83 
65 

88 
66 

68 
68 

90 
63 

92 
61 

92 
61 

94 
63 

99 
69 

89 
60 

68 
62 

68 
62 

86 
62 

89 
56 

92 
59 

94 

60 

66.7 
58.1 

CAMDEN  3  NM 

MAX 

Mm 

S3 
"lO 

76 
52 

61 
52 

64 
54 

87 

52 

83 
56 

86 
59 

87 
58 

74 
55 

61 
42 

80 
53 

86 
43 

89 

50 

61 
61 

69 
57 

84 
58 

79 
61 

86 
63 

68 
64 

68 
63 

91 
59 

93 
62 

93 
63 

93 
64 

92 
57 

67 
61 

68 
62 

67 
59 

89 
59 

92 
61 

93 
63 

85.6 
56.9 

CHATOH  3  N 

MAX 

Mm 

83 
46 

81 
56 

79 
56 

83 
57 

86 

57 

84 
59 

64 
63 

63 
65 

74 
58 

61 
49 

81 

51 

85 
47 

88 
53 

78 
63 

71 
60 

82 

61 

81 
63 

86 
65 

68 
67 

89 
64 

90 
65 

93 
64 

93 
67 

92 
65 

87 

60 

87 
65 

87 
64 

86 
62 

68 
62 

90 
64 

94 
65 

85.0 
60.1 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

74 

53 

76 
55 

73 
58 

72 
57 

78 
59 

80 
62 

63 
64 

65 
66 

84 

65 

73 
50 

75 
56 

72 
55 

74 
59 

84 
63 

79 
60 

77 
61 

60 
64 

78 
63 

77 

63 

81 
65 

64 
69 

67 
68 

89 
68 

89 
67 

86 
65 

85 
63 

S3 
64 

82 
62 

81 
63 

85 
65 

66 
65 

80.5 
61.7 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
56 

72 
62 

75 
61 

80 
61 

84 
58 

66 
63 

90 
65 

63 
68 

75 
57 

76 
53 

76 
58 

81 
53 

86 
56 

74 
66 

72 
64 

79 
67 

80 
68 

74 
66 

81 
68 

85 
67 

86 
68 

87 
66 

68 
70 

67 
68 

67 
66 

66 
67 

83 
67 

63 
67 

66 
63 

87 

70 

88 
70 

62.0 
64.0 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

Mm 

75 
49 

SO 
55 

72 
58 

76 
56 

81 
56 

86 
61 

69 
66 

68 
65 

74 
49 

76 
52 

75 
51 

82 
55 

86 
56 

76 
60 

72 
62 

82 
64 

SO 
67 

73 
66 

83 
63 

67 
66 

89 
66 

88 
67 

90 
65 

90 
65 

65 
64 

66 
64 

65 
65 

82 
62 

67 
66 

88 
65 

62. 2 
61.0 

EUFAUL4  HILOIIFE  REF 

MAX 

Mm 

76 
49 

79 
52 

77 
59 

81 

55 

SI 
50 

65 

60 

88 
58 

69 
67 

86 
67 

75 
44 

76 
56 

75 
43 

85 
49 

89 
59 

69 
62 

71 
65 

61 
61 

79 
69 

71 
65 

79 
64 

68 
62 

90 
63 

SB 
65 

92 
73 

93 
64 

89 
61 

86 
65 

85 
63 

65 
57 

89 
64 

93 
65 

63.1 
59.9 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

79 
49 

63 
57 

75 
59 

75 
58 

65 
59 

66 
59 

83 
63 

90 
64 

85 
65 

74 
49 

SO 
53 

77 
48 

84 
50 

90 
57 

70 
62 

71 
62 

62 
65 

62 
67 

85 

70 

87 
67 

67 
68 

91 
68 

92 
68 

92 
69 

94 
63 

88 
66 

86 
67 

86 
69 

66 
62 

90 
65 

91 
66 

64.2 
61.7 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

79 
48 

64 
50 

78 
56 

77 
59 

66 
57 

85 
56 

S3 
63 

88 
64 

65 
61 

75 
51 

SI 
53 

78 
50 

64 
54 

68 
57 

75 
60 

71 

60 

83 
65 

60 
66 

65 
67 

86 
66 

90 
69 

91 
67 

92 
67 

93 
68 

93 
61 

66 
62 

89 
55 

67 
63 

68 
62 

90 
65 

92 
66 

64.6 
60.6 

GENEVA 

MAX 

Mm 

GKBERTOHN 

MAX 

Mm 

81 
39 

80 
50 

78 
52 

82 
53 

63 
55 

87 
59 

83 
60 

80 
60 

73 
58 

79 
44 

74 
57 

83 
43 

66 
46 

63 
61 

70 
59 

80 
64 

79 
60 

83 
67 

84 
64 

67 
61 

69 
60 

92 
61 

92 
63 

91 
64 

89 
58 

66 
62 

90 
63 

66 
61 

87 
59 

69 
60 

90 
62 

83.7 
57.6 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

75 
47 

80 
53 

65 
60 

75 
54 

63 
55 

64 
57 

85 

60 

65 
62 

86 
65 

75 
45 

79 
49 

75 
46 

64 
49 

86 
56 

77 
61 

76 
61 

81 
65 

78 
66 

80 
66 

63 
67 

69 
69 

89 
66 

90 
67 

91 
6S 

91 
62 

92 
64 

S3 
65 

63 
63 

84 
62 

S3 
63 

86 
64 

82.9 
59.6 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

79 
50 

84 
57 

75 
58 

77 
58 

S3 
55 

86 
61 

69 
61 

90 
66 

66 
65 

77 
50 

82 
49 

76 
50 

87 
54 

69 
59 

75 
62 

76 
62 

60 
66 

61 
67 

75 
64 

84 
60 

92 
66 

93 
66 

91 
68 

93 
58 

90 
65 

93 
65 

90 
64 

67 
69 

87 
61 

90 
66 

90 
67 

84.7 
60.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

78 
46 

62 
52 

84 
54 

85 
56 

90 
57 

87 
65 

72 
47 

79 
54 

73 
53 

85 
53 

66 
52 

74 
61 

70 
61 

83 
60 

75 
66 

76 
64 

69 
64 

87 
69 

90 
69 

90 
67 

92 
67 

92 
63 

66 
63 

89 
63 

88 
62 

83 
63 

89 
63 

90 
66 

83.8 
59.7 

OZARK   6  NNH 

MAX 

Mm 

BO 
49 

71 
53 

73 
53 

82 
52 

85 
52 

87 
54 

86 
57 

86 
62 

78 
61 

78 
45 

77 
51 

64 
46 

86 
55 

78 
57 

72 
55 

80 
57 

78 
60 

75 

60 

62 
61 

68 
59 

90 
60 

69 
62 

91 
64 

92 
61 

86 
60 

86 
59 

86 
58 

84 
59 

89 
56 

91 
63 

93 
62 

83.5 
57.0 

PHENIX  CITY  2  NNU 

MAX 

Mm 

77 
48 

78 
59 

79 
58 

81 
55 

82 
56 

64 
60 

S4 
63 

67 
64 

62 
65 

74 
49 

78 

50 

71 
48 

82 
52 

87 
60 

67 
59 

74 
61 

60 
62 

70 
63 

63 
63 

89 
69 

89 
67 

86 
66 

90 
66 

90 
65 

87 
66 

66 
63 

66 
64 

85 
63 

89 
65 

91 
68 

82.2 
60.5 

PITTSVIEM 

MAX 

77 
43 

77 
47 

78 
53 

77 
53 

80 
46 

S3 
51 

86 
60 

66 
62 

65 
60 

75 
42 

78 
43 

73 
41 

83 
42 

86 
47 

67 
61 

73 
61 

80 
65 

60 
67 

70 
64 

65 
62 

67 
60 

90 
61 

86 
62 

90 
63 

90 
62 

68 
61 

87 
63 

85 
60 

79 
55 

68 
56 

90 
63 

62.0 
56.1 

THOMASVILLE 

MAX 

Mm 

75 
47 

80 
49 

74 
55 

76 
57 

62 
59 

84 
59 

80 
61 

86 
62 

83 
60 

72 
48 

79 
51 

79 
49 

84 
50 

65 
57 

70 
60 

69 
61 

81 
61 

76 
65 

83 
66 

83 
66 

64 

69 

83 
65 

S2 
68 

87 
66 

67 

61 

68 
63 

87 
66 

65 
65 

84 
65 

86 
65 

86 
66 

81.4 
60.0 

TROY 

MAX 

Mm 

79 
45 

75 
58 

73 
56 

64 
58 

85 
55 

6S 
59 

91 
61 

86 
61 

77 
64 

80 
47 

74 
55 

84 
51 

89 
56 

SO 
61 

71 
61 

64 
63 

79 
64 

74 
65 

84 
65 

87 
69 

90 
69 

66 
67 

90 
67 

89 
65 

85 
63 

C3 
64 

86 
64 

83 
63 

87 
64 

69 
66 

92 
67 

63.5 
60.9 

MHATL6Y 

•          *  • 

MAX 

Mm 

83 
35 

78 
51 

79 
53 

64 
50 

65 
49 

64 
50 

61 
54 

64 
52 

72 
55 

82 
40 

77 
47 

64 
39 

66 
43 

77 
58 

70 
57 

82 
55 

80 
57 

67 
61 

68 
63 

69 
64 

90 
60 

92 
62 

94 
60 

92 
62 

65 
55 

67 
59 

68 
56 

90 
53 

92 
55 

94 
58 

64.5 
53.6 

GULF  OS 

BAY  HINETTE 

MAX 

Mm 

S5 
53 

76 
61 

77 
60 

82 
60 

65 
61 

83 
60 

85 

66 

64 
67 

75 
62 

SO 
50 

82 
52 

85 
54 

87 
57 

78 
65 

73 
62 

77 
63 

81 
65 

85 
66 

87 

66 

89 
66 

90 
68 

92 
69 

91 

70 

92 
67 

87 
64 

87 
69 

85 
66 

85 
65 

67 
65 

90 
66 

93 
67 

84,4 
63.1 

COOEN 

MAX 

Mm 

83 
48 

78 
61 

80 

60 

81 
62 

79 
60 

63 
60 

63 
68 

S2 
70 

80 
68 

79 
48 

63 
61 

61 
49 

63 
51 

64 
67 

61 
58 

80 
62 

SO 
69 

64 
68 

65 
67 

86 
63 

93 
67 

90 
66 

90 
66 

91 
67 

90 
65 

86 
66 

65 
65 

87 
66 

90 
64 

90 
65 

89 
66 

64.5 
62.7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

Mm 

83 
50 

79 
61 

60 
61 

81 
59 

64 

60 

63 
59 

65 
65 

65 
69 

79 
65 

SO 
50 

79 
64 

82 
50 

84 
53 

61 
65 

78 
62 

78 
61 

62 
67 

64 
68 

86 
67 

88 
64 

91 
68 

91 
68 

91 
68 

90 
68 

87 
64 

68 
66 

88 
66 

85 
65 

67 
65 

68 
66 

69 

70 

84.4 
63.0 

FORT  HOPGAN 

MAX 

Mm 

78 
64 

75 
63 

76 
62 

76 
61 

77 
65 

79 
66 

79 
69 

81 

71 

SO 
70 

77 
60 

78 
65 

78 
62 

79 
62 

81 
65 

SO 
64 

80 
66 

80 
67 

81 
68 

83 
71 

65 
71 

88 
74 

86 
75 

87 
73 

88 
69 

89 

72 

87 
75 

85 
75 

82 
72 

84 

72 

65 
75 

65 
76 

81.5 
68.4 

MOBILE   MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
53 

76 
62 

81 
61 

62 
64 

84 
62 

83 
63 

63 

70 

83 
66 

76 
57 

80 
51 

80 
55 

83 
53 

85 

56 

82 
64 

78 
61 

76 
63 

80 
66 

84 
69 

84 

69 

SS 
66 

94 

69 

93 
71 

92 
71 

92 
69 

69 
66 

89 
70 

87 
68 

86 
66 

69 

66 

92 
67 

92 
68 

84.7 
64.2 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

Mm 

bO 
44 

65 
57 

75 
58 

60 
58 

81 
59 

83 
56 

65 
63 

82 
69 

84 
64 

76 
46 

78 
57 

SO 
45 

62 
50 

B5 

62 

82 

60 

80 
61 

79 
65 

82 
66 

84 

69 

84 
63 

90 
69 

93 
64 

93 
65 

93 
75 

95 
62 

68 
65 

89 
64 

65 
63 

65 
61 

88 
65 

92 
66 

84.5 
60.9 

S**  B«f«r«DC«  NoUft  ToUowlng  SUUod  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  rj'"' 


Day 

Of  Month 

Station 

^  61 

.°  "ii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

MARTIN  0AM 

EV4P 

.21 

.20 

.12 

.12 

.16 

.12 

.26 

.15 

.22 

.23 

.25 

.20 

.20 

_ 

- 

.06 

.14 

- 

.19 

.20 

.23 

.24 

.25 

.21 

.14 

.21 

.32 

.45 

.02 

.23 

.24 

6.19B 

HIND 

19 

19 

10 

10 

s 

12 

3 

10 

40 

14 

38 

6 

10 

23 

62 

15 

12 

19 

6 

10 

26 

3 

7 

23 

26 

31 

16 

29 

6 

7 

10 

543 

•       •  * 

PRAIRIE 

Ot 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAtI 

EVAP 

1 9 

16 

25 

.22 

.03 

.06 

.16 

2  7 

.27 

WIND 

'46 

'94 

'96 

'42 

'60 

'It 

'29 

'46 

'83 

'el 

'95 

'38 

27 

'37 

62 

64 

62 

67 

*39 

'30 

'29 

'23 

'13 

'13 

'43 

"24 

'41 

'47 

'11 

'l2 

'11 

1369° 

MAX 

82 

84 

84 

62 

67 

90 

82 

90 

75 

80 

80 

83 

63 

67 

75 

72 

90 

76 

90 

92 

87 

87 

86 

87 

S3 

91 

90 

69 

90 

86 

93 

64.9 

MIN 

90 

94 

62 

63 

69 

65 

66 

67 

65 

97 

56 

98 

59 

64 

63 

63 

67 

69 

69 

72 

72 

70 

71 

73 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

72 

65.3 

•       •  • 

GULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.18 

.14 

.11 

.26 

.14 

.06 

.20 

.16 

.24 

.24 

.23 

.23 

.15 

.16 

.04 

.09 

.17 

.25 

.28 

.21 

.23 

.26 

.28 

.21 

.17 

.10 

.20 

.27 

.32 

6.016 

WIND 

22 

21 

22 

26 

19 

19 

21 

30 

64 

39 

60 

23 

22 

35 

46 

14 

26 

29 

19 

22 

23 

14 

20 

32 

29 

IS 

9 

17 

14 

30 

36 

621 

MAX 

87 

85 

87 

90 

92 

90 

92 

86 

84 

89 

86 

91 

90 

91 

90 

60 

86 

95 

99 

96 

97 

100 

99 

100 

97 

98 

96 

95 

96 

96 

92 

92.3 

MIN 

92 

91 

51 

50 

91 

60 

67 

66 

66 

96 

61 

56 

60 

66 

64 

64 

65 

69 

72 

70 

72 

71 

72 

72 

67 

71 

70 

67 

68 

59 

70 

64.2 

See  Heference  Notes  Following  Slation  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

. 

Q 

DIVISION  ] 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

s 

SPTCWJ.| 

A6BCVIU.E  1  NNM 

0008 

HENRY 

7A 

JOHN   b  HICMBURG 

ADOISON 

03 

: 

)4  13 

67  11 

795 

: 

PROF .  PALMER  GOOSEY 

ALBEMTA 

0140 

07 

HILCOX 

1 

32  14 

175 

7A 

c 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UWITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  T,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  "F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time .     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
statloDB  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E VA PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measuremaots  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price: 20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  I 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subs<::riptlons  should  be  sent  to  the  I 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402  . 
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GENEVA 

M 

M 

M 

.96 

21 

.0 

GILBERTOWN 

92.6 

65.7 

79.2 

100 

29 

50 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

.39 

!27 

22 

.  0 

0 

2 

0 

0 

GREENVILLE 

90 . 9 

66.9 

78  •  9 

-  1.3 

100 

30 

56 

4+ 

0 

22 

0 

0 

0 

•  98 

-  3.39 

.62 

.0 

0 

2 

1 

0 

HEADLAND 

95.4 

68.0 

81.7 

102 

30 

56 

4 

0 

1.36 

.52 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

92.2 

66.7 

79.5 

.2 

101 

30 

55 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

3.20 

-  1.59 

.99 

15 

.0 

0 

4 

3 

0 

OZARK  6  NNW 

92.8 

63.8 

78.3 

_  ^ 

29  + 

26 

0 

0 

0 

3.60 

_  .83 

5 

Q 

PHENIX  CITY  2  NNW 

90.7 

67.9 

79.3 

99 

30 

59 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

3.15 

l!45 

20 

!o 

0 

5 

3 

1 

PITTSVIEW 

91.5 

64.6 

78.1 

99 

29 

48 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

3.44 

2.16 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMASVILLE 

91.2 

67.9 

79.6 

5  5 

Q 

.25 

•  17 

15 

.0 

0 

1 

0 

TROY 

92.0 

67.7 

79.9 

.5 

99 

29 

58 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

1.12 

-  2.25 

.82 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

WHATLEY 

93.9 

62.7 

78.3 

103 

28 

47 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

1.22 

1.15 

li 

Q 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

79.5 

-  .2 

-  2.70 

Q 

*       *  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

91.2 

70.0 

80.6 

97 

29+ 

61 

17+ 

0 

23 

0 

0 

0 

5.86 

3.41 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

CDDEN 

91.4 

70.7 

81.1 

97 

29  + 

58 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

1.63 

.77 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

91.0 

70.6 

80.8 

.8 

97 

29 

61 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

4.27 

-  1.92 

1.63 

21 

.0 

0 

5 

4 

1 

FORT  MORGAN 

89. 1 

75.6 

82.4 

94 

29+ 

67 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

3.15 

1.05 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

93.5 

71.2 

82.4 

.9 

101 

29 

61 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

1.33 

-  4.90 

.33 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

91.9 

66.9 

79.4 

100 

30 

58 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

3.04 

-  3.79 

1.20 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

81.1 

1.0 

3.21 

-  2.66 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

105 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
RUSSELLVULE  2 

36 

DATE 

04  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MADISON 

7.36 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
BEATR.CE   1  E 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
HUNTSVILLE   WB  AP 

4.46 

DATE 

14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NOBTHERN  V4LLEY  0 

ATHENS  2 

BELLE  HtNA  2  N 

OECATUR 

FALKVlLLE    1  N 

FLORENCE 

HQOCES 

HUNTSVULE  WS  AP 
HADISON 
HOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


.ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  5SM 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  w 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

hagella 

ONEONTA 
PALMERDALE    2  M 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSTA  AU 

SAYRE 

SCDTTS80R0 
VALIEY  HEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


alicevule 

ARLEy  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
fiULINGSLEV   1  SE 

BROOK MOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILIE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FAYETTE 
CORGAS 
HALEYVI ILE 

HAHILTDN  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAH 

hertz  ponoville  tomer 
mitchell  dam 

pickensvule 

PlaNTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVllLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  Faa  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
UINFIEID  2  SM 


EASTERN  VALLEY 


04 


aNNISTON  FAA  AP 
aSHvULE  «  H 
CALERA  2  SM 
CENTRE  9  SW 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 

GADSDEN  CAS  PLANT 
JACKSONVILLE   2  Sh 
LEESBURC 
MQNTEVALLO 
PELL   CITY    1  NNE 


SYLACAUCA 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


NE 


PIEOHQNT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CiTV  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL   2  NM 

OADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HlCHTOMER 
JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNM 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAH 

HADLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


TIT 


1.21 
1.96 
2.58 
1.31 
6.S) 


i.«e 

2. OS 

i.e« 

1.43 
S.21 

1.80 
3.85 
5.75 
3.22 


2.11 

2.02 
3.66 
1.50 
3.88 
5.05 

2.49 
2.17 
1.33 
5.66 
3.65 


1.16 
2.43 
4.95 


5.62 
2.60 
3.37 


13  14 


IS 


.17 
.65 

.50 


.24  T 
.72 

.95  .14 


.26 
.37 


.70  4.46 

.60     .81  4.20 

.71  ,02 


.14   1.60  .12 
.27  ,30 
,38   1,14  T 

1,75 


,12  1.02 
,97 
1.38 

3,10 


,05 


.62 


I. 10  1.20 
.06  .39 
,49 

.45  .79 
1.16 
.10 
.10  4,30 


.20     .72  ,03 


16       17  18 


-  63  - 


19       20  21 


.17 
,65  ,01 
.65  .01 


2.62  1.13 


,02  1,11 

T         ,83  .63 

1.51 
,80  .32 
.03  2.43  .51 

1.93  1.00 


.04  1,13 


,14 


.64 

.72  2.30 
1.50  .02 


.40  .27 
1.50 

.30  1.87 
1.50 


,88  1,38 
1,63  ,48 
2,04  2.72 


22|23|24~25|2S|27  28|29]30 


DAILY  PRECIPITATION 


DENOPOLIS  IOCk  and  O&H 

fdrt  deposit 
gainesville 
creensboro 
hayneville 

livingston  2  sw 

MARION  6  Ne 
MARICS  JUNCTION   I  ENE 
HARIQH  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS    1  SSH 

MiLSTEAr) 
HINTER  1 

MONTGOMERY  We  4P 

orrville 
perrvville 

pine  level 
selma 

SUTTLE 

TUSKECEE  3  SH 
UNION  SPBlNCS 


.69 

2.97 
.10 
1.21 
<..32 
1.58 

2.19 


Day  o(  Month 
13  I  14  I  15 


16    17  le 


22     23  24 


.32  1.21 
2.68 


25     26  27 


.06 

.15 
.06 
.09 


COASTAL    PLAIN  0 

ARBEVILLE    1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA    I  NH 
ATHORE    1  SW 
■BEATRICE    1  E 

BRANTLEV 
aREWTON  3  SSE 
6RUN0I0CE 
CAMOEN  3  NW 
CHATDM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

OOTMAN  Ffift  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE    3  NH 
EUFAULA  WILDLIFE  R£F 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

CEQRGIANNA 

GURERTOhN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HQHE 

KINSTON 

I OUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 


.62 
U53 
2.76 


1.95 
1.71 
6.20 


1.29 
.60 


1.22 

.39 
.10  .20 
3.06 


.  17 
.37 


.05 
.02  .03 


OZARK  6  NNH 
PHENIK  CITY  2  NNW 
pINE  APPLE 
PIITSVIEW 
RIVER  FALLS 

SLOCOHB 

THQMASVILLE 

TROY 

WALLACE   2  E 
HHATLEY 


.50 
.75 


.05 
1.15 


GULF 

BAY  MlNETTE 
f  ODEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


.90 
.40 


.12  3.41 
.10 
1.63 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  a.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  o!  days  with  precipitation 

inset 

Slabon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

e 

> 
< 

1  . 

g  1 
1  ol 

<5  1 

Date  oi 
iaateet  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
HID         6  AH       NOON       6  PM 

8 

H 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
poaaible 

Average 
sky  cover 
s\innse  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

23 

0.6 

5.3 

<>5 

SW 

19 

86 

88 

61 

63 

6 

3 

2 

1 

0 

1 

13 

65 

5.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

19 

1.2 

6.2 

35++ 

21 

20 

77 

79 

51 

55 

3 

2 

2 

2 

0 

1 

10 

5.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

19 

0.1 

7.5 

26++ 

6 

30 

82 

Si 

48 

61 

3 

5 

5 

0 

0 

0 

13 

4.6 

MONTOOMERT  ¥B  AIRPORT 

10 

0.2 

5.0 

25 

S 

10 

82 

86 

50 

56 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

6 

72 

a**  relai«nco  note*  (oUowli.g  Sutioo  Indaz. 
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DAILY  TEMPERATURES  'lab.«. 


Station 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  * 

NHRTHFRN   V4LLEV  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

90 
63 

68 
67 

76 
44 

76 
51 

82 
56 

84 
54 

90 
60 

93 
63 

94 
64 

93 
64 

64 

65 

69 
69 

90 
68 

87 
66 

90 
65 

76 
57 

77 

50 

82 

56 

67 
63 

68 
64 

86 
62 

90 
62 

89 

72 

90 
69 

91 
'1 

93 

73 

95 
67 

96 
59 

97 
68 

97 

70 

86. 1 
62.6 

RELLE   MIN4  2  N 

MAX 
MIN 

es 

66 
59 

76 
46 

81 
52 

65 
59 

89 

57 

92 
61 

93 
65 

93 
67 

86 
67 

86 
65 

90 
70 

86 
69 

92 
68 

60 
66 

79 
59 

83 
52 

66 
56 

89 
58 

86 
65 

91 
63 

91 
64 

92 
74 

92 
70 

92 
72 

94 
74 

96 

70 

98 
70 

96 
74 

97 
72 

89,3 
64.4 

0EC4TUII 

MAX 
MIN 

fiLKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

90 
6<i 

90 
67 

75 
45 

79 
49 

77 
54 

84 
54 

89 
59 

94 
63 

93 
66 

94 
64 

68 

66 

66 

68 

69 
68 

69 

66 

90 
65 

76 
56 

76 
51 

82 
55 

89 
59 

69 
64 

68 
63 

90 
64 

91 

66 

92 
69 

93 

73 

91 

74 

92 
72 

97 
69 

96 

71 

97 

70 

88.3 
53.2 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

89 
62 

82 
57 

81 
43 

82 
51 

67 
54 

92 
54 

95 
69 

94 
63 

95 
6! 

92 
67 

69 
64 

66 
66 

90 
65 

62 
65 

72 
55 

81 
51 

84 
49 

88 
55 

91 
60 

89 
61 

92 
61 

92 
66 

93 
71 

97 
69 

99 
69 

98 
71 

98 
71 

89.3 
61.3 

HUNTSVILLE    KB  4P 

MAX 

Mm 

91 
69 

79 

57 

81 
51 

80 
54 

65 
62 

92 
59 

96 
65 

97 
69 

96 

70 

87 
69 

69 
66 

92 

72 

68 

73 

92 
71 

83 
64 

80 
62 

84 
59 

90 
61 

90 

70 

68 
69 

91 
67 

91 
69 

92 
77 

95 
75 

95 
79 

96 
76 

96 
'3 

100 
73 

101 
76 

98 

75 

90.6 
67.7 

MAOISON 

MAX 

Mm 

90 
65 

87 
48 

79 
46 

80 
54 

65 
62 

90 
57 

96 
63 

97 
69 

95 
67 

92 
67 

68 
68 

92 
71 

67 

66 

92 

72 

93 
65 

77 

58 

63 
54 

69 
60 

90 
65 

86 
69 

91 
67 

91 
69 

91 
73 

92 
72 

93 
71 

95 
74 

97 
71 

100 
73 

101 

73 

98 
72 

90.6 
65.4 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

90 
64 

85 

62 

81 
45 

80 
51 

87 
57 

91 
55 

95 

61 

93 
65 

95 
6! 

90 
65 

69 
67 

91 
70 

91 
68 

91 
68 

75 
65 

82 
59 

83 
53 

69 
56 

91 
67 

86 
64 

92 
61 

93 
64 

92 
77 

93 

73 

94 

75 

95 

75 

98 
74 

100 
69 

100 
73 

96 
71 

90.4 
64.6 

MUSCLE    SHOALS    FAA  4P 

MAX 

Mm 

90 
65 

60 
53 

62 
46 

84 
54 

86 
61 

92 
57 

97 
62 

95 

67 

98 
65 

69 
66 

91 
67 

89 

70 

90 
66 

91 
69 

73 
62 

61 
59 

63 
54 

68 
59 

92 
63 

89 
62 

93 
64 

96 
64 

95 
75 

91 
71 

93 
73 

94 
75 

96 

72 

98 

72 

99 
74 

99 
73 

90.5 
64.7 

NEV<   MA'KET  2 

MAX 
MIN 

86 
63 

65 
62 

64 
45 

84 
45 

64 
45 

69 
56 

93 
61 

93 
64 

90 
6! 

67 
64 

86 
66 

89 

70 

86 
66 

68 
65 

78 
65 

74 
58 

61 
53 

86 
55 

88 
63 

68 
65 

90 
01 

92 
62 

69 
72 

90 
70 

V2 
70 

93 
72 

95 

70 

96 
68 

97 
71 

97 
68 

88.5 
62.7 

RED  SAY 

MAX 

Mm 

91 
68 

69 
59 

79 
49 

82 
51 

79 
60 

88 
61 

93 
62 

95 
68 

95 

70 

96 
66 

90 
66 

93 
69 

94 

70 

89 
69 

94 
67 

70 
56 

80 
54 

85 

54 

89 
63 

92 
64 

84 
64 

93 
63 

95 
61 

92 
70 

92 

70 

95 
74 

96 
75 

98 
73 

100 
74 

101 

90.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

64 

55 

46 

50 

59 

56 

60 

65 

65 

66 

66 

71 

69 

67 

61 

57 

52 

56 

65 

57 

64 

64 

73 

09 

74 

71 

69 

69 

72 

72 

63.5 

RUSSELLVILU  2 

MAX 
MIN 

91 
55 

90 
56 

76 
36 

77 
36 

79 
49 

ei 

47 

86 
48 

91 
54 

96 
56 

91 
59 

66 
62 

67 
64 

66 
61 

89 
63 

86 
62 

66 
55 

80 
45 

86 
46 

8P 
51 

91 
55 

64 
59 

85 

56 

88 
56 

87 
09 

'J9 
08 

96 
72 

97 
67 

96 
63 

68 
62 

100 
66 

87.7 
56.7 

WATERLOO 

•          *  * 

MAX 

Mm 

87 
62 

80 
61 

60 
44 

75 
50 

64 
57 

91 
55 

95 

60 

96 
64 

94 
64 

90 
65 

68 
69 

66 
70 

86 
69 

87 
69 

76 
66 

80 
53 

82 
49 

67 
56 

89 
61 

90 
61 

'*4 
63 

93 
63 

91 
76 

90 
70 

94 
73 

94 

72 

97 
77 

100 
70 

99 
73 

97 
71 

69.2 
63.6 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

AL9ERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

se 

66 

SO 
67 

76 
52 

78 
53 

60 
60 

86 
59 

91 
64 

92 
66 

90 
67 

88 
66 

68 
62 

69 
67 

90 
67 

91 
69 

66 
65 

74 
57 

81 
54 

85 
58 

87 
68 

84 
64 

89 
62 

92 
65 

90 
75 

91 
72 

92 
71 

94 
72 

95 
71 

96 
71 

99 
72 

96 
69 

88.  1 
65.0 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 

Mm 

91 
63 

81 
65 

80 
46 

80 
50 

83 
60 

89 
55 

93 
59 

93 
65 

93 

70 

94 
66 

90 
67 

91 
71 

92 
70 

93 
67 

86 
67 

75 

61 

65 

52 

68 
57 

69 

66 

68 
64 

91 
61 

92 
67 

•i2 
75 

92 
74 

93 
74 

93 
74 

96 

70 

96 

70 

98 

70 

96 

70 

69.6 
64.9 

6IRMINCHAM   WB  iP 

MAX 

Mm 

86 
63 

76 
56 

77 
46 

77 
53 

61 
60 

65 
56 

91 
61 

91 
66 

90 
68 

69 
68 

87 
65 

89 
69 

91 
69 

91 
7n 

84 
63 

70 
56 

63 
53 

68 
57 

87 
65 

87 
63 

86 
61 

91 
66 

91 
74 

91 
73 

■"l 
76 

92 
74 

94 
71 

95 

70 

97 

71 

96 
74 

87.7 
64.6 

BRIOGEPORT  2  H 

MAX 

Mm 

90 
60 

89 
62 

79 
43 

61 
45 

86 
57 

91 
52 

96 
59 

95 
62 

92 
63 

89 
63 

88 
62 

as 

65 

88 
65 

99 
67 

65 
64 

60 
59 

80 
51 

85 
55 

88 
65 

88 
65 

91 
62 

92 
63 

89 

68 

90 
66 

95 
6! 

93 
66 

95 
67 

96 
66 

95 

70 

92 
65 

89.2 
61.5 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

68 
62 

90 
66 

78 
50 

81 
54 

82 
62 

86 
52 

92 
62 

93 
67 

92 
68 

92 
69 

68 

66 

90 
70 

90 
72 

92 
71 

89 
68 

79 
60 

82 
56 

88 
59 

86 
67 

90 
66 

90 
65 

92 
65 

94 
73 

94 
74 

9! 
75 

97 
71 

98 
71 

96 
72 

98 
72 

98 
73 

90.2 
65.9 

ON50NT4 

MAX 

Mm 

69 
54 

90 
60 

75 
46 

76 
46 

79 
46 

82 
54 

93 
59 

94 
65 

94 
61 

91 
61 

86 
65 

88 
64 

90 
68 

91 
67 

90 
66 

85 

60 

71 
50 

84 

50 

88 
60 

87 
6! 

86 
63 

90 
63 

91 

70 

92 

71 

92 

72 

92 
72 

93 
66 

95 

70 

98 

71 

98 
69 

86.5 
61.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

87 
61 

86 
65 

73 
46 

76 
49 

77 
59 

81 
53 

86 
58 

91 
62 

91 
65 

69 
66 

86 
62 

86 
66 

69 
66 

68 
65 

89 
65 

77 
57 

73 
52 

80 
54 

8! 

62 

86 
62 

83 
63 

87 
63 

89 
06 

86 
70 

90 
68 

90 
67 

94 
66 

96 
70 

95 

85.6 

SAND  MT   SUBST4  4U 

MAX 
MIN 

87 
64 

85 
66 

76 
46 

78 
50 

60 
60 

65 
55 

90 
60 

90 
66 

90 
70 

88 
62 

85 
63 

87 
66 

69 
69 

66 

70 

84 
66 

76 
56 

81 
63 

85 

56 

86 
67 

86 
64 

87 
61 

90 
64 

89 

70 

90 
71 

90 
71 

91 
72 

94 
70 

96 
69 

98 
70 

94 
68 

87.2 
54.2 

SCOTTSBORQ 

MAX 

Mm 

90 
60 

90 
64 

77 
44 

80 
45 

82 
56 

66 

51 

90 
57 

94 

62 

95 
63 

93 

61 

65 

61 

d6 
65 

88 
64 

88 
65 

90 

61 

84 

57 

76 
48 

83 

53 

88 
57 

89 
63 

87 
60 

96 
61 

93 
66 

85 
06 

92 
04 

93 
67 

94 
64 

95 
60 

98 
66 

97 
65 

68.8 
59.9 

VALLEY  HEAD 

*           •  * 

MAX 

Mm 

68 
58 

86 
62 

75 
42 

74 
44 

77 
53 

60 
50 

86 
55 

90 
61 

91 
63 

67 
65 

80 
64 

63 
65 

66 
67 

88 
71 

88 
05 

84 
59 

74 
51 

83 
53 

86 
00 

86 
64 

87 
56 

88 
61 

91 
66 

64 
66 

90 
64 

91 
57 

92 
65 

94 
67 

94 
68 

95 
66 

85.0 
50.6 

UPPER   PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

91 
63 

90 
60 

64 

52 

81 
57 

82 
63 

85 

56 

92 
62 

93 
65 

93 
71 

94 
69 

92 
71 

90 
71 

92 
70 

93 
68 

94 
66 

66 
64 

77 
56 

68 
56 

92 
62 

91 
66 

80 
61 

90 
68 

92 

73 

93 

76 

94 

76 

92 
66 

96 
66 

95 

73 

99 

70 

102 
74 

90.4 
65.9 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAN 

MAX 

Mm 

91 
61 

90 
56 

76 
46 

81 
50 

82 
59 

65 

55 

90 
60 

92 
64 

95 
66 

96 
66 

92 
65 

90 
61 

91 
67 

92 
67 

94 
66 

84 
61 

74 
54 

86 

57 

92 
59 

90 
55 

67 
62 

90 
64 

92 
62 

92 
70 

91 
71 

92 
70 

92 
69 

95 
66 

100 
68 

101 
71 

89,9 
62.5 

,CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

93 
63 

92 
65 

64 
49 

32 
50 

83 
55 

87 
57 

90 
59 

95 
59 

96 
66 

94 
66 

94 
67 

91 
69 

90 
68 

93 
69 

95 
69 

89 
64 

73 
53 

87 

56 

92 
60 

91 
65 

90 
60 

92 
63 

94 

70 

95 
74 

94 
73 

94 
73 

95 
69 

96 
70 

98 

71 

101 

71 

91,3 
64,2 

CLANTON 

MAX 

Mm 

90 
64 

89 
68 

84 

51 

80 
52 

79 
57 

83 
58 

86 

60 

92 
66 

93 
67 

92 
69 

91 
67 

86 

70 

88 
69 

90 
69 

90 
70 

90 
65 

79 
56 

66 
57 

90 
62 

90 
67 

88 
61 

89 
64 

92 
69 

93 
75 

92 
73 

92 
73 

93 
71 

99 
71 

96 
72 

99 
71 

69.4 
55.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

88 

62 

87 
65 

86 
45 

84 
56 

89 
55 

84 
54 

86 
60 

92 
64 

91 
66 

92 
65 

89 
65 

67 
66 

90 
66 

92 
66 

90 
65 

74 
57 

80 
52 

84 

54 

86 
56 

68 

60 

66 
61 

88 
61 

92 
66 

89 
73 

91 
72 

93 

72 

94 

70 

97 
68 

97 

71 

100 
72 

88.9 
53.0 

PAYETTE 

MAX 

Mm 

90 
61 

60 
68 

83 
46 

78 
55 

87 
58 

92 
54 

94 
56 

93 
54 

97 
65 

9* 
67 

90 
69 

95 
66 

90 
65 

93 
66 

63 
67 

80 
60 

86 

51 

91 
55 

91 
63 

86 
61 

88 
61 

94 
61 

94 

76 

94 
74 

94 

72 

95 
73 

96 
69 

100 
66 

100 
67 

98 
69 

91.0 
63.2 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

90 
67 

68 
65 

78 
48 

81 
50 

75 
58 

85 

60 

90 
63 

94 
66 

94 
66 

94 
65 

90 
66 

90 
68 

90 
67 

91 
69 

91 
67 

73 
5S 

79 
54 

89 

56 

88 
64 

90 
63 

66 
54 

90 
62 

92 

66 

90 
7S 

90 
73 

94 

73 

93 
72 

96 
70 

96 

73 

100 
73 

as. 8 

64.4 

HAMILTON  3  S 

MAX 

MIN 

90 
56 

88 
59 

79 
40 

61 
40 

77 
53 

85 

51 

91 
51 

93 

56 

94 

60 

9* 

61 

90 
65 

90 
66 

92 
64 

93 
65 

91 
64 

73 
59 

82 
47 

86 
47 

90 
53 

90 
60 

64 
61 

91 
60 

92 
60 

90 

70 

91 
69 

93 
69 

93 
68 

94 
65 

98 
65 

101 
68 

89.2 
99.1 

JASPER   4  N 

MAX 

Mm 

89 
61 

81 
65 

81 
44 

77 

51 

63 
59 

90 
52 

93 
59 

92 
62 

91 
66 

69 
67 

68 
65 

90 
65 

91 
64 

90 
65 

76 
65 

74 
59 

84 
53 

88 
55 

87 
63 

84 
63 

88 
64 

91 
64 

70 
72 

91 
71 

91 
69 

91 

70 

94 
67 

96 
68 

98 
69 

95 

70 

88.2 
63.0 

Sm  B*f«r*iic«  NolsB  FoUowlng  SUUod  Indvx 


-   65  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE 


Day  of  Month 

0 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PR4TTVILLE 

92 

80 

90 

92 

93 

92 

90 

93 

92 

9 1 

93 

96 

97 

98 

97 

96 

100 

101 

103 

97 

93.4 

Mm 

63 

64 

54 

52 

59 

58 

59 

64 

65 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

57 

66 

66 

62 

59 

71 

64 

79 

71 

71 

72 

73 

72 

66.  1 

THDRSBV   EXP  STATION 

89 

82 

8 1 

88 

9  1 

90 

78 

67 

69 

88 

86 

90 

92 

91 

9 1 

94 

97 

96 

^76 

100 

89  2 

Mm 

63 

67 

5* 

56 

61 

60 

63 

68 

67 

69 

76 

65 

69 

70 

58 

67 

69 

60 

68 

76 

75 

76 

74 

72 

75 

74 

67!3 

tuscaldosa  FAA  AP 

90 

85 

77 

68 

92 

91 

89 

9 1 

92 

93 

94 

99 

94 

95 

99 

102 

97 

90,7 

Mm 

65 

58 

51 

57 

62 

56 

62 

67 

74 

69 

71 

71 

70 

68 

57 

51 

56 

58 

57 

65 

61 

67 

78 

78 

76 

76 

74 

73 

75 

74 

66.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  Di» 

90 

84 

63 

82 

82 

92 

67 

74 

75 

78 

82 

60 

66 

8 1 

91 

63 

83 

95 

87 

97 

94 

100 

85.3 

Mm 

65 

66 

51 

53 

58 

58 

60 

62 

69 

67 

68 

69 

63 

59 

68 

53 

56 

58 

59 

66 

66 

63 

71 

79 

75 

65 

72 

72 

74 

7  3 

65.2 

VEPNON 

MAX 

91 

78 

82 

79 

67 

92 

96 

96 

96 

93 

92 

97 

95 

95 

62 

82 

88 

90 

90 

94 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

98 

99 

100 

99 

92.2 

«          *  * 

52 

59 

54 

59 

63 

64 

66 

69 

66 

67 

6 1 

54 

53 

60 

60 

62 

76 

74 

70 

74 

70 

72 

68 

7  1 

63. 1 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 

79 

76 

88 

94 

95 

92 

87 

87 

69 

90 

91 

87 

76 

85 

91 

8  8 

89 

90 

92 

93 

94 

93 

9  5 

98 

98 

100 

96 

89  4 

Mm 

6'. 

60 

52 

49 

60 

58 

60 

65 

67 

68 

65 

70 

71 

69 

70 

62 

5  5 

51 

65 

69 

64 

57 

71 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

7  1 

65.4 

CALERA  2  SW 

86 

89 

93 

90 

84 

66 

90 

86 

91 

94 

95 

94 

99 

95 

98 

99 

103 

97 

91  3 

Mm 

62 

65 

^B 

50 

61 

55 

61 

62 

60 

66 

65 

69 

56 

67 

58 

59 

65 

69 

60 

57 

75 

76 

79 

76 

70 

70 

72 

64!3 

CENTRE  5  SH 

92 

69 

78 

97 

100 

101 

Mm 

63 

69 

49 

58 

55 

59 

61 

67 

67 

63 

67 

66 

70 

61 

56 

56 

64 

63 

55 

67 

70 

69 

69 

59 

'70 

63.6 

CHILDERSBURC  HTR  PLANT 

69 

90 

66 

66 

89 

89 

90 

95 

99 

96 

98 

99 

99 

91  7 

Mm 

63 

62 

11 

50 

57 

58 

59 

66 

68 

68 

63 

68 

67 

68 

68 

58 

66 

64 

63 

67 

73 

72 

74 

73 

70 

71 

'n 

59 

64!7 

caosoen  CAS  Plant 

89 

79 

60 

82 

8* 

94 

95 

93 

87 

90 

90 

91 

92 

91 

84 

85 

88 

88 

86 

90 

94 

91 

93 

94 

95 

98 

100 

99 

97 

90  4 

Mm 

63 

67 

48 

49 

60 

55 

60 

65 

67 

6"' 

64 

69 

71 

71 

66 

54 

56 

66 

66 

62 

66 

70 

73 

76 

71 

69 

72 

7  1 

65.0 

PELL  city  1  NNE 

89 

89 

79 

61 

87 

92 

93 

90 

9 1 

88 

89 

90 

93 

89 

80 

88 

87 

87 

68 

91 

93 

93 

95 

97 

97 

98 

Mm 

59 

63 

48 

47 

46 

55 

54 

59 

65 

65 

62 

62 

66 

66 

66 

52 

54 

54 

55 

6'. 

62 

62 

66 

69 

69 

70 

66 

68 

71 

59 

61.6 

SYLACAUCA  *  NE 

92 

6 1 

83 

87 

89 

95 

95 

94 

93 

90 

90 

92 

90 

89 

87 

90 

90 

89 

92 

94 

94 

99 

95 

99 

99 

94 

Mm 

60 

62 

47 

47 

47 

56 

58 

64 

65 

66 

64 

67 

69 

55 

67 

62 

58 

54 

63 

64 

60 

55 

70 

69 

70 

59 

68 

58 

'58 

66 

62)7 

T  « 1  '■  A  nc  r  A 
TALLAUeoo 

MAX 

90 

80 

79 

77 

83 

87 

91 

93 

91 

91 

88 

88 

90 

89 

87 

64 

65 

89 

66 

89 

86 

90 

91 

92 

92 

94 

94 

96 

98 

93 

88.7 

*            *  * 

63 

66 

51 

50 

60 

57 

60 

66 

67 

68 

65 

70 

70 

66 

68 

61 

55 

58 

56 

54 

62 

57 

71 

72 

71 

71 

7  1 

72 

72 

70 

6  5.1 

PIEBHONT  Plateau 

05 

ALEXANDER  city  6  NE 

MAX 

Mm 

ASHLAND 

90 

89 

78 

78 

83 

88 

92 

91 

90 

89 

68 

79 

98 

Mm 

61 

63 

52 

51 

57 

54 

58 

60 

65 

64 

60 

62 

61 

52 

55 

59 

57 

53 

52 

58 

52 

55 

69 

70 

69 

68 

69 

72 

65 

mII 

AUBURN  ?  SW 

92 

92 

87 

8  3 

82 

80 

69 

94 

95 

96 

92 

90 

91 

92 

93 

90 

85 

90 

91 

90 

88 

93 

92 

94 

9^ 

98 

99 

100 

Mm 

64 

6* 

53 

52 

60 

60 

60 

66 

63 

69 

64 

65 

69 

70 

70 

59 

55 

69 

62 

56 

7  2 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

65!l 

CAMP   HILL    2  NH 

91 

9 1 

86 

80 

75 

78 

68 

93 

94 

94 

92 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

89 

91 

91 

68 

90 

91 

94 

95 

97 

97 

Mm 

61 

6* 

50 

49 

56 

55 

62 

65 

62 

62 

62 

65 

66 

67 

68 

66 

54 

61 

62 

60 

62 

69 

72 

74 

75 

69 

70 

75 

57 

63.8 

HEFLIN 

Mm 

LAFAYETTE 

91 

76 

69 

93 

91 

65 

90 

92 

93 

93 

94 

93 

95 

97 

98 

95 

90 . 4 

Mm 

60 

6* 

55 

55 

60 

59 

62 

66 

65 

63 

62 

65 

66 

66 

58 

51 

60 

66 

52 

60 

54 

59 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

64.5 

MARTIN  DAM 

9 1 

88 

81 

78 

78 

88 

92 

95 

69 

91 

89 

89 

9 1 

92 

92 

LOO 

95 

Mm 

62 

65 

60 

53 

61 

60 

59 

64 

66 

64 

63 

57 

69 

70 

64 

64 

65 

63 

66 

69 

70 

7* 

71 

71 

70 

75 

69!8 

OPFLIKA 

92 

68 

87 

8 1 

76 

76 

87 

92 

94 

93 

92 

90 

92 

87 

89 

97 

Mm 

6« 

6* 

56 

55 

62 

59 

59 

63 

63 

64 

64 

67 

58 

69 

55 

69 

53 

66 

70 

73 

72 

n 

71 

74 

69 

65!2 

RDCKFORO  2  NNK 

91 

90 

82 

8 1 

60 

83 

90 

92 

86 

81 

92 

93 

94 

96 

100 

Mm 

58 

66 

49 

50 

56 

55 

60 

63 

63 

63 

61 

65 

65 

57 

57 

60 

56 

59 

63 

63 

58 

63 

68 

73 

71 

71 

69 

70 

72 

68 

63!l 

ROCK  HILLS 

MAX 

95 

9« 

86 

65 

80 

79 

93 

98 

97 

97 

92 

90 

90 

92 

95 

68 

69 

94 

92 

90 

68 

92 

96 

97 

97 

100 

100 

102 

92.4 

•           •  • 

60 

66 

53 

48 

46 

54 

54 

5  8 

59 

70 

68 

61.6 

POAIRIE 

05 

DAYTON 

Mm 

OEMOPOLIS    LOCK  AND 

DAM 

92 

89 

79 

80 

63 

89 

'1 

92 

95 

69 

74 

87 

93 

92 

94 

94 

94 

97 

96 

97 

96 

98 

99 

99 

91.3 

Mm 

6<> 

69 

57 

54 

59 

61 

60 

61 

64 

65 

66 

70 

70 

59 

57 

59 

67 

64 

64 

55 

76 

79 

74 

71 

70 

71 

74 

65.4 

GAINESVILLE 

MAX 

90 

69 

77 

60 

61 

84 

90 

9- 

94 

94 

92 

95 

64 

76 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

96 

97 

98 

90.2 

Mm 

65 

69 

52 

54 

61 

59 

60 

65 

66 

67 

69 

70 

70 

69 

70 

58 

59 

62 

66 

69 

64 

56 

78 

79 

75 

72 

73 

74 

75 

66.3 

CREENSBORO 

MAI 

91 

63 

64 

83 

66 

92 

95 

96 

93 

99 

95 

95 

96 

91 

76 

60 

99 

01 

101 

92.8 

Mm 

65 

67 

55 

58 

60 

61 

63 

67 

72 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

64 

66 

63 

66 

76 

76 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

67.3 

HAYNEVILLE 

MAX 

91 

69 

86 

62 

79 

83 

69 

91 

93 

93 

90 

87 

90 

91 

63 

9 1 

93 

93 

96 

99 

93 

92 

99 

99 

100 

90.5 

Mm 

55 

69 

55 

53 

57 

58 

62 

63 

66 

66 

68 

70 

72 

69 

64 

58 

67 

66 

54 

56 

70 

74 

72 

71 

71 

74 

74 

72 

65.4 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

92 

92 

80 

85 

65 

86 

92 

94 

97 

98 

99 

98 

86 

69 

90 

98 

95 

96 

97 

96 

98 

98 

104 

109 

94-0 

Mm 

62 

6t 

48 

55 

62 

58 

58 

63 

70 

69 

71 

70 

72 

73 

68 

56 

56 

69 

62 

64 

70 

76 

74 

75 

71 

71 

72 

74 

65.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

90 

66 

8 1 

8 1 

65 

89 

93 

94 

93 

94 

90 

90 

61 

68 

92 

93 

95 

95 

97 

99 

96 

97 

100 

101 

98 

91.9 

Mm 

66 

68 

54 

55 

62 

62 

62 

65 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

60 

69 

52 

62 

68 

77 

76 

73 

72 

72 

73 

75 

73 

67.0 

HINTER  3  NW 

MAX 

90 

67 

83 

60 

79 

83 

68 

91 

93 

93 

9 1 

66 

89 

92 

69 

78 

90 

92 

91 

94 

97 

92 

95 

95 

98 

99 

Mm 

65 

67 

55 

55 

58 

59 

59 

61 

63 

68 

68 

68 

68 

59 

68 

62 

59 

59 

59 

68 

69 

63 

58 

76 

72 

71 

73 

72 

73 

71 

65.4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

90 

87 

62 

79 

83 

69 

92 

93 

99 

99 

91 

90 

91 

91 

91 

89 

68 

91 

93 

92 

91 

94 

95 

96 

95 

96 

98 

101  100 

97 

91.7 

Mm 

65 

62 

56 

54 

60 

60 

62 

65 

66 

68 

66 

70 

71 

72 

70 

63 

59 

61 

69 

66 

69 

71 

76 

79 

79 

72 

73 

74 

75 

73 

67.  1 

SELMA 

MAX 

93 

89 

64 

84 

87 

92 

96 

96 

96 

99 

94 

94 

96 

96 

93 

67 

89 

86 

93 

99 

96 

98 

98 

98 

99 

99 

00 

103   103  100 

94.4 

Mm 

68 

70 

58 

58 

63 

64 

63 

61 

70| 

73 

68 

72 

70 

75 

68 

63 

56 

61 

71 

69 

54 

71 

'2 

77 

76 

73 

74 

78 

77 

75 

58.7 

S*«  Rciarrac*  Nolsa  Following  SUUon  Ind«x 

-  66  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

ta 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

TUIKECEE  3  SW 

MAX 

91 

91 

87 

81 

60 

81 

68 

91 

93 

94 

91 

89 

89 

91 

92 

92 

85 

88 

89 

92 

87 

89 

94 

94 

94 

94 

93 

96 

98 

99 

90.4 

MIN 

&2 

65 

53 

62 

53 

60 

60 

61 

64 

65 

64 

65 

66 

70 

71 

69 

58 

59 

60 

63 

63 

63 

68 

74 

73 

71 

71 

72 

73 

59 

64.6 

UNION  SPRINGS 

MAX 

91 

92 

88 

83 

84 

80 

87 

93 

95 

91 

95 

91 

90 

92 

92 

92 

88 

89 

92 

101 

69 

91 

94 

99 

99 

96 

97 

96 

99 

100 

92.0 

•          •  • 

MIN 

66 

68 

57 

58 

60 

62 

64 

65 

65 

66 

65 

66 

70 

71 

72 

66 

60 

63 

66 

66 

63 

64 

71 

79 

74 

73 

74 

74 

76 

70 

67.  I 

CliSTJL   PLAIN  07 

iNnikLUSU   1  NH 

MAX 

92 

92 

69 

84 

87 

84 

69 

93 

97 

97 

94 

94 

93 

95 

95 

94 

88 

92 

97 

96 

99 

93 

97 

98 

101 

98 

100 

98 

101 

102 

94.2 

MIN 

66 

6« 

52 

50 

55 

60 

57 

57 

59 

61 

65 

64 

66 

72 

71 

65 

57 

56 

60 

64 

68 

69 

72 

73 

72 

66 

67 

71 

75 

58 

64  .  1 

4TM0RE   1  S« 

MAX 

92 

89 

88 

85 

66 

89 

91 

94 

94 

93 

69 

92 

93 

94 

94 

92 

87 

91 

93 

94 

94 

93 

94 

96 

94 

93 

94 

98 

99 

94 

92.3 

MIN 

65 

65 

55 

54 

62 

61 

61 

63 

67 

69 

72 

67 

69 

70 

70 

69 

60 

62 

70 

74 

69 

67 

78 

79 

73 

73 

71 

73 

75 

70 

67.5 

BEiTRlCe   I  6 

MAX 

S3 

89 

88 

65 

87 

87 

85 

90 

67 

87 

89 

65 

86 

85 

92 

99 

63 

87 

94 

87 

91 

97 

94 

95 

96 

91 

94 

90 

91 

101 

89.6 

MIN 

57 

60 

63 

65 

53 

56 

55 

63 

57 

59 

57 

61 

63 

61 

63 

60 

53 

52 

58 

63 

65 

65 

69 

75 

73 

69 

73 

69 

69 

63 

62.3 

BR4NTLEY 

MAX 

91 

93 

91 

84 

87 

65 

67 

90 

96 

99 

96 

94 

94 

95 

94 

99 

69 

92 

95 

98 

87 

92 

99 

98 

99 

97 

97 

100 

102 

98 

93.8 

MIN 

60 

61 

51 

48 

50 

59 

61 

60 

56 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

69 

56 

58 

66 

66 

65 

71 

73 

71 

71 

66 

69 

70 

74 

72 

63.8 

BREMTON   3  SSE 

MAX 

93 

90 

86 

87 

67 

91 

94 

96 

99 

92 

95 

90 

93 

95 

95 

9S 

92 

95 

97 

97 

83 

98 

98 

99 

97 

100 

100 

103 

102 

99 

94.5 

MIN 

62 

62 

52 

49 

59 

58 

57 

58 

62 

67 

70 

64 

65 

67 

72 

65 

55 

56 

65 

71 

59 

68 

77 

.'5 

69 

68 

69 

70 

70 

67 

64 . 7 

C4MDEN  3  NW 

MAX 

97 

90 

83 

83 

66 

90 

94 

96 

94 

96 

94 

92 

92 

95 

93 

67 

68 

95 

93 

96 

96 

97 

99 

99 

97 

99 

100 

102 

102 

101 

94.2 

MIN 

63 

64 

60 

52 

57 

58 

59 

61 

66 

67 

67 

65 

65 

67 

66 

59 

54 

55 

67 

67 

63 

64 

'4 

74 

'1 

71 

69 

69 

71 

7o 

64 . 5 

CH4T0M  3  N 

MAX 

91 

90 

82 

65 

82 

90 

93 

96 

95 

96 

93 

95 

95 

96 

95 

90 

69 

95 

95 

95 

93 

100 

99 

100 

96 

97 

99 

101 

102 

98 

94.1 

MIN 

65 

68 

56 

58 

61 

61 

63 

64 

68 

68 

73 

67 

69 

70 

69 

62 

58 

60 

61 

76 

74 

64 

76 

75 

73 

73 

59 

71 

74 

70 

67.  3 

CLiVTQN 

MAX 

89 

89 

87 

80 

82 

77 

65 

66 

90 

92 

90 

38 

86 

69 

69 

92 

88 

90 

91 

92 

90 

69 

93 

92 

73 

92 

94 

95 

97 

97 

89.5 

MIN 

6'. 

67 

59 

60 

65 

64 

64 

68 

68 

70 

65 

68 

69 

70 

71 

67 

63 

67 

70 

66 

65 

70 

75 

75 

74 

74 

75 

69 

74 

69 

68 . 2 

ODTHSN  fti  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

83 

64 

77 

86 

90 

92 

92 

90 

92 

92 

91 

68 

69 

89 

91 

92 

93 

68 

90 

93 

93 

94 

93 

95 

93 

96 

99 

94 

90.5 

MIN 

70 

66 

64 

60 

68 

67 

67 

66 

66 

71 

69 

72 

73 

73 

75 

70 

69 

66 

71 

70 

70 

72 

77 

77 

74 

73 

75 

78 

73 

72 

70.6 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

91 

91 

86 

62 

66 

80 

87 

91 

92 

96 

94 

92 

92 

90 

92 

91 

89 

92 

93 

94 

92 

91 

94 

99 

95 

95 

96 

97 

99 

100 

91.9 

MIN 

67 

67 

59 

60 

61 

63 

64 

64 

67 

70 

67 

70 

70 

72 

72 

67 

62 

63 

66 

67 

67 

71 

75 

75 

73 

69 

72 

74 

74 

70 

68.0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

93 

95 

90 

84 

86 

63 

89 

90 

91 

94 

92 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

90 

93 

95 

88 

89 

94 

95 

94 

95 

96 

98 

99 

95 

91.8 

MIN 

65 

65 

55 

50 

61 

65 

63 

61 

63 

67 

64 

69 

70 

70 

69 

69 

63 

62 

68 

66 

66 

67 

75 

74 

75 

73 

73 

72 

73 

59 

56 . 7 

EVERGREEN 

MAX 

93 

91 

89 

85 

88 

84 

91 

95 

97 

95 

95 

92 

94 

96 

94 

68 

91 

95 

96 

98 

98 

96 

98 

98 

94 

98 

98 

102 

102 

94.2 

MIN 

68 

67 

58 

60 

62 

64 

64 

64 

68 

73 

69 

70 

73 

72 

66 

60 

63 

67 

74 

71 

71 

79 

77 

74 

74 

75 

75 

77 

73 

69.2 

FRISCO  CITY 

MAX 

93 

90 

86 

65 

68 

85 

92 

95 

96 

99 

92 

93 

95 

95 

97 

95 

88 

92 

93 

99 

96 

92 

97 

100 

99 

95 

99 

100 

104 

105 

94.2 

MIN 

65 

67 

55 

57 

60 

62 

62 

64 

68 

70 

72 

66 

68 

70 

71 

62 

58 

59 

61 

76 

71 

66 

71 

78 

72 

74 

78 

75 

75 

70 

67.  5 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOWN 

MAX 

90 

90 

80 

63 

62 

88 

92 

94 

94 

95 

94 

92 

93 

95 

94 

83 

89 

93 

93 

99 

93 

96 

97 

97 

96 

97 

97 

98 

100 

98 

92.6 

MIN 

63 

64 

50 

55 

61 

56 

59 

60 

65 

65 

73 

67 

65 

68 

68 

63 

55 

57 

69 

70 

69 

62 

79 

75 

72 

76 

70 

69 

73 

72 

65.7 

GREENVILLE 

MAX 

92 

92 

80 

62 

84 

65 

68 

92 

93 

99 

92 

88 

90 

91 

92 

92 

82 

65 

90 

92 

93 

92 

94 

95 

99 

94 

95 

95 

98 

100 

90.9 

MIN 

65 

65 

56 

56 

61 

61 

63 

63 

65 

69 

68 

69 

69 

70 

68 

64 

60 

61 

64 

68 

67 

68 

76 

76 

79 

71 

73 

74 

74 

73 

66.9 

HEADLAND 

MAX 

92 

93 

93 

85 

90 

91 

90 

94 

95 

97 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

92 

96 

97 

97 

96 

97 

99 

99 

100 

100 

100 

99 

101 

102 

95.4 

MIN 

62 

61 

61 

56 

60 

62 

64 

65 

66 

70 

67 

70 

69 

71 

73 

70 

69 

66 

70 

68 

69 

70 

70 

76 

73 

72 

74 

75 

75 

7o 

68.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

92 

90 

86 

85 

85 

66 

91 

95 

96 

98 

93 

92 

91 

91 

92 

92 

83 

66 

91 

91 

93 

91 

95 

95 

95 

95 

95 

98 

100 

101 

92.2 

MIN 

66 

66 

55 

56 

60 

61 

63 

66 

66 

70 

65 

65 

69 

69 

?0 

63 

59 

63 

67 

67 

65 

69 

70 

75 

74 

72 

71 

74 

73 

71 

56.7 

OZARK    6  NNH 

MAX 

90 

90 

64 

86 

86 

68 

90 

92 

95 

90 

91 

91 

92 

97 

94 

91 

92 

94 

95 

91 

92 

95 

95 

99 

94 

95 

98 

101 

101 

97 

92.8 

MIN 

63 

62 

56 

52 

60 

69 

62 

63 

64 

65 

61 

63 

65 

65 

65 

62 

57 

62 

64 

60 

61 

64 

70 

70 

68 

67 

70 

70 

69 

64 

63.6 

PHFNIX   CITY    2  NNW 

MAX 

93 

92 

88 

61 

64 

75 

66 

91 

93 

94 

91 

86 

89 

91 

91 

89 

89 

90 

92 

94 

90 

89 

93 

93 

96 

93 

95 

97 

95 

99 

90.7 

MIN 

67 

66 

60 

59 

61 

63 

65 

68 

68 

69 

69 

66 

71 

71 

72 

66 

63 

69 

66 

65 

69 

64 

/2 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

70 

67.9 

PITTSVIEw 

MAX 

92 

93 

87 

83 

86 

79 

87 

91 

92 

95 

92 

89 

90 

92 

91 

93 

90 

92 

94 

94 

68 

90 

95 

94 

95 

94 

95 

97 

99 

97 

91.5 

MIN 

63 

63 

54 

48 

54 

61 

59 

59 

61 

63 

63 

71 

68 

67 

69 

67 

60 

59 

60 

66 

62 

64 

70 

73 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

64.6 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

88 

82 

60 

81 

82 

89 

91 

93 

90 

94 

90 

90 

92 

94 

90 

78 

67 

93 

92 

94 

94 

96 

96 

98 

95 

98 

98 

100 

101 

91.2 

MIN 

67 

67 

55 

56 

59 

63 

64 

65 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

63 

59 

61 

64 

71 

70 

67 

70 

78 

79 

75 

74 

75 

76 

74 

57.9 

TR"y 

MAX 

89 

68 

81 

85 

79 

67 

91 

94 

96 

91 

93 

90 

90 

92 

92 

87 

91 

93 

94 

95 

92 

95 

95 

97 

96 

97 

97 

98 

99 

96 

92.0 

MIN 

67 

67 

58 

60 

60 

62 

65 

65 

66 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

69 

60 

63 

69 

67 

65 

69 

75 

74 

74 

71 

74 

72 

75 

7  1 

57.7 

WHATLEV 

MAX 

91 

90 

87 

62 

85 

84 

90 

94 

96 

93 

93 

94 

96 

98 

64 

88 

90 

94 

96 

99 

94 

97 

100 

99 

99 

98 

102 

103 

102 

102 

93.9 

*           •  • 

MIN 

58 

60 

60 

47 

56 

57 

53 

55 

57 

63 

68 

64 

62 

65 

62 

60 

52 

55 

65 

71 

66 

63 

77 

75 

67 

68 

67 

72 

70 

65 

62.7 

GULF  08 

BAY  HINETTE 

MAX 

90 

87 

62 

67 

84 

90 

92 

95 

94 

90 

87 

94 

95 

95 

92 

84 

90 

91 

94 

95 

78 

94 

95 

99 

90 

93 

95 

97 

97 

99 

91.2 

MIN 

69 

69 

61 

63 

63 

65 

67 

68 

71 

73 

75 

68 

71 

72 

70 

64 

61 

67 

73 

76 

69 

67 

77 

77 

75 

75 

73 

75 

74 

7  1 

70.0 

COnEN 

MAX 

87 

86 

86 

87 

69 

92 

90 

9) 

93 

90 

69 

90 

93 

95 

93 

90 

90 

88 

90 

92 

91 

93 

94 

93 

92 

92 

94 

97 

97 

95 

91.4 

MIN 

66 

70 

58 

60 

65 

62 

65 

65 

70 

79 

74 

69 

71 

72 

73 

65 

60 

65 

75 

81 

73 

71 

61 

62 

81 

75 

75 

73 

76 

72 

70.7 

FAIRHOPE  Z  NE 

MAX 

SB 

88 

84 

67 

63 

89 

90 

93 

94 

93 

90 

92 

91 

92 

93 

87 

88 

69 

91 

94 

87 

94 

94 

94 

92 

94 

93 

95 

97 

94 

91.0 

MDi 

71 

70 

61 

62 

65 

64 

66 

66 

73 

72 

79 

69 

70 

72 

70 

66 

67 

68 

72 

79 

67 

69 

80 

79 

79 

75 

73 

74 

75 

72 

70.5 

fopt  morgan 

MAX 

88 

86 

84 

85 

84 

86 

86 

91 

91 

89 

68 

89 

89 

90 

91 

87 

66 

87 

69 

91 

91 

91 

91 

92 

69 

90 

93 

94 

94 

90 

89.1 

MIN 

76 

74 

73 

77 

70 

69 

69 

71 

79 

79 

78 

76 

77 

77 

72 

71 

69 

76 

76 

60 

81 

80 

81 

82 

79 

81 

64 

80 

67 

79 

75.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

88 

85 

67 

67 

92 

93 

96 

95 

9J 

90 

93 

92 

95 

9B 

86 

90 

93 

94 

96 

93 

98 

97 

97 

94 

94 

97 

100 

101 

99 

93.5 

Mm 

68 

68 

61 

63 

66 

64 

67 

70 

70 

73 

74 

70 

72 

74 

70 

66 

62 

68 

74 

76 

73 

71 

79 

79 

78 

79 

75 

77 

76 

74 

71.2 

RORERTSDALE    1  E 

MAX 

92 

93 

89 

85 

88 

85 

91 

92 

95 

97 

91 

86 

94 

94 

95 

99 

68 

69 

69 

92 

94 

84 

94 

94 

94 

90 

92 

95 

98 

100 

91.9 

Mm 

6'< 

63 

59 

58 

63 

62 

61 

62 

66 

69 

73 

65 

66 

69 

66 

64 

59 

63 

70 

79 

'I 

65 

69 

75 

71 

71 

69 

72 

73 

59 

66.9 

Sm  Ralttraac*  No<M  FoUowlag  SuOoo  lnd*x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


4L4B4N4 

JUNE  1969 


Day 

OI  Month 

Station 

o  0>, 

1 

2 

3 

4 

i 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      *  * 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

HAIITIN  DAM 

EVA? 

.21 

- 

- 

- 

- 

.24 

.26 

.18 

.31 

.24 

.20 

.16 

.23 

.22 

.15 

.39 

- 

■ 

~ 

.37 

.21 

.22 

.24 

.26 

- 

- 

- 

- 

WIND 

6 

10 

7 

18 

71 

59 

10 

12 

23 

28 

4 

6 

6 

6 

4 

4 

3 

10 

7 

•       •  • 

PRAIRIE 

Oft 

DEHOPDLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.20 

.22 

.27 

.29 

.  2 1 

.  20 

.  20 

.07 

.  23 

.  22 

*  36 

.19 

.27 

.23 

.  24 

.15 

.14 

.20 

.21 

.20 

.28 

.36 

.28 

.34 

.34 

.33 

.31 

.38 

.19 

.  3C 

7.41 

HIND 

22 

28 

65 

29 

48 

39 

20 

12 

11 

9 

40 

32 

24 

34 

27 

109 

62 

27 

34 

46 

49 

51 

44 

48 

49 

60 

* 

51 

22 

2  7 

1119 

MAX 

102 

98 

84 

92 

87 

86 

87 

86 

91 

88 

S2 

84 

83 

84 

96 

95 

79 

96 

97 

96 

95 

96 

95 

91 

95 

99 

102 

103 

105 

104 

92.6 

MIN 

72 

72 

63 

60 

62 

65 

66 

70 

73 

76 

75 

75 

76 

75 

75 

66 

64 

63 

67 

72 

71 

72 

70 

78 

75 

76 

77 

76 

76 

78 

71.2 

•       •  • 

GULF 

00 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.26 

.23 

.27 

.31 

.16 

.22 

.28 

.24 

.25 

.23 

.15 

.26 

.15 

.06 

.42 

.35 

.25 

.31 

.17 

.33 

.18 

.23 

.29 

.28 

.25 

.28 

.36 

.17 

.21 

7.408 

WIND 

27 

27 

34 

26 

24 

22 

17 

20 

30 

16 

14 

18 

14 

19 

23 

43 

38 

25 

36 

30 

35 

19 

24 

20 

14 

16 

16 

17 

30 

15 

709 

HAX 

100 

95 

93 

9* 

91 

96 

97 

100 

99 

97 

96 

100 

97 

ISO 

101 

100 

96 

100 

101 

104 

101 

103 

106 

106 

104 

104 

104 

104 

103 

103 

99.8 

HIN 

70 

71 

66 

63 

66 

65 

67 

70 

74 

76 

77 

72 

73 

72 

73 

68 

66 

74 

76 

79 

70 

71 

80 

80 

78 

77 

76 

77 

78 

73 

72.6 

See  Helerencc  Notes  FoMowing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ALABAMA 

JUNE  1969 
DELAYED  DATA 


Sullon 

Temperature 

Precipitation 

•  1 

>  J9 

<s 

•  i 

•  ^ 

1 
.  1 

h 

Dale 

• 

Data 

Dagraa  Daya 

No.  of  Daya 

3 

H 

From  Normal 

Graalaat  Day 

Data 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mln. 

3 

o 
t" 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  Mora 

si 

s » 

s2 

o  k 

si 

Is 

*       *  * 

DECEMBER  1968 

HEFLIN 

<i9,0^ 

24.0 

36. 5> 

63 

19 

11 

16 

87< 

a 

1 

24 

C 

7 

72 

3.00 

21 

•  C 

C 

1 

9 

3 

*       *  • 

JANUARY  1969 

ASHLAND 

6S 

31 

0 

( 

c 

4 

99 

1.61 

20 

.c 

( 

( 

1 

MADISON 

«6.8 

30.0 

38. <i 

-  4.2 

63 

8 

f 

5 

81« 

Q 

2 

IS 

( 

8 

oa 

2.5; 

2.06 

19 

.( 

( 

1( 

• 

2 

•       *  * 

FEBRUARY  1969 

HALEYVILLE 

52.5 

30.3 

41.4 

6E 

3 

li 

4 

65! 

( 

( 

IS 

( 

6 

li 

2.1( 

1 

.( 

( 

3 

MINTER  3  NW 

58.6 

36.0 

47.3 

7t 

2 

2( 

14< 

49J 

( 

C 

11 

c 

3 

5( 

1.5! 

15 

.c 

( 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 


OECEHfiEft  1968 
HEFl  IN 


JANUARY  1969 


FEBRUARY  1969 


Day  ot  Month 


12  3 


.76  1,66 


.03     .03  .51 


.51  .3* 


.27  .20 


10     U     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22    23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.13  3.00 


S««  Rolerenc*  Notes  FoIIowiiig  Station  Index 
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ALABAMA 

DAILY  TEMPERATURES  .,,iTo  'oin 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

• 

• 

1968 

HEFL  IN 

MAX 

••I 

45 

34 

44 

47 

58 

59 

42 

44 

49 

50 

55 

55 

51 

32 

35 

44 

63 

54 

50 

48 

42 

42 

41 

49 

57 

62 

48 

51 

57 

49.0 

• 

• 

38 

<.l 

41 

34 

24 

22 

23 

17 

12 

15 

17 

16 

21 

27 

12 

11 

15 

18 

21 

30 

"31 

37 

3a 

19 

19 

14 

19 

38 

24 

29 

34 

24,0 

,I4NU«I1V 

1969 

ASHLAND 

MAX 

51 

57 

59 

57 

62 

60 

47 

48 

50 

56 

60 

48 

53 

48 

52 

53 

69 

26 

27 

28 

43 

51 

43 

40 

39 

40 

46 

27 

23 

25 

33 

34 

38 

48 

HAIISDN 

MAX 

32 

41 

40 

25 

37 

47 

42 

63 

60 

36 

37 

44 

44 

49 

53 

57 

54 

56 

55 

44 

47 

49 

57 

53 

40 

33 

44 

45 

53 

62 

52 

46.8 

» 

* 

12 

14 

23 

10 

8 

26 

23 

27 

24 

15 

21 

22 

23 

24 

32 

35 

45 

50 

42 

41 

40 

42 

47 

29 

23 

29 

30 

40 

43 

49 

40 

FEBRUIBY 

1969 

HAIEYVILLE 

MAX 

53 

60 

68 

51 

54 

54 

60 

65 

62 

45 

57 

60 

46 

47 

45 

36 

37 

34 

46 

53 

55 

61 

54 

48 

52 

48 

54 

65 

52.5 

Mm 

*9 

47 

36 

18 

23 

26 

36 

39 

38 

25 

25 

27 

25 

25 

23 

31 

30 

25 

23 

23 

30 

35 

34 

31 

31 

28 

28 

36 

30.3 

HINT6R   3  NH 

MAX 

72 

78 

70 

50 

54 

58 

72 

74 

74 

54 

59 

61 

59 

55 

43 

42 

40 

38 

50 

58 

59 

64 

53 

58 

58 

58 

61 

69 

58.6 

MIN 

57 

61 

47 

27 

27 

29 

43 

46 

44 

33 

33 

37 

26 

26 

37 

35 

35 

31 

27 

28 

35 

37 

43 

32 

29 

30 

34 

38 

36.0 

CORRECTIONS 

DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 

DECEMBER  1968  CLIMATOLOGICAL  DATA  EASTERN  VALLEY  04  CHILDERSBURG  WATER  PL  TOTAL  PRECIPITATION  8.14,   NUMBER  OF  DAYS  WITH 

PRECIPITATION  .10  OR  MORE  9 

DECEMBER  1966  DAILY  PRECIPITATION  EASTERN  VALLEY  04  CHILDERSBURG  WATER  PL  TOTAL  8.14,    AMOUNT  ON  30TH   .46,   ON  31ST  .38 


See  Relereoce  Noles  Following  Station  Index 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 

JUNE  1'359 


,   .   ,        .1  ^iitn^to  of  Alibama  mav  be  obtained  by  wrltlne  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 

'^ltZ''l\rpoll%lt\°ln'^^^^^^^  36l!8,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 

data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

niuFK^loNAI   imiTS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
Socmen?  ?n  ^11^     SonthW  degree  day  totals  ire  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
S?^ec??oni  entered  In  ?lgures  Ce  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


dl 

OBSERVATl 


sav 


and 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  m  miles  Over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALEKT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORUALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIV 


ISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Is 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  bnllding. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  V.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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82.7 

101 

* 

69 

30+ 

0 

26 

0 

0 

0 

9.78 

2.38 

13 

,0 

0 

13 

6 

2 

FRISCO  CITY 

M 

M 

M 

67 

30 

0 

0 

0 

,0 

0 

GENEVA 

M 

M 

M 

7.24 

.88 

1.43 

17 

.0 

0 

11 

5 

3 

GILBERTOWN 

92.7 

71.1 

81,9 

101 

8  + 

65 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

5.66 

2  .00 

14 

.0 

0 

10 

4 

1 

GREENVILLE 

90.7 

71.5 

81,1 

-  .3 

100 

9 

68 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

4.11 

-  2,70 

.60 

9 

.0 

0 

12 

2 

0 

HEADLAND 

92.2 

70.9 

81,6 

100 

8 

69 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

9.81 

1 .95 

25 

.0 

0 

18 

5 

3 

HIGHLAND  HOME 

92.9 

70.7 

81.8 

.9 

102 

11 

68 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.89 

-  2.58 

1.29 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

OZARK  6  NNW 

77,5 

■  3.5 

99 

7+ 

61 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

3.18 

-  1.18 

1.11 

17 

.0 

0 

10 

5 

1 

PHENIX  CITY   2  NNW 

9o!3 

7l!3 

80.8 

98 

8  + 

67 

18+ 

0 

15 

0 

0 

0 

6.19 

2.10 

23 

.0 

0 

11 

4 

1 

PITTSVIEW 

92. 7M 

69. 9M 

81. 3M 

100 

9 

0 

0 

0 

0 

3.71 

1.14 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

THOMAS V I L  L  E 

91.0 

72.3 

81.7 

100 

9 

68 

20 

0 

1 8 

0 

0 

0 

6.01 

1.19 

10 

.0 

0 

13 

4 

I 

TROY 

91.5 

70.8 

81.2 

.6 

100 

7 

68 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

8.31 

1.91 

1.94 

9 

.0 

0 

15 

S 

3 

WHATLEY 

94.8 

67.8 

81.3 
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8+ 
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20 

0 

26 

0 

0 
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6.10 

2.16 

l> 

.0 

0 

12 

4 

1 

DIVISION 

81.2 

.2 

6.91 
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.0 

*       *  * 

GULF  08 
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81.9 
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6+ 
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21 

0 

0 

0 

7.46 

1.04 
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.0 

0 

14 

7 

1 
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74.3 

82.5 

99 

9 
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0 

23 

0 

0 
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9,33 

2.71 

28 

.0 

0 

15 

6 

1 
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74.0 
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.9 
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9+ 
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0 

21 

0 

0 
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10,88 

1  .99 

2.97 

28 

.0 

0 

15 

6 

4 
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89.2 

76,2 

82.7 

95 

9 

67 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

11.70 

3.75 

17 

.0 

0 

11 

5 

4 
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.9 

98 

2 
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20 

0 

22 

0 

0 
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4.47 
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.0 

0 
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11 
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0 

0 
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6.02 

18 

.0 

0 

16 

11 

7 

DIVISION 

82,4 

1.1 

12.74 

3.81 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WATERLOO 

104 

DATE 

11 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

53 

DATE 

30 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RDBERTSDALE   1  E 

22.91 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
WARRIPR   LOCK  AND  DAM 

.77 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GULF  SHORES  P  0 

7.70 

DATE 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


DEMOPOLIS  LOCK  iNO  DAM 
FORT  DEPOSIT 
C»lNESvHI.£ 
OREENSeORD 
HAVNbVl LLE 

UlVINGSTON  2  SK 
MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION  I  £NE 
MARION  JUNCTION  I  NE 
HATHEUS  1  SSH 

MILSTEAO 
MlNTER  5  NM 
MOHTOOMERV  MS  AP 
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SUTTlE 
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CILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 
K  INSTON 
LOUISVILLE 
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GULF 

BAY  MINETTE 
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FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


Day  of  Month 


3.3« 
2.32 
6.65 
1.54 


3.48 
3.66 
6. S3 


6.71 
9.92 
10.03 
11.23 


7.n 
S.S6 
7.53 
5.03 


7.24 
5.63 
5.66 


3.62 
3.71 
7.94 


7.46 
9.33 
10. B8 
11.70 
13.77 


,13 

 1 — 

10  1 

 r — 

u 

12 

 1  [ — 

13  1  14  1 

.06 

.05 

.20 

,30  .57 

.15 

.43 

1.49 

.01 

1.93 

.46  .04 

.10 

.04 

1.39  1.56 

.40 

.92 

.24 

.07 

I. S3  .95 

.U 

i 

.21 

.31 

2.07 

.12 

.26 

1.21 

.24 

1.07  .28 

01 

.92 

T 

.52 

.07 

.33 

.72  1.02 

.61 

.15 

.25 

03 

.02 

.29  .41 

.44 

.07 

.58  .33 

- 

- 

.37 

.  36 

'76 
.23  . 

1.72 

1.35  .'0 

.20 

16 

.30 

.11 

.77  .41 

2.24 

2.14    1 . 5o 

.91 

.  15 

•  19 

•  50 

.70  .20 

.07 

.73 

.  14 

1.94  .>2 

.93 

T 

.47 

02 

T 

.41 

1.66  .15 

.67 

.66 

.17 

.06 

.63  .31 

I  •  72 

.23 

T 

1.31 

.73  .51 

.55 

.43 

1.17  .05 

.02 

.50 

.81  .56 

52 

.42 

.43 

.05 

1.60  .19 

.12 

1^2 

.OB 

.62 

.05 

.32 

T 

.35  1.40 

.45 

.10 

.59 

.68 

.67 

.  17 

.19  .04 

.30 

.02 

.13 

1.18  1.20 

.47 

.  9( 

.44  1.17 

.18 

.60 

.2] 

.09 

T 
* 

.13 

2.3B  .80 

.64 

.01 

.02 

.24  1.37 

.45 

.79 

T 

1 7< 

1.05  il5 

.54 

.70 

.42 

.10  2.00 

.22 

1.48 

.17 

.23 

.11  .18 

1 .29 

.20 

.40  .27 

2.19 

.06 

.5C 

,08  .70 

.79 

.06 

.  1* 

.84  ,50 

2.05 

1.10 

1.51  1.43 

1 .33 

T 

.21 

.0< 

.50 

.B5 

.02 

.5 

.06 

.30 

.22 

.25 

.1^ 

.90  .66 

.02 

.75 

.30  .19 

.26 

.62 

.45  .62 

- 

1.19 

- 

* 

~91  "49 

1.9* 

.10 

.19 

.2 

T   1.67  .61 

.35 

U2C 

.47 

.48 

1.04  .48 

.6< 

.3! 

2.16  .54 

.05 

.30 

.29 

.60  .09 

.6 

i  .17 

.05 

.04  .70 

.8 

1  1.16 

.31 

.14  .05 

.35 

.9 

) 

.40 

1.4! 

.12 

.  1 

0     T  .90 

T 

1.4 

0  .01 

.50 

.2 

7      .08  .01 

.1 

2  l.BS 

.73 

.  1 

0|     .97  .12 

15 


IE     17  18 


19     20     21     22     23  24 


.10  1.17 
.12  .26 


1.05 
.20  .10 


.15  .73  i 

T  .05  1.29 

.40  .05 

,46  1.06 


.36  .60 
.25 
.09  .19 
.23  .34 

,52  .45 
.34  .62 
.27 

.91     .46  .67 


.36!    .26     .31  .31 


1. 11 
.40 
.40 


25     26  27 


28     29  30 


.13     .60  .01 


1.16 
2.74 


.36     .12  .05 


.77 
.32 
1.65 


.13  2.16  .61 


1.25 
.25 
.30 


.17     .22  .26 


1.15 
.50 
.05 


1.65 
1.06 


.65 
2.18 


.09 
.37 
.07 


.09  .19 
.15  1.60 


1.03 
.16 
1.18 


,74 
.32 
.04 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

ion  of 
>t  mile 

of 

>t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Dired 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
0 

0 

&■ 

0 
"? 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPQRT 

22 

0.8 

5.3 

30 

N 

09 

83 

87 

61 

63 

6 

3 

6 

0 

1 

0 

16 

66 

6,0 

HUNTSVILLE   WB  AIRPQRT 

17 

1.2 

J. 7 

43  +  + 

27 

27 

81 

82 

56 

60 

7 

2 

4 

1 

2 

0 

16 

5.3 

MOBILE  AIRPORT 

22 

1.5 

6.5 

32  +  + 

12 

07 

91 

92 

66 

76 

2 

6 

6 

7 

3 

1 

25 

7.0 

MONTGDMERV  WB  AIRPORT 

22 

1.5 

5.6 

30 

N 

09 

84 

86 

59 

63 

5 

5 

6 

2 

0 

0 

18 

56 

6.4 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1968  -   1969   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        *  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

T 

BELLE   MINA  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  '0 

1 . 0 

DECATUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2iO 

1 

2  •  0 

1 

FALKVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

FLORENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  lO 

T 

1.0 

HODGES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

HUNTSVILLE   WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

•  i 

T 

.5 

MADISON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

MOULTDN  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

2  1  2 

.  1 

2.3 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

2  •  0 

2 

T 

2  ■  0 

2 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  •  0 

1  ■  0 

T 

2.0 

RED  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  lU 

T 

1.0 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

1.3 

1 

i.3 

1 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

*         «  * 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE   2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BESSEMER   3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

BIRMINGHAM  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BOAZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.  3 

- 

2.0 

1 

- 

BRIDGEPORT  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

COLLHiSVlLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.7 

1 

2.7 

1 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1968  -  1969 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

MAGELLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

DNEONTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.3 

1.0 

1.3 

PALMERDALE   2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.8 

.8 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SAYRE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SCQTTSBORO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

.8 

T 

.8 

1 

WARRIOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

*         *  * 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

ARLEY  3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

AUTAUGAVILLE   3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

BILLINGSLEY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BROQKWODD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

CARBON  HILL 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

CENTREVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CLANTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

CORDOVA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

1.0 

ELROD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FAYETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GORGAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1.0 

1.0 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1.2 

1 

T 

1.2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF    1968  -  1969 


Station 


JULY 


OCT 


DEC 


MAB  APR 


JASPER  'i  N 
LAY  0AM 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THDRSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD   2  SW 


EASTERN  VALLEY 


Oh 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE   5  SW 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE   2  SW 
LEESBURG 
MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  <t  NE 
TALLADEGA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1.    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
X    IN  ON  GD 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

WALNUT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

*         *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

ASHLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

1.0 

1.3 

AUBURN  3  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

CAMP  HILL   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DADEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DELTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

HEFLIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

hightower 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

JORDAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LAFAYETTE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

OP  E  L I KA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

ROCKFORD  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

ROCK  MILLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

THURLOW  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WAOLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

WETUMPKA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

YATES  HYDRO  PI  ANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

*         ♦  * 

PRAIRIE  06 

CUBA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DAYTON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

FORT  DEPOSIT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

_ 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  82  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF    1968  -  19{.9 


Station 


JULY       AUG  SEPT 


OCT  NOV 


DEC 


MAR       APR       MAY  JUNE 


GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS   1  SSW 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MONTGOMERY   MB  AP 

ORRVILLE 

PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE   3  S 
TUSKEGEE   3  SW 
UNION  SPRINGS 
UNIDNTOWN 

WARRIOR   LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 
ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   I  NW 
ATMQRE   1  SW 
BEATRICE    1  E 
BRANTLEY 


07 


SNUWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GO 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


3.0 


2.0 


2.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF   1968  -  1969 


ALABAMA  ^ 


Station 


OCT 


NOV 


DEC 


TOTAL 


BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COTTONTDN 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 

□ZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  APPLE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


3.0 


3.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1968  -  19&9 


ALABAMA. 


Station 


AUG       SEPT      OCT  NOV 


DEC 


MAB       APR        MAY  JUNE 


TOTAL 


PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
SLDCOMB 
THOMASVI LLE 
TROY 

WALLACE   2  E 
WHATLEY 

«         •  • 

GULF 
BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF   SHORES   P  0 
MOBILE   WB  AIRPORT 
ROBERTSDAlE   1  E 


08 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  alaba« 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTHeHN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

97 
69 

97 
65 

97 
71 

95 
71 

96 

71 

95 

71 

97 
72 

96 
72 

95 
72 

99 
69 

95 
67 

95 
66 

95 

70 

94 

72 

93 
69 

90 
67 

91 
66 

95 
67 

94 
69 

96 
69 

94 
59 

89 
69 

90 

70 

90 

70 

91 
69 

88 
67 

86 
63 

85 
5» 

86 
56 

93.2 
66,  1 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 

Mm 

68 

92 
67 

90 
67 

95 
68 

95 
72 

96 
72 

95 
74 

96 
73 

89 
74 

99 
66 

96 
73 

96 
72 

97 
68 

95 
68 

94 
71 

94 

70 

92 
69 

91 
68 

99 
68 

95 
69 

94 
69 

95 
69 

89 
73 

68 

70 

90 
71 

91 
71 

91 
70 

86 
67 

86 
64 

38 
60 

67 
61 

92.5 
69.2 

DECATUR 

MAX 
MIN 

F4LKV1LLE   I  N 

MAX 
MIN 

96 
70 

9A 
66 

91 
66 

90 
66 

95 
69 

95 

72 

94 
74 

92 

72 

95 

73 

87 

70 

95 

73 

95 
71 

96 
68 

95 
67 

95 
69 

94 
69 

93 
59 

86 
67 

89 
66 

94 
66 

93 
69 

93 
59 

94 

71 

90 

70 

89 

70 

93 

71 

92 
69 

68 
66 

86 
63 

84 
58 

87 

60 

92.0 
66.4 

FLORENCE 

MAX 
MW 

100 
67 

9* 

6* 

93 
61 

9B 
66 

98 
71 

98 
71 

98 

70 

98 

70 

96 

71 

97 
68 

100 
71 

100 
71 

97 
68 

95 
66 

97 
68 

94 
69 

92 
57 

98 
67 

96 
65 

95 
66 

95 
66 

99 
57 

95 
57 

80 
57 

92 
56 

92 
67 

94 
69 

88 
67 

67 
61 

39 
58 

91 
58 

94.7 
66.9 

HUNTSVILLE  we  AP 

MAX 

Mm 

97 
73 

9» 

71 

93 
72 

98 

70 

96 
76 

98 
76 

95 
78 

101 
77 

91 
76 

99 
79 

97 

77 

98 

75 

98 

72 

96 

72 

94 
76 

95 

73 

92 
72 

91 

70 

95 

71 

95 

73 

96 

73 

95 

73 

86 
74 

90 
73 

92 
74 

92 
74 

90 
73 

88 
72 

86 

08 

89 
65 

89 
65 

93.7 
72.9 

HAOISON 

MAX 

Mm 

95 
72 

99 

70 

89 
69 

96 
70 

97 
73 

98 
76 

97 
74 

99 
73 

92 
74 

94 

70 

94 
73 

94 

73 

96 

71 

96 
72 

94 

71 

93 
71 

92 
70 

91 

70 

95 

70 

93 
71 

95 
73 

96 
73 

86 
73 

87 
69 

89 

70 

92 
74 

90 
73 

68 

72 

86 
64 

86 
60 

87 
62 

92.7 
70.6 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

96 
70 

95 
67 

93 
67 

98 
67 

96 

76 

97 
75 

97 
74 

100 
73 

94 
72 

96 

7(1 

96 
76 

97 
73 

96 
69 

96 
70 

95 

71 

94 

72 

90 
69 

86 
68 

94 
58 

93 

70 

95 

70 

95 

71 

90 
71 

90 
71 

92 
74 

92 

72 

85 

70 

67 
58 

87 
65 

90 
60 

91 
51 

93.5 
70.0 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

93 
71 

93 

70 

92 
66 

96 
69 

97 
75 

98 

74 

9B 
74 

101 

75 

101 
76 

97 
73 

98 
75 

99 
72 

96 
72 

96 

72 

96 
72 

96 
72 

90 
71 

91 

70 

98 
69 

97 

70 

97 
71 

95 
72 

93 
72 

91 
72 

93 
74 

94 
73 

89 
69 

87 
69 

66 
67 

86 
63 

89 
63 

94.4 
71.1 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

9'! 

69 

91 
65 

91 
66 

97 
65 

96 

70 

96 

70 

95 

72 

96 

72 

86 

72 

99 
69 

96 

72 

93 
68 

92 
69 

93 
69 

92 
74 

92 

71 

90 
66 

92 
67 

95 

67 

90 
67 

91 
67 

93 
68 

86 

69 

87 
69 

90 
69 

92 
10 

89 
58 

85 
57 

83 
62 

87 
58 

89 
65 

91.5 
68.  1 

REP  BAV 

MAX 

99 

70 

96 
69 

92 
64 

95 
64 

100 
73 

99 
74 

99 

76 

99 
76 

100 
74 

101 
73 

101 
74 

102 
74 

101 

70 

100 
70 

97 

70 

99 

72 

96 

75 

86 
71 

VO 
69 

95 
69 

96 

71 

92 
70 

99 

71 

95 

69 

94 
69 

95 

70 

85 
67 

89 
66 

89 
63 

90 
63 

94 

67 

95.6 
70.1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

9« 
68 

90 
66 

89 
69 

94 
67 

94 

VI 

92 
70 

89 

71 

94 
71 

86 

72 

93 

70 

91 
72 

93 

70 

92 
68 

94 
68 

90 

70 

91 
69 

85 
65 

68 
65 

92 
67 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

82 

70 

87 
59 

90 
70 

86 

72 

84 
68 

85 
52 

75 
63 

87 
58 

89 
59 

69.5 
66.0 

russellville  2 

MAX 

Mm 

9B 
68 

99 
66 

95 
63 

97 
63 

100 
62 

98 
68 

96 

70 

97 
70 

101 
70 

9B 
66 

99 
66 

101 
66 

101 
64 

97 
64 

98 
67 

97 
68 

96 

68 

86 
66 

91 
58 

99 
63 

97 
57 

99 
56 

94 

58 

91 
67 

93 
67 

93 
66 

92 
65 

89 
67 

87 
60 

66 

55 

91 
55 

95.2 
55.6 

WATERLOO 

«          «  « 

MAX 

Mm 

97 
69 

97 
67 

95 

63 

100 
69 

101 
71 

100 
73 

99 

74 

101 
73 

101 
74 

101 
72 

104 
74 

102 
74 

102 
73 

101 
69 

97 
72 

98 
74 

98 
76 

97 

73 

97 

70 

100 
67 

97 

72 

99 

70 

89 

78 

90 
69 

95 
69 

91 
73 

91 
72 

90 
58 

B7 
63 

90 
58 

92 
50 

96.7 
70.3 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

AL8ERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

9't 

71 

91 
6* 

92 
68 

101 
67 

95 
72 

95 
71 

89 
74 

95 
73 

85 

72 

94 

70 

96 
71 

94 
70 

95 
69 

95 
68 

95 
74 

93 
70 

68 
68 

94 
57 

95 
68 

91 
71 

95 
67 

93 
71 

88 

71 

88 
68 

88 
71 

ae 

71 

68 
68 

86 
68 

85 
64 

88 
61 

90 
61 

91.7 
69.0 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

Mm 

9'! 

70 

94 
68 

92 
6B 

98 
68 

96 
72 

96 
73 

94 

74 

98 

72 

95 

73 

94 

71 

94 
74 

94 
73 

95 

71 

94 
70 

94 

71 

92 

70 

82 
72 

89 
69 

94 
68 

94 

71 

90 
68 

93 

72 

92 

72 

91 

70 

93 
71 

92 
12 

90 

71 

89 
69 

66 
63 

90 
63 

91 
63 

92.6 
70.  I 

BIRMINGHAM  H6  AP 

MAX 

Mm 

9'i 

72 

92 
67 

90 
69 

97 

70 

95 
73 

95 
76 

92 
76 

96 
73 

93 
74 

92 
73 

94 

73 

94 
73 

95 

73 

95 
69 

95 

73 

95 
74 

85 
73 

93 
71 

96 

70 

95 

70 

91 
69 

92 
73 

92 
72 

90 
70 

92 
72 

91 

73 

65 
74 

88 
67 

87 
63 

89 
62 

90 
64 

92.3 
71.0 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 

Mm 

89 
65 

90 
66 

93 
66 

94 
65 

96 
68 

95 
68 

93 
69 

91 

70 

90 

70 

93 
68 

94 

71 

93 
69 

94 

66 

91 
67 

92 

72 

91 
67 

90 
63 

94 
63 

96 
66 

94 
69 

94 

68 

93 

67 

86 
59 

87 
68 

90 
59 

■2 
70 

89 
69 

67 
66 

86 
60 

86 

58 

90 
58 

91.5 
66.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

101 
72 

95 
69 

93 

70 

98 
72 

97 
74 

98 
73 

94 

75 

92 
74 

92 
74 

93 
72 

96 
74 

94 
74 

95 

70 

95 
70 

95 
76 

94 
73 

94 
70 

92 
59 

95 
69 

96 
69 

94 

70 

95 
72 

95 
72 

89 
69 

91 

71 

92 
71 

69 

71 

90 
68 

86 
64 

88 
63 

67 
66 

93.5 
70.8 

0NE0NT4 

MAX 

Mm 

95 
69 

94 
65 

92 
69 

91 
67 

96 
68 

94 

71 

94 

71 

93 
73 

96 
72 

87 
67 

93 
69 

95 
71 

92 
71 

94 
69 

93 
69 

92 

70 

90 
71 

64 
56 

68 
66 

90 
57 

93 
68 

92 
68 

92 

72 

89 
68 

88 
69 

91 
(1 

91 

70 

67 
67 

88 
62 

67 
58 

66 
59 

91.2 
68.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

95 
68 

91 
65 

89 
67 

83 
66 

96 
69 

92 
69 

93 
71 

89 
69 

94 
71 

66 
69 

95 

70 

96 
69 

91 
66 

94 
66 

93 
69 

91 
69 

92 
67 

81 
64 

68 
55 

92 
57 

91 
58 

90 
67 

90 
70 

85 
67 

68 
67 

69 

70 

68 
58 

84 
65 

84 
64 

64 

60 

86 
52 

69.9 
67,2 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

92 
71 

90 
64 

90 
67 

96 
69 

94 

72 

94 
59 

93 

71 

93 
71 

89 

70 

90 
69 

92 

70 

92 
69 

93 
68 

92 
67 

90 
69 

92 
68 

90 
67 

91 
69 

93 
67 

90 
69 

91 
55 

92 
69 

87 
66 

85 
57 

86 
58 

87 
69 

87 
68 

65 
66 

84 

60 

86 
60 

63 
60 

90.0 
57.4 

5C1TTSB0R0 

MAX 

Mm 

96 
69 

95 
68 

91 
68 

92 
68 

96 
70 

96 
69 

99 

70 

93 
71 

95 

72 

90 

70 

94 
72 

95 

72 

99 
62 

98 
68 

96 

73 

93 
58 

94 
67 

90 
64 

92 
57 

97 

70 

93 
57 

94 
69 

99 

73 

90 
59 

90 
7  1 

92 

70 

92 
63 

92 
58 

89 
6  1 

37 

57 

91 
57 

93.2 
67.8 

VALLEY  HEAD 

•          *  • 

MAX 

Mm 

95 
66 

91 
62 

89 
63 

89 
63 

94 
67 

93 
66 

91 
68 

66 
67 

90 
69 

90 
67 

90 
68 

94 
71 

92 
66 

92 
64 

92 
67 

91 
57 

91 
66 

80 
59 

83 
63 

84 
58 

68 
63 

68 
69 

89 
66 

86 
57 

89 
54 

89 
67 

91 
68 

69 
65 

85 
56 

65 
53 

87 
54 

89. 1 
55.1 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

98 
74 

97 

70 

98 

72 

96 

70 

100 
74 

97 
76 

96 

77 

96 

76 

102 
80 

100 
74 

96 

77 

99 
78 

97 
78 

99 

70 

97 
74 

95 

72 

94 
75 

90 
72 

86 

70 

94 
74 

94 

72 

93 
73 

93 

71 

93 

72 

95 
74 

94 
75 

69 

70 

93 
72 

91 
66 

92 
67 

92 
68 

95.2 
73.0 

SANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

96 
69 

97 
67 

96 
67 

95 
65 

96 
67 

96 
69 

97 
74 

99 

71 

101 
70 

93 
71 

96 

70 

97 

71 

96 
69 

97 
67 

96 
66 

97 
67 

95 
65 

83 
63 

90 
69 

92 

70 

93 
57 

93 
57 

94 
64 

92 
57 

90 
56 

92 
71 

90 
70 

86 
67 

68 
62 

90 
61 

91 
59 

93.8 
66.8 

CENTREVILIE 

MAX 

Mm 

72 

96 
70 

96 

70 

95 
68 

99 

72 

97 
72 

97 
74 

98 
74 

101 
79 

96 
73 

99 
74 

96 
74 

93 
70 

97 
69 

96 

70 

94 
59 

92 
69 

82 

70 

90 
57 

94 

71 

94 
69 

90 
70 

94 
71 

92 
73 

93 
72 

94 
72 

90 
72 

95 

72 

90 
64 

92 
65 

91 
6? 

94.0 
70.6 

CLANTON 

MAX 

Mm 

92 

72 

95 
71 

99 

71 

94 
69 

96 

72 

99 

72 

95 
7* 

96 
74 

99 
79 

99 
74 

92 
74 

93 
76 

89 

70 

93 
69 

94 

72 

91 
7? 

90 
74 

31 
69 

89 
69 

91 
73 

91 
71 

69 

71 

89 
73 

91 
74 

90 
71 

92 

72 

88 
73 

92 
73 

85 
65 

90 
66 

91 
57 

91.6 
71.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

96 
68 

93 
64 

91 
64 

91 
65 

95 
71 

93 

70 

94 
71 

92 
70 

97 

71 

93 
66 

93 

70 

95 
69 

94 
66 

93 
66 

93 
67 

92 

70 

91 
69 

82 
66 

87 
57 

92 
56 

91 
69 

92 
59 

94 

72 

87 
66 

87 
69 

90 
70 

90 
69 

60 
69 

84 
52 

65 

61 

87 
62 

90.8 
67,5 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

99 
6' 

96 
67 

96 
66 

100 
65 

101 
69 

99 
69 

99 

71 

102 
72 

iJl 

71 

99 

71 

98 

70 

97 

70 

99 
68 

96 
68 

98 

69 

93 

71 

96 
69 

90 

70 

93 
69 

96 
64 

94 
69 

94 
57 

93 
68 

94 
68 

94 

71 

95 

71 

94 

70 

90 
67 

68 

61 

86 

60 

91 
50 

95.6 
67,7 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

97 
71 

95 
66 

92 
66 

93 
67 

98 
71 

95 
74 

96 
74 

95 
75 

98 
76 

94 

71 

95 
71 

95 
72 

99 
69 

95 
70 

95 
72 

93 

70 

93 
70 

83 
68 

90 
67 

94 
69 

95 
59 

69 

70 

93 
72 

90 
69 

91 

70 

92 

72 

90 
69 

76 
66 

67 
65 

86 
63 

68 
64 

92.3 
69.6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

96 
66 

96 
66 

94 
64 

95 
63 

97 
63 

96 
69 

96 
69 

95 
69 

96 

7C 

99 
69 

97 
69 

96 
69 

99 
66 

97 
66 

96 
57 

96 
58 

94 

67 

84 
58 

90 
63 

95 
63 

94 
04 

94 
66 

95 
66 

93 
68 

93 
59 

92 

'1 

91 
63 

87 
69 

68 

60 

87 
56 

90 
56 

93.7 
65.9 

JASPER  <•  N 

MAX 

Mm 

9<. 
68 

91 
65 

9C 
6! 

95 
66 

95 

70 

92 

70 

92 

71 

95 

71 

90 
71 

94 

72 

95 

70 

93 
69 

94 
68 

92 
67 

94 

70 

92 
68 

86 

72 

89 
67 

94 
65 

94 

67 

90 
67 

95 
68 

9(1 
70 

89 
68 

91 

71 

89 

70 

84 
69 

66 
66 

85 
63 

38 
59 

89 

60 

91.2 
67.6 

Sm  Ral«r»nc*  Nolas  Following  Slatloa  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  of  Month 

« 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PR4TTVILLE 

MAX 

MIN 

9! 

71 

91 
72 

99 

71 

94 

70 

93 

72 

9i 
71 

92 

73 

100 

74 

97 
73 

98 

73 

99 

73 

95 
75 

96 

70 

97 

71 

95 
73 

93 
71 

67 
71 

92 
72 

96 
68 

9J 

70 

93 

70 

92 
71 

90 
70 

95 

73 

93 
71 

90 
70 

87 
72 

87 
72 

90 
68 

90 
66 

90 
66 

93.3 
71.2 

THOKSSV  Exp  51STI0N 

MAX 

96 
78 

96 
76 

97 
73 

98 
72 

97 
74 

96 
75 

96 

100 

96 
73 

92 
76 

94 

85 

75 

93 
72 

94 
69 

94 

72 

92 

70 

61 
59 

94 
68 

92 
69 

91 
71 

90 
68 

90 
70 

89 
72 

91 
72 

91 
73 

93 

71 

92 

70 

90 
59 

88 
65 

91 
67 

90 
68 

92.6 
71.6 

TUSCALOOSA  FA4  AP 

MAX 

Mm 

97 

73 

96 

70 

96 
06 

99 

70 

96 
76 

96 
74 

97 

77 

103 
77 

100 
77 

97 
74 

97 
76 

95 
75 

99 

73 

97 
70 

95 
74 

94 

74 

62 
75 

67 

72 

93 
69 

94 

72 

93 
72 

93 

73 

93 
74 

95 

72 

94 
74 

89 
/4 

93 
74 

91 

70 

92 
65 

92 
67 

93 
57 

94.5 
72.5 

TUSCALOOSA  OLlVt*  DAM 

MAX 

Mm 

98 
73 

98 

70 

96 
66 

95 
66 

92 
74 

98 
75 

95 
74 

98 
75 

99 
76 

97 
73 

97 
76 

98 

74 

95 

71 

97 
69 

95 

70 

95 

71 

92 
73 

64 

70 

66 

68 

94 
68 

94 

70 

93 
72 

93 

72 

95 
56 

94 
62 

85 
62 

86 
'1 

86 

71 

85 
65 

86 
66 

87 
55 

93.2 
70.3 

VERNON 

MAX 

Mm 

95 
6? 

93 
67 

94 
77 

100 
67 

99 
71 

100 
70 

97 
73 

98 
72 

98 
74 

100 
70 

98 

72 

97 

72 

97 
70 

97 
69 

99 

70 

96 

70 

93 
72 

87 
72 

97 
67 

98 
67 

94 
69 

93 

68 

96 
72 

95 
67 

94 

71 

93 

72 

90 
61! 

68 
58 

89 
50 

91 
60 

92 
62 

95,2 
69.  3 

EASTERN  VALLEY 

0". 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

95 
71 

95 
69 

94 

70 

100 
VO 

96 

73 

98 

72 

96 
74 

94 

74 

89 
72 

93 
74 

96 
72 

96 
75 

95 

73 

94 
69 

94 

72 

92 

70 

64 
70 

92 
66 

97 
69 

95 

72 

91 

70 

92 
72 

67 

73 

89 
72 

90 
70 

69 
70 

68 
72 

88 
69 

85 
67 

90 
64 

66 
65 

92.3 
70.7 

CALERA  Z  SW 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
69 

93 
69 

98 
67 

96 

70 

97 
71 

96 
74 

99 
70 

97 
72 

95 
75 

93 
70 

90 
72 

96 

70 

94 
69 

94 

70 

93 
76 

63 
71 

93 
68 

93 

71 

94 

70 

91 
71 

93 

70 

90 
71 

92 

72 

94 

71 

90 
70 

91 
70 

88 

70 

91 
54 

92 
52 

91 
67 

93.2 
70.1 

CENTRE  b  SH 

MAX 

Mm 

96 
69 

94 
66 

95 
09 

96 
65 

lUO 
69 

100 

70 

96 
71 

92 
71 

98 

71 

88 

70 

93 
71 

94 
'2 

94 
70 

96 
66 

99 
?4 

94 

56 

95 
68 

90 
66 

94 

67 

95 

70 

96 
67 

93 
69 

94 

70 

89 
69 

89 
68 

90 
09 

92 
69 

92 
58 

86 
64 

88 
59 

90 
51 

93.6 
68.3 

CHIL0EBS9URG  wTR  PLANT 

MAX 

Mm 

98 
71 

96 
69 

96 

70 

103 
68 

100 
75 

99 
71 

98 
73 

100 

73 

96 
72 

94 
74 

94 
70 

95 
74 

96 

72 

97 
59 

97 

70 

95 

68 

94 

72 

93 
68 

97 
67 

96 
69 

96 
69 

94 

71 

94 

74 

94 

74 

92 
69 

93 
/3 

91 
71 

87 

70 

89 
65 

90 
67 

90 
64 

95.0 
70.4 

CAnSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

93 
72 

93 
67 

92 
67 

96 
66 

96 
71 

97 

71 

90 

96 

64 

72 

92 

72 

96 

72 

94 

72 

94 

73 

95 
69 

92 
70 

94 
69 

93 

70 

90 
68 

96 
68 

95 
72 

92 
58 

93 

70 

66 

71 

86 
69 

87 
69 

87 
71 

88 

70 

86 
70 

65 
63 

89 
60 

89 
62 

91.6 
59,5 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 

Mm 

97 
69 

94 

66 

92 
66 

93 
67 

98 
67 

97 

70 

98 
70 

92 
72 

96 

71 

91 

70 

91 

to 

94 

70 

95 

71 

94 
66 

94 
65 

95 
56 

92 
68 

93 
65 

91 
65 

95 
66 

93 
68 

91 
68 

93 

70 

86 
59 

90 
59 

89 
09 

85 

70 

84 
69 

65 
63 

86 
01 

67 
60 

92.0 
67.8 

SYLACAUOA  »  NE 

MAX 

Mm 

99 
66 

95 
67 

95 
68 

98 
66 

96 
66 

97 
69 

96 

70 

100 
72 

95 

70 

96 

71 

92 
68 

95 

72 

96 

70 

97 
65 

92 
67 

90 
63 

85 

70 

92 
67 

94 
54 

95 
57 

93 
57 

92 
56 

93 
69 

92 

71 

92 

70 

90 
66 

90 
68 

67 
67 

89 
61 

90 
59 

90 
64 

93.3 
57.6 

TALLA05CA 

•           s  « 

MAX 

Mm 

93 
70 

92 
69 

92 
70 

96 
69 

95 

72 

94 
72 

94 

73 

95 
73 

90 
71 

90 
71 

93 

71 

91 
73 

95 

70 

93 
57 

91 
71 

90 
70 

62 

70 

90 
65 

92 
56 

91 

70 

90 
68 

91 
70 

91 
70 

89 
71 

90 
69 

87 

70 

86 

70 

84 
69 

66 
54 

87 
63 

85 
54 

90.5 
59,5 

PIEDMONT  0LATE4U 

05 

AL6XAN0ER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

90 
62 

92 
63 

90 
63 

86 
65 

68 
56 

90 
67 

91 

70 

86 
50 

57 

92 

93 

70 

94 

71 

92 
70 

97 
69 

ASMLANO 

MAX 

Mm 

98 
68 

93 
66 

92 
67 

93 
66 

95 
60 

93 
68 

94 
69 

95 

71 

96 
69 

95 

70 

91 
o9 

91 
71 

92 
69 

94 
66 

94 
52 

91 
56 

91 
67 

84 

63 

89 
64 

92 
62 

91 
66 

68 
66 

91 
59 

90 
70 

69 
65 

92 
68 

90 
69 

90 
66 

84 

60 

67 
62 

68 

52 

91.4 
66,6 

AUtURN  3  SX 

MAX 

Mm 

96 
68 

97 

70 

97 
69 

96 
70 

99 
70 

96 
69 

99 
72 

99 

72 

101 
71 

101 
71 

95 

72 

94 
74 

92 
71 

94 
67 

94 

71 

94 

70 

92 
71 

87 
67 

91 
68 

93 
68 

91 
59 

91 

72 

92 

70 

92 
72 

91 
72 

90 
70 

89 

72 

86 
70 

83 
65 

90 
65 

67 
68 

93,4 
69.9 

CA'<P  HILL  2  Nk 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 

58 

94 
72 

95 
67 

96 

70 

95 
70 

96 
72 

96 
71 

96 

70 

95 

70 

93 
72 

92 
74 

62 
69 

94 
55 

92 
56 

92 
69 

69 
69 

67 
65 

90 
65 

93 
66 

90 
67 

91 
56 

92 

70 

91 

71 

91 
71 

92 
69 

90 

70 

90 
58 

83 
63 

86 
53 

88 
64 

91,6 
68,5 

meplin 

MAX 

Mm 

97 
72 

*» 

66 

95 
66 

96 
66 

98 
68 

96 
68 

96 
70 

94 
69 

94 

70 

94 

70 

96 
68 

95 
69 

97 

7  0 

93 
57 

96 
56 

97 
68 

95 
65 

88 
62 

95 
65 

94 
69 

95 

68 

93 
59 

94 
68 

66 
69 

90 
65 

92 

70 

90 
65 

90 
50 

91 
61 

90 
60 

93 
61 

93.7 
66,9 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

96 
67 

95 
67 

96 
o9 

98 
63 

97 

70 

97 
70 

100 
70 

97 
71 

97 

70 

95 

76 

66 

70 

95 

72 

93 
65 

93 
63 

92 
67 

91 
68 

89 
66 

81 
61 

94 
75 

92 
65 

90 
65 

91 
66 

92 
59 

91 
69 

93 

70 

91 

79 

91 

70 

66 
68 

91 
64 

89 
52 

92 
65 

92,6 
68,5 

MARTIN  OAK 

MAX 

96 
69 

93 
73 

96 
69 

96 
69 

95 

70 

97 

70 

98 

70 

100 
7  2 

95 

71 

99 

70 

94 

70 

90 
74 

95 
68 

93 
56 

93 
74 

89 

72 

85 

71 

91 
67 

92 
68 

91 
69 

90 

70 

91 
71 

92 
70 

91 
71 

92 
71 

90 
70 

86 

71 

64 
59 

68 
67 

89 
66 

92 
59 

92.4 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

9". 
69 

95 

71 

96 
71 

96 
70 

96 
71 

96 
71 

97 
73 

96 
73 

98 
73 

95 
73 

94 
72 

95 
73 

82 

70 

95 
63 

93 

70 

90 
71 

69 
69 

87 
67 

91 
69 

94 
68 

92 
69 

88 

70 

90 
71 

90 
71 

90 
73 

90 
70 

89 
71 

89 

70 

85 
06 

90 
57 

97 
69 

92.0 
70.1 

RUCKPORO  2  NNH 

MAX 

Mm 

9* 
69 

95 
67 

94 
68 

93 
68 

95 
69 

94 

66 

95 

71 

95 

71 

97 
69 

95 
69 

91 
69 

94 

64 
67 

94 
64 

94 

66 

93 
57 

91 
68 

63 
64 

90 
65 

93 
65 

92 
65 

90 
67 

91 
59 

90 
69 

89 
56 

91 
68 

67 
69 

87 
66 

84 
52 

88 
51 

69 
63 

91.4 
67.1 

ROCK  MILLS 

*          •  * 

MAX 

Mm 

100 
68 

97 
66 

100 
68 

100 
65 

100 
66 

99 
68 

99 

70 

101 
70 

95 

70 

94 
70 

93 
71 

98 
67 

69 

71 

95 
66 

96 
66 

93 
69 

93 
66 

64 
65 

92 
65 

96 

70 

95 
67 

92 
67 

92 

73 

93 
72 

93 
56 

95 
69 

89 
69 

92 

70 

85 
63 

91 
52 

91 
63 

94.3 
67,6 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

101 
73 

99 
61 

99 
71 

96 

70 

95 
72 

99 
80 

97 
71 

99 
76 

101 
74 

99 
73 

95 
75 

95 
74 

62 

70 

95 

72 

95 
73 

95 

70 

90 
73 

68 
71 

87 

72 

93 
76 

91 

70 

90 
73 

94 

70 

92 
72 

92 
72 

93 

72 

85 

70 

91 
72 

90 
07 

91 
69 

93,6 
72,5 

demopolis  lock  and 

0AM 

MAX 

Mm 

99 

72 

96 
71 

97 

70 

95 

70 

100 
70 

96 
72 

98 
72 

99 
74 

101 
73 

98 
72 

97 
/3 

94 
73 

66 
68 

96 
66 

94 
56 

95 

72 

90 
71 

79 

70 

87 

70 

91 
69 

92 
57 

91 
59 

93 
72 

91 
71 

93 
71 

94 

70 

86 
69 

92 
73 

90 
67 

91 
55 

90 
69 

93,3 
70,4 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

98 
73 

97 
71 

96 

70 

93 
71 

99 
74 

97 
74 

94 
75 

97 
76 

100 
75 

99 
73 

96 
74 

97 
75 

92 
70 

96 
70 

92 
70 

93 
71 

91 
72 

76 
72 

87 
69 

90 
69 

91 
70 

91 
72 

90 
73 

90 
73 

92 
72 

91 
73 

85 

72 

90 
74 

88 
68 

67 
59 

89 
67 

92.5 
71.6 

GKEENSnORO 

MAX 

Mm 

100 
73 

98 
72 

99 
71 

99 

70 

95 
74 

96 
73 

99 
74 

100 
75 

99 
73 

99 
74 

95 
74 

94 
74 

94 
69 

96 

59 

97 

73 

89 

70 

80 

70 

87 

70 

94 

58 

93 
69 

92 
68 

92 
72 

69 
72 

94 

73 

95 

72 

88 

71 

95 

72 

90 
73 

94 
67 

92 
69 

92 
68 

94.1 
71.4 

hayneville 

MAX 

Mm 

96 
71 

9S 
72 

97 

71 

96 

70 

97 
72 

95 
72 

99 
75 

100 
72 

95 

71 

93 
74 

93 
75 

93 
69 

93 
71 

91 
71 

76 
73 

86 
70 

91 
59 

91 
71 

89 
72 

91 
71 

89 
72 

91 
71 

85 
73 

91 
72 

84 
57 

91 
58 

88 

70 

91.9 
71.3 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

103 
71 

102 
71 

102 
69 

100 
68 

102 
73 

100 
72 

96 
74 

96 
74 

100 
74 

96 
73 

100 
73 

99 
72 

94 
69 

97 
68 

99 

70 

95 

71 

93 
73 

eo 

72 

66 

70 

ee 

68 

94 

70 

90 

71 

93 

70 

91 
72 

95 

71 

96 
71 

84 

71 

91 
73 

90 
65 

92 

70 

92 
66 

94.7 
70.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

99 
73 

97 
73 

97 
VI 

100 
71 

99 
73 

98 

73 

99 
75 

101 
76 

99 
74 

95 
74 

97 
74 

66 
74 

94 
66 

94 
68 

94 

73 

91 

70 

80 
72 

90 
70 

94 
69 

92 
59 

91 
71 

92 
72 

92 
70 

92 
74 

93 

71 

86 

72 

92 

72 

86 

72 

97 
62 

92 
59 

92 

70 

93.7 
71.5 

HINTER  3  Ni* 

MAX 

Mm 

96 
70 

98 
68 

96 
71 

95 
71 

98 

70 

94 
71 

94 

72 

97 
75 

96 

73 

95 

73 

93 
73 

94 

73 

65 
d9 

92 
69 

93 
59 

91 

70 

87 

70 

75 

70 

87 
68 

91 

70 

90 
68 

90 
70 

86 

71 

90 
72 

90 
71 

90 
71 

62 
71 

90 
73 

84 
69 

91 
69 

91 
69 

91,1 
70,6 

MONTGOMERY  AP 

MAX 

Mm 

98 

71 

101 
73 

98 
74 

99 

73 

99 
74 

99 
74 

101 
75 

102 
77 

96 
75 

95 

75 

96 

75 

66 

73 

96 
71 

95 

70 

94 

74 

87 

73 

60 
72 

93 
71 

94 

71 

94 

71 

91 

72 

90 
72 

93 
73 

89 

75 

91 
73 

88 

73 

92 
73 

65 

74 

91 
66 

90 

72 

«> 

70 

93,3 
72,8 

SELMA 

MAX 

MIN 

100 
76 

98 
75 

9f 
7« 

100 
74 

99 
75 

99 

73 

99 
75 

102 
76 

99 

7e 

96 
74 

96 
77 

90 
76 

94 
74 

96 

72 

96 
74 

94 

73 

67 
74 

91 
71 

«5 

'1 

94 

73 

93 
73 

93 
73 

95 

73 

93 
74 

94 

73 

86 
74 

87 

74 

67 
74 

93 
70 

93 

71 

93 

70 

94,7 
73,6 

8m  Rstennc*  Nol««  Fotlowlog  SUOon  lodm 
-  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY 


SlatioD 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

TUSKEGEE  3  SK 

MAX 

Mm 

UNION  Springs 

«       «  * 

MAX 
MIM 

95 
71 

96 

72 

95 

72 

92 
72 

100 
73 

100 
73 

99 

76 

99 
74 

99 

72 

101 
73 

95 
74 

94 
75 

84 

70 

94 
67 

93 
74 

94 

71 

97 
69 

79 
68 

91 
70 

95 
68 

91 

70 

89 
72 

92 
71 

91 
73 

86 
71 

90 
7  3 

88 
73 

97 

70 

81 
69 

89 
71 

88 
69 

92.7 
71.5 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

MAX 

MIN 

99 
66 

99 

70 

97 
69 

96 
73 

97 
72 

96 
69 

99 

70 

99 

72 

97 

72 

96 

71 

94 

72 

90 
74 

91 
67 

96 
68 

94 
66 

94 

70 

88 
72 

75 
68 

91 
66 

94 

66 

91 
66 

92 
69 

91 

70 

90 
72 

90 
69 

90 
71 

86 

71 

92 
69 

84 
69 

92 
65 

94 
64 

92.8 
69.4 

ATMORE   1  SW 

MAX 
MIN 

95 

70 

95 
7J 

94 

70 

96 

71 

89 
72 

89 
72 

95 
72 

95 
75 

95 
73 

92 
72 

91 
74 

91 
75 

93 
69 

93 

70 

93 

73 

85 

70 

64 

71 

83 
72 

90 
70 

90 
69 

90 
71 

91 
73 

90 
71 

90 
73 

90 
70 

89 

72 

92 
74 

91 
76 

90 

70 

91 
67 

91 

72 

91.1 
71.7 

BEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

99 
67 

99 
7S 

101 
71 

96 

73 

94 
69 

99 
67 

96 

70 

97 
69 

99 

71 

100 

70 

95 
69 

99 
73 

97 
69 

96 
66 

97 
63 

89 
65 

85 

69 

33 
67 

96 
63 

92 
65 

95 
69 

95 
63 

88 
68 

90 
67 

93 
66 

87 
63 

92 

70 

91 
67 

89 
66 

94 
67 

95 
65 

94.2 
67.8 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

99 
67 

99 

71 

99 
66 

99 
68 

99 
69 

98 
69 

99 

71 

101 
73 

99 

71 

100 
72 

97 
V2 

94 
69 

95 
67 

96 
68 

95 

71 

94 
69 

87 
71 

80 
70 

83 
70 

84 
68 

93 
71 

90 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
69 

93 
/I 

92 

72 

92 
69 

82 
69 

93 
67 

92 
65 

93.5 
69.7 

BREhTON  3  SSE 

MAX 
MiN 

100 
67 

99 

71 

100 
68 

100 
69 

98 
68 

99 
68 

102 
66 

100 
72 

100 
70 

95 

72 

92 

70 

94 

72 

96 
67 

96 
66 

96 

70 

86 
66 

80 

70 

86 

70 

93 
65 

90 
66 

91 
66 

93 
66 

91 
69 

93 

72 

92 
68 

91 

70 

95 

72 

69 
73 

92 
69 

93 
05 

90 
67 

94,0 
69.0 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

Mm 

101 
67 

99 
69 

98 
68 

101 
66 

97 
69 

99 
68 

102 
72 

102 

71 

101 

70 

96 
69 

96 

70 

36 

70 

96 
65 

95 
65 

95 
69 

95 
65 

79 
68 

90 
68 

95 
65 

95 
65 

92 
65 

92 
68 

93 
69 

90 

70 

93 
68 

93 
68 

93 

70 

66 

70 

91 
65 

93 
64 

91 
65 

94.4 
67.6 

CHATOM  3  N 

MAX 

Mm 

96 
69 

99 

72 

96 
74 

100 
70 

96 
73 

96 

72 

99 
75 

99 
75 

98 
72 

95 
73 

94 
73 

97 
72 

96 

69 

95 

70 

94 

73 

68 
71 

78 
73 

83 

70 

90 
70 

90 
67 

92 
70 

96 
71 

90 
71 

89 

70 

93 
72 

90 
73 

100 
76 

86 

72 

90 
69 

91 
69 

69 

70 

93.3 
71.5 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

93 
73 

94 

70 

95 

70 

93 
73 

94 

73 

95 

73 

96 
75 

98 
76 

96 

71 

94 

71 

91 
74 

91 
74 

86 
69 

92 
69 

90 
73 

90 
69 

86 
68 

83 
68 

86 
69 

90 
69 

88 
69 

85 

70 

86 

70 

89 
71 

87 

70 

86 

72 

87 

73 

67 
69 

84 

70 

88 

71 

69 
69 

90.  1 
71.0 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
71 

95 
75 

90 
74 

95 
73 

94 
75 

94 
75 

97 

76 

95 

73 

93 
74 

89 
74 

67 

76 

88 
73 

91 
71 

89 
71 

91 
72 

82 

71 

83 
72 

66 
70 

69 

70 

65 

71 

61 
71 

36 
71 

67 
73 

85 

70 

85 

71 

85 
74 

86 

70 

82 
72 

86 
71 

84 

71 

85 

71 

88.4 
72.3 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

Mm 

95 
69 

97 

71 

95 
69 

95 
71 

96 
72 

96 

72 

96 
74 

96 
75 

96 

71 

95 

71 

94 
73 

91 
74 

89 
68 

89 
70 

68 
78 

91 
69 

85 
69 

81 
69 

39 

70 

90 
69 

89 
69 

85 
70 

90 
71 

86 
71 

67 
68 

87 
71 

86 
73 

91 
69 

83 
69 

39 
69 

38 
68 

90.7 
70.7 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

Mm 

93 
66 

94 
72 

96 
64 

95 
72 

95 

71 

95 

70 

96 
74 

96 

74 

99 

72 

95 

73 

91 
74 

91 

71 

85 

71 

95 
66 

93 
71 

92 
71 

90 
72 

86 
67 

91 
67 

93 
66 

91 

71 

67 
74 

90 
72 

92 
70 

90 

70 

91 
71 

91 
72 

80 
70 

67 
69 

91 
70 

91 
71 

91.6 
70.6 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

100 
72 

99 

73 

95 

72 

98 
74 

96 
74 

95 
74 

95 
75 

101 
77 

96 

74 

96 
74 

98 
75 

92 
76 

91 
70 

95 
70 

94 

71 

94 

70 

68 

72 

74 

70 

66 

70 

94 
69 

92 

72 

92 
73 

91 

71 

90 
74 

91 
71 

91 
73 

66 
75 

93 
74 

83 

72 

93 
69 

93 

70 

92.6 
72.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

102 
68 

103 

70 

100 

70 

71 

100 
73 

103 
72 

90 
72 

92 
71 

87 

71 

67 

74 

92 
75 

85 

70 

90 
67 

65 

70 

GENEVA 

MAX 

Mm 

GILBERTOWN 

MAX 

Mm 

96 
66 

99 
72 

97 
69 

101 
67 

99 
69 

96 
71 

96 

73 

101 
75 

96 

72 

94 
74 

94 

72 

91 
73 

95 
69 

94 
69 

93 
72 

88 
73 

81 
74 

63 
72 

89 
71 

90 
66 

91 

70 

90 
72 

94 

71 

93 
74 

92 

72 

89 

73 

91 
74 

86 

72 

89 
65 

90 

70 

89 

70 

92.7 
71.1 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

95 

72 

95 

73 

95 

71 

94 

72 

95 

73 

94 

72 

95 

73 

96 
74 

100 
72 

95 

73 

92 
74 

93 

75 

86 
66 

92 
70 

84 

72 

92 
69 

90 
72 

75 
69 

66 
71 

90 
69 

90 
71 

90 
72 

67 

72 

91 
73 

89 
71 

89 
72 

85 
74 

90 
72 

82 
69 

90 
69 

91 
69 

90.7 
71.5 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

96 
69 

98 
7* 

98 
71 

96 
70 

97 
73 

97 
69 

97 
72 

100 
76 

98 

71 

94 

72 

90 
73 

91 
76 

89 

70 

95 
69 

94 

70 

92 

70 

85 

70 

86 
69 

90 
69 

92 
69 

89 
69 

37 
71 

91 

71 

91 

72 

90 
69 

90 
/2 

91 

70 

92 
69 

85 

71 

87 

70 

89 
69 

92.2 
70.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

99 
70 

96 
73 

99 
70 

97 

70 

97 
73 

96 
72 

98 
73 

100 
73 

loo 

72 

101 
73 

102 
73 

94 
75 

67 
69 

94 
69 

94 
69 

92 
68 

87 

71 

60 
69 

90 
69 

93 
69 

91 
69 

90 
70 

89 
72 

92 
72 

87 

70 

90 
70 

87 
73 

89 

71 

81 
69 

91 
68 

92 
68 

92.9 
70.7 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

97 
6". 

99 
68 

93 
65 

95 
65 

95 
67 

96 
68 

99 
69 

97 
66 

94 
65 

93 
66 

69 
66 

87 
66 

93 
63 

93 
62 

91 
67 

86 
63 

84 
63 

38 
62 

90 
64 

89 
62 

86 
62 

89 
66 

66 
64 

66 
64 

85 
62 

87 
66 

89 
61 

64 
63 

90 
63 

68 
64 

87 
63 

90.5 
64,5 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

Mm 

95 
71 

97 
72 

9S 

71 

94 

74 

96 
74 

98 
74 

97 
76 

98 
75 

96 
73 

95 
74 

94 

74 

96 
75 

95 

71 

95 
67 

88 

70 

09 

71 

87 
71 

83 
67 

90 
71 

69 
68 

86 
69 

63 
69 

63 

70 

86 
71 

65 

71 

87 

71 

84 

72 

83 
69 

33 
69 

85 

70 

84 
69 

90.3 
71.3 

PITTSVIEw 

MAX 

Mm 

95 
67 

95 
68 

96 

70 

96 
71 

96 

71 

97 
70 

96 
72 

99 
73 

100 
72 

98 
72 

97 
73 

92 
74 

63 
71 

95 
66 

94 
67 

91 

70 

39 
72 

87 
67 

91 
68 

93 
68 

92 

70 

69 
68 

89 
69 

89 

71 

90 

70 

83 

70 

90 

70 

91 
67 

92,7 
69,9 

THOMASVILLE 

MAX 

Mm 

99 
72 

99 
74 

98 
72 

97 
72 

99 

75 

95 
74 

95 
74 

98 
77 

100 
75 

98 
73 

92 
74 

92 
75 

66 
70 

92 
70 

91 
71 

91 
71 

67 
71 

75 
72 

85 

70 

91 
68 

89 
70 

88 

71 

86 
73 

90 
74 

87 
72 

89 
72 

80 
75 

90 
75 

84 

70 

86 

70 

89 
70 

91.0 
72.3 

TROY 

MAX 

Mm 

97 
71 

97 

72 

97 
70 

96 

72 

98 
73 

98 
73 

100 
74 

99 
76 

95 
71 

94 

72 

92 
73 

86 

72 

94 
68 

94 
68 

91 

73 

87 

70 

79 
68 

90 
69 

93 

70 

91 

70 

86 

70 

89 
72 

90 

70 

86 

71 

86 
69 

86 

72 

69 

70 

61 
69 

90 

70 

91 

70 

69 
68 

91.5 

70.8 

WHATLEY 

•       •  * 

MAX 

Mm 

102 

6'! 

103 
70 

101 
67 

103 
69 

96 
69 

99 
66 

102 
69 

103 
74 

98 
66 

96 
69 

98 

70 

92 
72 

95 
66 

97 
65 

96 
66 

88 
65 

79 
66 

85 
65 

92 
72 

92 
62 

95 
63 

95 
68 

92 
67 

90 

70 

93 
68 

89 
69 

93 
70 

88 
71 

93 
66 

95 
64 

94 
65 

94.8 
67.8 

CULF  OS 

BAY  MINETTE 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
76 

95 

73 

93 
73 

90 
74 

92 
75 

95 

75 

96 

76 

95 

74 

92 
73 

87 

75 

93 
72 

95 

71 

93 

71 

91 
74 

64 

71 

78 
72 

83 
71 

90 
72 

90 
70 

90 
72 

90 
75 

67 

72 

89 
73 

90 
74 

39 

75 

93 

77 

87 

75 

92 

71 

89 

70 

67 
73 

90.5 
73.2 

CQDEN 

MAX 

Mm 

96 
72 

95 

74 

95 
73 

93 
74 

92 
76 

93 
80 

93 
80 

95 

79 

99 
75 

92 
73 

92 
77 

93 
78 

94 

73 

92 

72 

92 
73 

67 

72 

79 
74 

65 

73 

90 
73 

91 
71 

91 
74 

90 
73 

66 

76 

84 
74 

86 
76 

90 
75 

92 
79 

67 

71 

90 
71 

88 
71 

90 
72 

90.7 
74.3 

fairhope  z  ne 

MAX 

Mm 

9« 

72 

95 
76 

97 
74 

95 
75 

93 
74 

93 
75 

93 

76 

96 
81 

97 

71 

90 
72 

92 
75 

92 
80 

93 
73 

91 
74 

92 
75 

65 

71 

78 
73 

64 

70 

88 
72 

89 
72 

91 
71 

90 
74 

88 
76 

85 

73 

88 
76 

90 
76 

91 
76 

85 

70 

90 
75 

88 

70 

90 
73 

90.4 
74.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

91 
80 

92 
82 

94 
76 

92 
77 

92 
79 

91 
82 

93 
82 

94 
64 

96 
67 

90 
75 

91 
80 

91 
76 

92 
75 

89 
74 

90 
79 

66 
75 

79 
71 

64 

72 

84 

71 

85 
72 

87 

73 

89 
76 

90 
73 

84 
74 

89 
79 

90 
74 

90 
78 

86 
71 

88 
78 

88 
77 

89 
77 

89,2 
76.2 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
74 

98 
76 

97 

76 

95 

78 

93 
79 

93 
76 

94 
78 

97 
78 

96 

76 

93 
75 

91 
78 

94 

75 

95 

73 

94 

74 

94 
75 

86 
74 

61 
75 

84 

73 

90 
74 

89 
72 

90 
74 

90 
76 

89 
74 

89 
75 

90 
75 

92 

77 

93 
80 

89 

77 

90 
75 

88 
73 

65 

74 

91.5 
75.5 

ROBERTSDAlE   1  E 

MAX 

Mm 

96 
69 

96 
72 

96 
71 

96 
73 

93 
71 

94 

71 

91 

72 

96 

75 

'A 

97 

70 

93 

72 

92 
75 

93 

70 

95 

70 

95 
72 

93 
69 

86 

72 

79 
69 

64 
69 

89 
69 

91 
69 

91 
70 

91 
72 

90 
70 

88 
74 

89 
74 

91 
75 

92 
69 

87 
70 

92 
68 

90 

70 

91.6 
71.1 

S*«  R«(««Dc«  Notes  FoUowlng  Sutloo  ladax 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1968  -   1969  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 

JULY-JUNE 

*        *  « 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

0 

0 

20 

221 

*69 

835 

851 

670 

673 

166 

*5 

6 

3957 

BELLE   MINA  2  N 

0 

0 

5 

153 

*39 

753 

763 

598 

599 

103 

28 

2 

3**3 

DECATUR 

0 

0 

16 

153 

**5 

627 

118 

31 

290* 

FALKVILLE   1  N 

0 

0 

29 

2U 

*53 

802 

832 

662 

667 

151 

*5 

7 

3862 

FLORENCE 

0 

0 

2 

175 

*57 

759 

781 

623 

631 

121 

32 

* 

3585 

HUNTSVILLE   WB  AP 

0 

0 

7 

161 

*29 

806 

788 

6*9 

655 

116 

21 

0 

3632 

3070 

MADISON 

0 

0 

9 

U5 

*27 

788 

816 

676 

653 

99 

25 

2 

35*0 

31*3 

MOULTON  2 

0 

0 

0 

15* 

*25 

7*2 

755 

608 

613 

110 

27 

2 

3*36 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

0 

0 

1 

l't9 

*11 

721 

762 

6*6 

636 

10* 

2* 

1 

3*55 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

5 

176 

*72 

793 

80* 

63* 

6*9 

130 

37 

0 

3700 

RED  BAY 

0 

0 

3 

150 

*27 

709 

773 

609 

597 

123 

30 

3 

3*2* 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

11 

189 

*77 

818 

799 

6*2 

650 

1*7 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

22 

231 

512 

838 

830 

705 

73* 

198 

23 

1.1  A  T  c  D  1  n  n 
WAICKLUU 

«           «  « 

0 

1 
1 

4  2 

5  7Q 

703 

738 

3  3 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

0 

0 

5 

173 

*18 

7*0 

772 

607 

613 

86 

23 

1 

3*38 

3220 

BESSEMER  3  SSW 

0 

0 

1*7 

*23 

695 

667 

538 

537 

72 

20 

2 

3105 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

1 

U8 

*3* 

723 

687 

566 

563 

95 

26 

* 

32*  / 

2551 

BRIDGEPORT  2  W 

0 

0 

3 

189 

*71 

800 

805 

622 

6*2 

11* 

*1 

6 

3693 

GUNTERSVILLE 

0 

539 

55 

15 

1 

ONEONTA 

0 

0 

1 2 

183 

*68 

780 

8  1  * 

628 

637 

1** 

38 

1  2 

3716 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

19 

229 

5*3 

669 

879 

701 

69* 

171 

60 

9 

*17* 

3211 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

0 

0 

e 

172 

*66 

79* 

830 

635 

615 

112 

59 

* 

3695 

SCOTTSBORO 

0 

0 

21 

25* 

5*5 

830 

831 

6*5 

663 

152 

56 

9 

*006 

3096 

VALLEY  HEAD 

*         *  « 

2 

0 

35 

26* 

55* 

92* 

915 

7*1 

756 

20* 

80 

1* 

**89 

33*9 

UPPER   PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

1 

157 

**3 

717 

685 

5*7 

5*9 

93 

1* 

0 

3206 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

0 

0 

0 

163 

**5 

728 

711 

563 

625 

97 

39 

3 

337* 

CENTREVILLE 

0 

0 

1 

1*3 

**1 

70* 

676 

527 

552 

77 

21 

2 

31** 

2**8 

CLANTON 

0 

0 

0 

1*1 

**2 

70? 

678 

53* 

539 

71 

21 

0 

3133 

25*1 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

27 

198 

*61 

781 

636 

6*3 

1*0 

** 

0 

FAYETTE 

0 

0 

9 

125 

398 

699 

661 

517 

580 

73 

19 

0 

3061 

HALEYVILLE 

0 

0 

a 

182 

*78 

783 

817 

655 

663 

130 

33 

2 

3751 

HAMILTON  3  S 

0 

0 

21 

228 

519 

S08 

805 

668 

68* 

17* 

55 

9 

3961 

JASPER  <.  N 

0 

0 

5 

18* 

*77 

76* 

7*7 

596 

587 

92 

3* 

3 

3*89 

PRATTVILLE 

0 

0 

0 

103 

387 

628 

575 

*5* 

**2 

** 

8 

0 

26*1 

2228 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

100 

382 

6S6 

627 

*83 

*73 

*2 

9 

0 

2802 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

0 

13* 

**3 

730 

679 

51* 

525 

56 

13 

0 

3095 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

1 

117 

397 

679 

6*6 

■  '•71 

520 

58 

1* 

0 

2903 

2*67 

VERNON 

*         ♦  * 

0 

0 

2 

152 

*37 

711 

669 

5*0 

557 

7* 

21 

3 

3166 

EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 

0 

0 

2 

15* 

*** 

72* 

70* 

577 

562 

7* 

26 

2 

3259 

CALERA  2  SW 

0 

0 

1 

137 

*15 

666 

65* 

522 

527 

90 

22 

0 

303* 

CENTRE  5  SW 

0 

0 

6 

173 

*59 

781 

798 

620 

626 

106 

33 

0 

3602 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

0 

0 

1 

139 

*16 

673 

65* 

537 

515 

68 

16 

1 

3020 

GAUjUtN   UAj  PLANT 

0 

0 

1 

152 

*  *  2 

7*8 

78* 

60 1 

577 

82 

26 

1 

3*16 

2893 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

0 

6 

199 

516 

803 

790 

630 

6*1 

1*9 

5* 

6 

379* 

SYLACAUGA  *  NE 

0 

3 

5 

**3 

687 

633 

550 

5*1 

67 

20 

1 

TALLADEGA 

0 

0 

0 

135 

*11 

67* 

659 

5*5 

517 

53 

16 

1 

3023 

25*2 

«         *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

0 

0 

0 

182 

502 

769 

6*5 

611 

128 

*9 

0 

AUBURN  3  SM 

0 

0 

0 

130 

*12 

680 

629 

532 

501 

68 

16 

0 

2970 

225* 

CAMP  HILL   2  NW 

0 

0 

0 

183 

*62 

760 

706 

608 

595 

101 

*0 

0 

3*55 

HEFLIN 

0 

0 

5 

206 

5*6 

87* 

833 

679 

655 

156 

63 

LAFAYETTE 

0 

0 

0 

110 

395 

638 

611 

519 

*6e 

55 

18 

0 

2815 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1968  -  1969   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

55 

309 

593 

544 

473 

403 

25 

0 

0 

2402 

DPELIKA 

0 

0 

0 

464 

726 

716 

578 

546 

61 

2B 

0 

3267 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

0 

143 

443 

731 

705 

555 

535 

92 

26 

0 

3232 

ROCK  MILLS 

0 

0 

1 

168 

495 

787 

777 

618 

609 

117 

47 

1 

3620 

*         ♦  • 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

0 

0 

0 

88 

368 

616 

610 

462 

489 

60 

5 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

0 

0 

0 

121 

516 

527 

72 

16 

0 

GAINESVILLE 

0 

0 

0 

403 

6B6 

664 

511 

512 

69 

22 

0 

2991 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

82 

374 

647 

602 

464 

493 

33 

4 

0 

2699 

2098 

HAYNEVILLE 

0 

0 

0 

1*6 

411 

700 

615 

508 

476 

59 

25 

0 

2940 

LIVINGSTON  2  SW 

117 

376 

652 

638 

496 

523 

72 

19 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

99 

373 

618 

597 

452 

470 

50 

7 

0 

2666 

MINTER  3  NW 

0 

0 

0 

118 

396 

660 

606 

492 

506 

58 

23 

0 

2859 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

102 

349 

594 

536 

456 

459 

42 

8 

0 

2546 

2291 

SELMA 

0 

0 

0 

57 

349 

539 

532 

403 

^99 

19 

4 

0 

2302 

1913 

TUSKEGEE  3  S 

0 

0 

0 

123 

2115 

TUSKEGEE  3  SW 

544 

61 

27 

0 

2032 

UNION  SPRINGS 

0 

0 

0 

102 

389 

637 

598 

501 

455 

44 

13 

0 

2739 

*        *  4> 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

0 

0 

0 

136 

406 

639 

561 

474 

470 

55 

18 

0 

2759 

ATMQRE   1  SM 

361 

376 

24 

5 

0 

BEATRICE   1  E 

0 

0 

0 

123 

373 

593 

658 

462 

447 

61 

0 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

125 

418 

645 

572 

485 

477 

52 

10 

0 

2784 

BREWTDN  3  SSE 

0 

0 

0 

105 

370 

547 

473 

385 

392 

31 

7 

0 

2310 

1853 

CAMDEN  3  NW 

0 

0 

0 

101 

389 

636 

585 

465 

468 

50 

8 

0 

2702 

CHATOM  3  N 

0 

0 

0 

6<i 

301 

523 

493 

381 

380 

25 

0 

0 

2167 

CLAYTON 

0 

u 

0 

67 

332 

562 

573 

476 

459 

45 

5 

0 

2519 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

63 

310 

504 

455 

405 

368 

17 

0 

0 

2122 

ENTERPRISE  3  NW 

0 

0 

0 

95 

351 

576 

538 

481 

431 

25 

8 

0 

2505 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

0 

0 

0 

12<) 

374 

617 

589 

504 

438 

55 

12 

0 

2713 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

79 

340 

546 

526 

423 

414 

6 

0 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

86 

342 

560 

531 

434 

434 

25 

4 

0 

2416 

GENEVA 

0 

0 

0 

103 

369 

590 

529 

422 

389 

23 

GILBERTOWN 

0 

0 

0 

102 

381 

554 

532 

425 

420 

54 

10 

0 

2478 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

94 

375 

599 

643 

412 

422 

36 

14 

0 

2595 

1859 

HEADLAND 

0 

0 

0 

70 

326 

555 

526 

446 

409 

23 

3 

0 

2358 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

91 

380 

635 

594 

475 

472 

41 

11 

c 

2699 

1918 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

0 

76 

340 

570 

541 

469 

443 

37 

10 

0 

2486 

1711 

PHENIX  CITY  2  NNW 

0 

0 

0 

97 

364 

6J2 

tt3 

517 

462 

53 

13 

0 

2801 

PITTSVIEW 

0 

0 

0 

162 

428 

700 

663 

550 

540 

81 

30 

0 

3154 

2222 

THDMASVILLE 

0 

0 

0 

94 

362 

615 

584 

478 

456 

48 

10 

0 

2647 

2067 

TROY 

0 

0 

0 

76 

326 

531 

491 

444 

412 

27 

4 

0 

2311 

1953 

WHATLEY 

0 

0 

0 

117 

351 

589 

543 

409 

469 

51 

19 

0 

2548 

*         ♦  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

42 

273 

465 

425 

333 

351 

7 

0 

0 

1896 

CODEN 

0 

0 

0 

51 

254 

409 

381 

316 

340 

15 

1 

0 

1767 

FAIRHOPE   2  NE 

0 

0 

0 

50 

279 

435 

399 

320 

337 

1 3 

0 

0 

1833 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

26 

192 

335 

356 

306 

296 

4 

0 

0 

1515 

MOBILE   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

50 

284 

474 

420 

320 

342 

8 

0 

0 

1898 

1560 

ROBERTSDALE  1  E 

0 

0 

0 

71 

294 

506 

469 

363 

389 

zr 

9 

0 

2128 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  j^.b^k. 


Station 

Day 

Oi  Month 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

PIEDMONT  PLATEIU 

05 

'  

HiRTIN  04N 

- 

.21 

.26 

.29 

.26 

.41 

.17 

.2S 

• 

- 

- 

.10 

.27 

.16 

.24 

.28 

.11 

.17 

.19 

.36 

.22 

.20 

.25 

.IV 

.23 

.14 

.14 

.07 

.IB 

.02 

.26 

6.426 

WIND 

9 

8 

e 

4 

9 

12 

23 

17 

19 

11 

13 

21 

15 

6 

20 

15 

5 

4 

5 

10 

4 

13 

9 

10 

5 

6 

3 

4 

19 

5 

331 

*        *  * 

06 

demqpolis  lock  and 

D4M 

EVAP 

30 

•  33 

•  29 

■  29 

37 

21 

■  19 

.  19 

• 

0? 

.06 

.  13 

.28 

.  3U 

.  1 7 

.22 

.21 

.  25 

•  32 

.  1 3 

.20 

.19 

.27 

.28 

7.39 

WINO 

'l7 

•y 

41 

32 

'l5 

'37 

'la 

'44 

42 

"16 

"l7 

53 

'40 

"13 

81 

109 

73 

29 

25 

27 

16 

53 

42 

45 

44 

60 

35 

29 

22 

121u 

MAX 

100 

106 

100 

104 

109 

106 

109 

99 

101 

98 

100 

99 

92 

86 

94 

98 

96 

80 

91 

100 

104 

101 

100 

98 

98 

98 

89 

95 

92 

101 

94 

98.1 

MIN 

77 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

81 

78 

77 

78 

74 

73 

72 

78 

76 

74 

73 

73 

74 

76 

77 

76 

76 

" 

75 

75 

76 

74 

74 

74.5 

•     •  • 

GULP 

08 

P4IRH0PE  2  NE 

EVAP 

.26 

.32 

.32 

.29 

.11 

.22 

.30 

.29 

.18 

.14 

.15 

.27 

.34 

.  16 

.21 

.10 

.05 

.23 

.19 

.18 

.17 

.13 

.20 

.22 

.11 

.04 

6.238 

WINO 

17 

30 

27 

19 

11 

16 

24 

35 

29 

13 

11 

48 

37 

20 

11 

16 

23 

16 

9 

12 

U 

15 

23 

27 

44 

30 

31 

23 

•\s 

8 

13 

662 

MAX 

101 

10* 

103 

104 

100 

105 

104 

106 

103 

97 

100 

100 

103 

103 

100 

88 

63 

8  1 

91 

95 

100 

101 

101 

87 

95 

99 

99 

90 

100 

92 

95 

97. V 

MIN 

7S 

79 

77 

77 

75 

76 

7e 

79 

76 

72 

78 

79 

75 

77 

78 

73 

74 

11 

75 

75 

75 

78 

78 

76 

76 

78 

80 

74 

7  / 

78 

75 

76.3 

See  Rvferenc*  Notes  Following  Slalton  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

3ION 

COUNTY 

it  30V 

r 

M 

u 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

O 

DRAIN: 

< 

.-I 

long: 

1 

ELEV> 

i 

'  SPECIAL 
M  Win. 

MENRT 

1  3» 

JOHN  S  HICMBURG 

4  13 

87  ll 

79! 

PROF*    PALMtR  CiOUSEY 

"beri" 

-ILCOx" 

87  25 

175 

SIONEt  J,  HAROYi  SR> 

li 

ALA.    COMMUNITY  NETWORK 

(;16> 

11 

DOUGLAS  M.  ^ANFORD 

0: 

7Al 

MRS .  Cherry  j.  hernuon 

Ii2bt 

260 

0272 

? 

MID 

MIC 

FEo<  aviation  agency 

o; 

87  13 

500 

TA 

0* 

11 

•5  50 

1080 

TA 

:  H 

ASMV1LL£  >•  M 

3*1 

ST.  CLAIR 

T 

3 

TA 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  2 

01 

LIMESTONE 

12 

■6  59 

T2< 

9A 

RADIO  STATION  WJMM 

81 

*  01 

87  31 

294 

»1 

8A 

AJTAUCAVILLC    3  N 

0: 

J.  6.  NE IGhBOR  S 

CUKPS  OF  ENGINEERS 

01 

TP 

TP 

GROVER  w.  WOODWARD 

BCAIHICE  1  C 

06i«i  or 

MONROE 

TA 

TA 

SELLE  HIKA  2  ti 

01 

L IMESTONE 

i; 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

03 

i 

UESSEMtR  3  S&M 

0T5T 

02 

JEFFfcHSON 

i 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BILLINCSLEV  1  Se 

03 

AUTAUGA 

2  11 

6b  *2 

A20 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

0031 

o; 

86  45 

620 

MID 

U.S.  weaTher  bureau 

095T 

'. 

ROBERT  L>  WHEELES 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

BRtdTON  3  at 

ioa<k 

or 

EbCAMBIA 

87  03 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BftlOCEPQRT  2  « 

02 

li 

5P 

MISS  M.   LOUISE  JONES 

BROCKHOOO 

TUSCALOOSA 

2 

7A 

MRS.  WILLIE  H.  STyRON 

BRUNO ID6E 

PIKE 

TA 

GEORGE  L  HICKS 

SHELBY 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMOEN  >  NM 

i  301 

OT 

rflLCOX 

1 

2  02 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILI.  2  HH 

132V 

0* 

TALLAPOOSA 

11 

85  41 

«8C 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

03 

2 

1  4* 

ST  32 

430 

MRS  ANNA  MAC  GARRISON 

CENlHE  %  SW 

1S12 

OaJ  CHEROKEE 

7 

TA 

CEnTREvILLE 

0* 

SIBB 

3 

TA 

HUEY  C0L6URN 

n6c 

07 

WASHINGTON 

13 

5P 

childERssurc  mir  plant 

162J 

TALLADEGA 

5P 

CLAIMRNE 

01 

MONROE 

87  31 

183 

TA 

03 

CHILl^-N 

86  38 

TA 

OT 

dARBOOR 

5 

85  28 

596 

MRS  ELIZABETH  H  HESTON 

C40EN 

08 

MOSlLt 

9 

0  23 

88  13 

12 

5P 

AGNES  C.  CMRISTEN5EN 

COFFEE  SPRINCS  2  Nx 

07 

GENEVA 

85  56 

250 

6A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STLAH  plant 

01 

COLBERT 

li 

87  50 

*70 

o; 

TA 

HOUSTON 

TA 

i 

TA 

07 

RUSSELL 

TA 

J0T9 

Ob 

i: 

215 

TA 

0* 

TALLAPOOSA 

TA 

DAOCVILLE  2 

Hi'* 

OS 

TALLAPOOSA 

1] 

RUFUS  P.  PLESS 

DAY Ton 

2166. 

06 

HARENCO 

13 

2  21 

TA 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

220r 

01 

MORGAN 

12 

4  35 

86  50 

580 

ROSS  A.  HAWKINS 

223* 

0!. 

CLAY 

11 

85  42 

1030 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

OCMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

/2*S 

MARENGO 

13 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

oothan  faa  airport 

2ST^ 

HOUSTON 

:. 

MID 

DOTkaN  «  SE 

237^ 

07 

Si 

t  " 

PAUL  B.  Smith 

dooslc  springs 

03 

2 

TA 

ELBA 

2i77 

or 

COFFEE 

10 

I  25 

7A 

ARTHUR  C.  bRUNSON 

03 

TUSCALOOSA 

13^ 

7A 

MRS.  BELLE  BERRY 

ENTERPRISE  }  NH 

OT 

COFFEE 

Si 

7A 

£t/FAULA  irUDLIFE  REF 

0^ 

BARQUUR 

1  59 

8A 

EUFAULA  NATL  HOLIFE  REF 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

1  26 

86  56 

216 

MILLER  I.  SELLERS 

falkv^lle'i^n 

67  53 

23 

5P 

01 

li 

4  11 

EOGBERT  M.  HARDIN 

2883 

FAYETTE 

13 

floaence 

LAUOtRDALE 

12! 

5P 

HENRY  G.  RICHARDS 

F  OR  T  OE  POS 1 T 

06 

LOWNDES 

ty 

86  35 

500 

FORT  MORGAN 

08 

BALDWIN 

0  1* 

6P 

6P 

FORT  PAYNE 

30*3 

02 

DE  KALS 

1 

8A 

31CS 

OT 

MONROE 

8 

410 

MRS.  NELIA  HCKEN2IE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0* 

ETOWAH 

4  01 

565 

8A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINE&VILLE 

3161^  06 

SUMTtB 

l< 

2  49 

88  09 

130 

TA 

HACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

320»  02 

CULLMAN 

2 

86  45 

500 

8A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

o: 

GENEVA 

5 

85  51 

107 

TA 

JAMES  C.  WILLIAMSON 

J271 

SUTLER 

285 

CHOCTAW 

1> 

88  20 

128 

6P 

6P 

i  GORGAS 

o; 

WAHER 

2 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

1  GRCCNSdORO 

06^  HALe 

87  36 

220 

6P 

6P 

1  GREENVILLE 

3^19 

07^  aOTLER 

TA 

Ofr  BALOtalN 

8 

guntersville 

02:  MARSHALL 

12 

A  20 

ftp 

RADIO  STATION  WGSV 

GUHTEBSVILLt  TVA 

02 

MARSHALL 

12 

4  22 

a«  17 

60! 

TVA-T65 

Jb20 

WINSTON 

i 

87  37 

950 

8A 

36*V 

03!  MARION 

87  59 

518 

374ft 

0^  LOWNDES 

86  36 

180 

SA 

1761 

'i 

85  20 

TA 

377i 

0' 

CLEBURNE 

85  36 

85C 

SA 

OA 

HIGHLANO  HONE 

3816 

CRENSHAW 

86  19 

594 

HIGMTOHER 

38  42 

01 

CLEBURNE 

n 

85  24 

1175 

BA 

3899 

01 

FRANKL IN 

13 

87  56 

8*5 

TA 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  MB  AP 

>>0b<> 

MADISON 

i: 

4  *2 

86  35 

600 

MID 

U.S.  WEAlMER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

0' 

CLARKE 

1  31 

87  53 

220 

FRED  HUGGINS 

JACKSONVILLE  2  SM 

4209 

CALHOUN 

3  48 

85  46 

690 

TA 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

. 

525 

6P 

«P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JOROAN  0AM 

4306 

o: 

ELMORE 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KIMSTON 

07 

COFFEE 

86  11 

270 

TA 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4S02 

OV  CMAMQERS 

810 

5P 

5P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603 

CM 1  LION 

t; 

2  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

02 

JEFFERSON 

86  33 

636 

71 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LCESauRG 

0<< 

CHEROKEE 

4  11 

589 

RUFuS  M.  SEmELL 

STATION 

INDEX  NO. 

1    DIVISION  ; 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
HME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

s 

1 

Ed 

1  SPECIAL 

LIVING&ION  2  SW 

SUMIER 

B.  B.  WILLIAMSON)  JR. 

LOUISVILLE 

*884 

0' 

BARBOUR 

^! 

31  *8 

85  33 

47C 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

A976 

01 

i: 

3*  *2 

86  45 

580 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

MAGELLA 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO. 

NATIONAL    FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

R.  L.  5IH0NT0N 

MARION  JUNCTION  2  NE 

bf 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAlHEMS  1  SSW 

MONTGOMERY 

E.  PAUL  GOWAN 

CHOCTAW 

ERNEST  H.  LAND 

MEHT£  PONOVILLE  TOwER 

BIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

539" 

06 

BULLOCK 

1 

32  04 

85  31 

*9C 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTEAD 

543S 

06 

11 

32  27 

85  54 

201 

JAMES  M.  WALKER 

MlNTER  3  NW 

DALLAS 

HENRY  J.  YATES 

HI tCHELL  DAM 

CHILTON 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  we  AIRPORT 

MOBILE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTEVALLO 

SHELBY 

It 

M.   P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  W8  AP 

MONTGOMERY 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

MOUL  TON  2 

LAWRENCE 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

FED.  Aviation  agency 

NEW  BROCKTON 

584; 

0" 

COFFEE 

! 

31  2A 

85  56 

46C 

JESSE  BIRCHFIELD 

NEW  MARKET  2 

01 

MAO I  SON 

12 

3*  55 

66  27 

72! 

5P 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

587- 

GLADYS  G  BROWN 

BLOUNT 

LUNNIE  K.  NORRIS 

at 

eowaro  b.  warren 

*p 

PALHEROALE  Z  W 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  t  NNE 

ST  CLAIR 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRTVILLE 

63b: 

PERRY 

■ 

32  36 

87  09 

50C 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

63TC 

0' 

1 

31  35 

8T  16 

195 

■ 

BA 

PHENK   CITY  WATER  WKS 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

MONTGOMERY 

7t 

TA 

AUTAUGA 

THOMAS  £•  FISCHER 

PRATTVILLE 

CONTINENTAL  MOSS  GARDE 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

INACTIVE  12/31/6* 

RED  BAY 

680! 

01 

FRANKLIN 

ii 

34  26 

68  08 

&8C 

It 

H 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6S3j 

°' 

l: 

34  35 

86  36 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

RAIFORO  C.  MC  COOL 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBCRTSDALE  1  E 

BALDWIN 

MICHAEL  w.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

COOSA 

CHARLES  w.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

Vt 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

T20T 

Oi 

DE  KALB 

i; 

3*  17 

85  58 

1195 

6( 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

7282 

02 

JEFFERSON 

; 

33  43 

304 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

SCOTTSaORO 

86  03 

RADIO  STATION  WCRI 

ROBERT  J.  Chandler 

SLOCOMB 

J  T  KIRKLAND 

7t 

J.  F.   SUITLE.  JR. 

SYLACAUGA  *  NE 

TALLADEGA 

TALLAOEGA 

bP 

C.  D.  WEAVER 

LEHOT  GAIES 

THORSBY  1  SW 

CHILTON 

AUBURN  UNIVERSITY 

ThORSBY  EXP  STATION 

8209 

o: 

CHILTON 

1 

32  53 

86  42 

66C 

6P 

■  H 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

8215 

05 

ELMORE 

jl 

32  32 

85  5* 

28e 

MAD I  SON 

838C 

03 

2 

33  It 

87  37 

MID 

FED.  Aviation  agency 

Tuscaloosa  ol i ver  dam 

8385 

o: 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8*06 

11 

32  23 

416 

71 

UNION  SPRINGS 

B43E 

32  08 

85  43 

BA 

ELLIS  6.  MEINSLER 

06 

1 

32  26 

87  31 

265 

JEPTHA  S.  BRANYON 

valley  head 

8*69 

02 

DE  KALB 

3*  34 

85  37 

1040 

7A 

7A 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33  '.S 

88  07 

190 

5P 

5P 

:"h 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

8605 

05 

RANDOLPH 

u 

33  08 

85  34 

6*< 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

8637 

OT 

31  13 

67  12 

TA, 

WALNUT  GROVE 

EJUWAH 

2 

34  04 

86  19 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

8668 

02 

JEFFERSON 

2 

CHARLES   A.  SHARITT 

WARRIOR  LUCK  AND  DAM 

GREENE 

32  *7 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

li 

3*  55 

88  0* 

458 

5P 

5P 

RICHARD  u.  HIGGINS 

WEST  6L0CTON 

8809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

MRS  ELIZA  J.  8EARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

32  3  3 

86  13 

.30 

MARION  M.  SANFORD 

WMATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  *3 

ITO 

5P 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

6998 

FAYETTE 

RUBERT  A.  MOURE*  JH . 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  3A 

85  5* 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

I    DBAINAC.E  CODE:    1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR   3-CAHABA  4 -CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBIA  9-CULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA  12-TENNESSEE  13-TOMBICBEE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
JULY  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained   lo  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA'. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  tlrae.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllraatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMFS-     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

-t-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditioLS  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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78.6 

94 

11  + 

61 

26 

0 

17 

0 

0 

6.76 

1.59 

1.77 

16 
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-  3.5 

91 

22  + 

60 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

7.16 
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60 
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3.32 

18 

.0 

0 
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80.1 

-  1.4 

10.93 

4.27 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

100 

DATE 

10+ 

LOWEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

50 

DATE 

30+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BAY  MINETTE 

14.37 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PALMERDALE  2  H 

.47 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

5.39 

DATE 

18  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA     -     AUGUST  1969 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


The  center  of  Hurricane  Camllle  was  about  60 
miles  west  of  the  Alabama  line  as  it  moved 
inland  on  the  Mississippi  Coast  on  the  night 
of  August  17-18.  Winds  were  estimated  to  have 
reached  90  m.p.h.  in  gusts  at  Dauphin  Island 
and  on  portions  of  the  Alabama  Coast  just  before 
midnight.  At  Bates  Field  near  Mobile  the  highest 
sustained  wind  was  southeast  44  m.p.h.  and  the 
peak  gust  was  74  m.p.h.  Gale  winds  continued 
near  the  coast  most  of  the  night. 

Tides  were  estimated  to  be  10  feet  above  normal 
and  caused  extensive  damage  on  Dauphin  Island 
and  in  the  Coden-Bauoy  La  Batre  sections  of 
Mobile  County.  Extensive  damage  was  also  re- 
ported from  tides  and  wind  around  Gulf  Shores 
and  elsewhere  on  the  Baldwin  County  Coast. 
The  Causeway  across  Mobile  Bay  was  inundated 
with  severe  damage  to  buildings,  roads,  and 
bridges.  Sections  of  downtown  Mobile  were 
flooded  by  the  high  tides. 

Damage  was  widespread  from  the  wind  with 
utility  lines,  pecan  orchards,  corn  and  soybean 
crops,  as  well  as  hundreds  of  houses  and  build- 
ings, damaged  to  varying  degrees.  Destructive 
winds  were  confined  mainly  to  the  immediate 


coast  and  Dauphin  Island. 

Heavy  rains  from  Camille  occurred  mainly  in 
Baldwin  and  Mobile  Counties.  Mobile  and  Fair- 
hope  reported  more  than  6  inches.  Generally, 
over  the  interior  amounts  were  less  than  3  inches 
and  no  serious  flooding  occurred. 

A  few  tornadoes  were  reported  in  Baldwin  and 
Mobile  Counties,  but  caused  little  damage. 

As  Camille  moved  northward  through  central 
Mississippi  on  August  18,  moderate  to  locally 
heavy  rains  fell  in  the  west  and  extreme  north 
portions  of  Alabama,  but  winds  were  not  strong 
enough  to  cause  extensive  damage.  Some  minor 
damage  occurred  to  crops. 

Crop  losses  from  Camille  were  mainly  to  pecans. 
Over  half  of  the  crop  was  destroyed  in  Baldwin 
and  Mobile  Counties  and  hundreds  of  trees  were 
uprooted  or  mangled.  Corn  and  soybeans  were 
damaged  extensively  by  rain  and  wind. 

Property  damage  from  Camille  is  estimated  at 
$4,000,000  and  crop  damage  at  about  $5,000,000. 


C.  C.  Wooden,  Acting 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Dannelly  Field 

R.  F.  D.  2 

Montgomery,  Alabama  36108 


-  97  - 
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WARRIOR 


UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 
ARLEy  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  bHQ  Q&H 
alLLINCSLEV  1  SE 

BROOKWOOO 
CARBON  HILL 
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PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE 
PRATTVILLE 
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*  \ 

6 

7  1  8  1  9 

10 

11  1  12 

13 

H  1 

15 

16  1 

17 

18 

19 

2 

demqpolis  lock  And  oah 

4.95 

1.11 

.30 

.01 

1.37 

.66 

.  14 

.93 

FORT  DEPOSIT 

9  .{(S 

.60 

1.01 

3.10 

CAlNeSVILLE 

2.^2 

T 

.10 

.56 

.01 

.69 

.59 

T 

GREENSBORO 

2.50 

.01 

.03 

•  35 

.60 

.24 

.64 

HAYNEVILLE 

5.72 

.61 

.94 

.  05 

•  OS 

.73 

•  12 

.10 

2.65 

T 

.20 

LIVINGSTON  2  SM 

3.69 

1.45 

T 

•  06 

•  09 

1.70 

.06 

MARION  6  Hi 

3.0i 

■  05 

•  45 

.15 

•  16 

.01 

.19 

1.07 

MARI04  JUNCTION   i  ENE 

2  .65 

•  25 

•  45 

.09 

.39 

.46 

MARION   .lUNCTION  2  NE 

3.29 

.  04 

.  le 

•  19 

•  61 

•  31 

.79 

MATHEWS    1  SSw 

5.*.0 

.19 

2  .98 

.08 

.30  T 

.5! 

5.56 

.52 

1.85 

.09 

.11 

•  69 

.44 

•  47 

.62 

MINTER  3  NW 

5.62 

1.1b 

.51 

.06 

1.75 

.06 

•  60 

1.26 

MONTGOMERY         4P  R 

5.06 

.65 

1.30 

.54 

•  70 

•  15 

.20 

•  03 

.02 

.79 

obrvrle 

1.85 

•  62 

.08 

.68 

PERRYVI LLE 

6.99 

2.14 

.13 

1.49 

.19 

.95 

.02 

.17 

.28 

1.36 

PINE  LEVEL 

5  .67 

.39 

1.70 

•  11 

.06 

1.91 

•  25 

.13 

.06 

.95 

SELMA 

*  .*i7 

.09 

*26 

.06 

1 .26 

U27 

.36 

1.07 

SUTTlE 

*.oe 

.65 

1.12 

.12 

•  22 

.21 

.08 

.65 

1.03 

TUSKEGEE   3  Sm 

UNION  SPRINGS 

5.  /I 

•  62 

•  26 

1  '25 

.30 

.60 

.15 

Ke7 

uniontomn 

2.  89 

.15 

.50 

.90 

.06 

T 

.27 

T 

.95 

WARRIOR   LOCK   AND  OAH 

5.04 

■  04 

.30 

Ke3 

.06 

.75 

U15 

*       •  • 

COASTAL  Plain  o? 

ABBEvILLE    1  NNM 

5.98 

1.03 

.21 

.11 

•  06 

.09 

•  37 

ALBERTA 

1 .59 

T 

•  02 

.05 

.31 

•  51 

ANOALLfSIA   1  NW 

12.95 

.  70 

•  12 

.15 

I. Bo 

.50 

2.70 

.30 

1.50 

1.17 

T 

ATHORE    I  Sm 

9.41 

•  02 

•  22 

•  90 

1.21 

T 

i.i-y 

.52 

.31 

.75 

2.00 

BEATRICE    1  E 

1.69 

.45 

•  19 

1.05 

BRANTLEY 

9. 13 

.03 

.55 

.90 

.02 

1.07 

.57 

•  02 

1.25 

2.93 

BBEWTON  3  SSE 

9.02 

1.18 

■  23 

.46 

.08 

1  ^21 

.  16 

2.58 

.62 

BRUND I OGE 

.05 

'  f  T 

.  14 

.  fl  1 

T 

•  05 

•  03 

.  04 

.11 

.07 

2.27 

T 

CAMDEN  3  Nm 

1.89 

n 

.03 

T 

T 

•  01 

.02 

.19 

1.11 

CHATOH  3  N 

6.37 

1*54 

•  33 

•  26 

.32 

2.37 

CLAIBORNE 

4.65 

.04 

.07 

.46 

•  56 

.03 

1 .60 

.75 

CLAYTON 

4.56 

.  14 

.13 

.16 

.26 

.45 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

1.36 

•  05 

•  96 

2.58 

• 

COTTONTON 

1  .87 

.61 

.0<>  .05 

•  03 

.05 

•  03 

.10 

OOTHAN  FAfi  AIRPORT 

5.16 

.  16 

.94 

.10 

.69 

.  73 

•  16 

.40 

.04 

•  15 

•  35 

ELBA 

8.37 

.46 

.35 

.01 

2.43 

•  59 

.65 

•  95 

2.00 
1.66 

ENTERPRISE  3  NH 

6.03 

.  13 

.74 

.  17 

1.50 

K32 

.  12 

.10 

1.15 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

1 .54 

.20 

.16 

.30 

•  04 

.15 

.09 

.02 

EVERGREEN 

4.58 

.07 

1 .69 

T 

.22 

.37 

•  11 

T 

•  15 

T 

1.33 

.64 

FRISCO  CITY 

6.76 

.35 

.23 

1.35 

•  89 

•  17 

.36 

.57 

1 .77 

.64 

GENEVA 

4,25 

T 

.76 

.09 

.77 

.03 

.60 

.12 

.85 

.22 

CEORGIANNA 

b .  tiB 

.63 

•  32 

.05 

.02 

1 .03 

1.29 

CIlBERTOwN 

3.02 

T 

1.01 

.16 

1 .50 

T 

GREENVILLE 

7.16 

• 

•  24 

•  6? 

.27 

•  51 

•  08 

.01 

.03 

1.02 

2.87 

HEADLAND 

6.70 

.07 

■  56 

.  15 

•  06 

.13 

.30 

.55 

.95 

.05 

.60 

. 

HIGHLAND  HOME 

6.74 

.47 

.85 

.97 

1.99 

2.33 

KINSTON 

.21 

•  01 

.11 

2^50 

1.52 

.07 

.20 

1.20 

1...7 

louisville 

'o? 

.  1 1 

.04 

.12 

.26 

T 

helvin 

3.55 

.24 

.  36 

2.95 

NEWTON 

4.33 

.06 

1.03 

.27 

.92 

.08 

.15 

.27 

.53 

OZARk  6  NNW 

.46 

1 .50 

1.20 

.73 

•  01 

.07 

.93 

.12 

PHENIX  CITY  2  mn 

2!75 

.55 

•  10 

.40 

•  10 

.30 

.05 

.35 

. 

PINE  APPLE 

3.43 

.05 

.50 

.87 

PITTSVIEW 

5.62 

.64 

1.69 

.01 

.74 

.01 
•  16 

.07 

!39 

.12 

PIVER  FALLS 

8.01 

■  22 

T 

•  44 

.11 

1 .80 

.42 

1.17 

.98 

SLOCOHB 

thomasville 

4.49 

.27 

■  03 

•  09 

.02 

.19 

.35 

•  06 

.15 

.07 

.66 

1.41 

.40 

TROY 

6.60 

2.05 

.08 

•  58 

.0<> 

1.81 

•  50 

.19 

.25 

.22 

.71 

WALLACE  2  E 

7.58 

1.28 

1^10 

2.90 

1. 

WHATlEY 

3.44 

•  14 

.07 

•  65 

•  03 

.02 

1.10 

1.06 

*       *  * 

GULF  OB 

BAY  HINETTE 

14.37 

.41 

1.91 

.23 

.30 

1.64 

.30 

•  91 

2.44 

5.39 

CODEN 

8.BB 

.23 

.04 

1.73 

.11 

•  50 

1 

.51 

4.45 

FAlRHOPE  2  NE 

12.91 

.18 

.10 

.21 

.07 

.39 

1 .60 

.62 

•  03 

.62 

2 

.97 

3.55 

FORT  MORGAN 

6.95 

.05 

.20 

1.65 

.40 

2 

.65 

1 .60 

GULF   SHORES  P  0 

4.68 

T 

T 

T 

1.92 

•  45 

.45 

1 

.00 

.41 

.05 

M09UE  HB  AIRPORT 

12.05 

.09 

.86 

.40 

1 . 10 

.20 

.11  5 

.12 

1.65 

ROBERTSOALE   1  E 

6.03 

.03 

.02 

.05 

.15 

1.47 

.05 

.06 

.02 

3.32 

1.01 

22     23  24 


.22  T 
.04  ^58 


1.86 
•80     .15  T 


3,06  .13 
.20 

•  15 

•18  ^03 

.99  .0 
.31 

•  20  .0 
.09  .09  T 


.03 


.07  .53  .09 
.52  .06 


25     26     27     28     29  30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidify 
averages- 
percent 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

ishine  1 

Resultant 
Direction 

c 

o 

0) 

ion  of 
t  mile 

M.  i 

StandarcJ  of  Time 
CENTRAL 

o. 

o. 

0^ 

©> 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

on 

06 

12 

19 

Trace 

q 
q 

■«» 
o 

o 

1.00- 

Total 

BIRMIN'CHAH  WB  AIRPGBT 

11 

2.9 

6.1 

27 

SE 

18 

84 

91 

57 

62 

5 

4 

7 

0 

0 

0 

16 

60 

5.6 

HUNTSVILLP  WB  AIRPQRT 

10 

2.2 

6.4 

25  +  + 

13 

19 

79 

85 

55 

58 

1 

tt 

1 

3 

1 

0 

10 

4.4 

MnBlL'=  I'-'B  AIRPORT 

8 

2.9 

6,8 

63  +  + 

I'f 

19 

99 

90 

63 

73 

1 

1 

6 

1 

3 

1 

13 

6.3 

MONTGDmFRY  «ib  AIRPQRT 

U 

1.7 

5.1 

24 

N 

03 

97 

88 

to 

70 

2 

4 

4 

4 

1 

0 

15 

55 

5.8 

Sm  ntmmaem  noiaa  loUoKing  Statioe  Iftdn. 
-  99  - 


DAILY  TEMPERATURES  '^bm. 


SlaUon 

Day  of  Month 

rage 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NnHTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

89 
61 

90 
64 

92 
63 

87 

57 

88 
65 

89 

61 

92 
63 

93 
63 

94 

66 

96 

67 

69 
56 

68 
59 

69 
62 

90 
60 

91 
65 

90 
66 

90 
67 

64 
71 

69 
67 

99 
68 

92 
71 

84 
57 

86 
56 

90 
65 

92 
59 

93 
62 

92 
60 

87 
51 

90 
67 

90.0 
62.7 

BELLE   MIN4  2  N 

MAX 

Mm 

90 
6'. 

93 
65 

91 
66 

89 
60 

90 
64 

92 
64 

94 
64 

95 
65 

96 
67 

97 

70 

90 
57 

91 
56 

91 
63 

89 
67 

88 
66 

90 
66 

94 
68 

67 

70 

69 
66 

93 
69 

91 

70 

87 

72 

80 
59 

86 
59 

86 
57 

91 
60 

92 
61 

89 
64 

38 
59 

91 
59 

89 
69 

90.4 
64.  1 

DECATUR 

MAX 

MIN 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

Mm 

89 
61 

90 
66 

91 
65 

86 
59 

88 
60 

90 
64 

92 
65 

94 
66 

95 
69 

99 

71 

89 
54 

69 
53 

90 
55 

90 
64 

92 
63 

89 

67 

92 
69 

93 

71 

84 

72 

90 
69 

93 
69 

93 
71 

67 

60 

77 

56 

69 
55 

87 
57 

90 
59 

93 
60 

69 

59 

66 

54 

69 

55 

89.5 
62.5 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

93 
58 

94 

62 

89 
57 

90 
54 

92 
SB 

96 

63 

97 
63 

99 

67 

99 
69 

91 
54 

92 
56 

93 
63 

92 
62 

86 

62 

90 
63 

92 
67 

87 
69 

99 
69 

93 
76 

92 
69 

89 

67 

82 
56 

87 
56 

69 
57 

91 
59 

93 
59 

92 
62 

90 
61 

90 
57 

87 
64 

91.1 
61.7 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

91 
69 

94 

70 

89 
69 

90 
62 

90 
66 

93 
67 

94 
69 

96 
70 

96 
71 

92 
72 

88 
61 

69 
53 

89 
69 

86 
69 

81 
69 

86 
69 

90 
70 

84 
73 

88 
74 

90 

70 

89 

71 

85 

66 

80 
63 

84 

58 

86 
59 

91 
61 

92 
62 

87 
66 

66 
63 

90 
60 

64 

70 

89.0 
66.5 

MtnlSON 

MAX 

Mm 

89 
65 

90 
67 

89 
68 

90 
62 

90 
65 

93 
67 

94 

70 

94 

68 

97 
67 

90 
70 

89 
59 

90 
60 

92 

71 

87 
67 

86 
66 

68 
68 

89 
69 

86 

70 

68 
74 

89 
68 

86 
71 

87 
64 

68 
62 

84 
56 

66 
56 

90 
60 

91 
60 

90 
65 

63 
63 

90 
60 

90 
69 

69.4 
65.5 

MOULTON  2 

MAX 

MIN 

92 
64 

9! 
66 

95 
68 

94 
67 

95 
65 

93 
64 

94 
59 

96 
68 

97 

73 

93 

71 

91 
56 

91 
56 

93 
63 

91 
66 

87 
65 

88 
69 

92 
71 

94 

70 

91 
72 

91 
70 

92 
70 

65 
72 

61 
56 

90 
58 

91 
57 

93 
62 

95 
61 

92 
64 

90 
62 

92 
57 

86 
67 

91.7 
64,8 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

92 
64 

92 
67 

86 
65 

86 
60 

89 
64 

90 
63 

92 
68 

96 
66 

97 
71 

86 

71 

86 
60 

68 
59 

90 
65 

85 
66 

66 
65 

89 
68 

92 
73 

86 
72 

92 
73 

93 

70 

93 
70 

64 
69 

60 
61 

65 
59 

67 
59 

69 
63 

91 
63 

90 
66 

66 
64 

90 
60 

84 
66 

63.9 
65.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

90 
5B 

92 
65 

89 
65 

88 
58 

88 
61 

91 
61 

94 
63 

94 
64 

95 
66 

94 
69 

67 
59 

90 
55 

90 
65 

91 
69 

81 
67 

90 
67 

93 
71 

86 

73 

66 
72 

92 
67 

90 
68 

82 
71 

86 
58 

66 
57 

67 
55 

89 
61 

91 
59 

89 
62 

63 
59 

91 
57 

66 
67 

69.2 
63.5 

RED  SAV 

MAX 

Mm 

92 
58 

94 
66 

95 
62 

89 
61 

92 
60 

92 
64 

95 
64 

99 
67 

99 
70 

100 
69 

69 
61 

91 
62 

89 
63 

91 
64 

84 
65 

89 
67 

89 

72 

91 
72 

61 
72 

92 
73 

99 

70 

90 

70 

81 
61 

85 
62 

69 
63 

91 
65 

95 
67 

93 
67 

93 
65 

91 
64 

90 
61 

91.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

88 
6". 

89 
64 

84 

62 

76 
58 

79 
61 

61 
62 

92 
62 

90 
63 

92 
70 

86 
60 

65 
56 

88 
54 

86 
63 

89 
67 

82 
65 

62 
68 

90 
68 

84 

72 

86 
72 

90 
70 

90 
66 

84 
69 

79 
62 

84 
56 

85 
58 

89 
55 

94 
59 

66 
63 

66 
60 

66 
56 

79 
57 

85.9 
62.8 

RU5SELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

93 
57 

94 
61 

93 
60 

91 
53 

89 
56 

89 
56 

92 
57 

93 
59 

94 

60 

96 

64 

68 
53 

68 
50 

88 
53 

91 
59 

89 
58 

86 
61 

69 
68 

92 
70 

83 

70 

86 
65 

93 
66 

90 
67 

86 
58 

86 
54 

86 
52 

68 
52 

88 
56 

92 
57 

91 
57 

89 
53 

91 
53 

89.9 
58.5 

WATERLOO 

•          *  * 

MAX 

Mm 

95 
60 

96 
63 

90 
60 

91 
55 

92 
59 

96 
60 

97 
62 

96 
63 

100 

70 

97 

70 

92 
56 

93 
58 

96 
63 

91 
61 

86 
67 

69 
67 

89 
63 

84 
64 

88 
66 

69 
69 

66 
68 

61 
68 

89 
59 

88 
56 

90 
59 

91 
63 

92 
61 

91 
63 

92 
61 

92 
59 

86 
66 

91.3 
62.5 

ARPALACHIAN 
MOUNTAINS 

D2 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

89 
67 

91 
70 

87 
65 

8! 
64 

S3 
62 

89 
66 

91 
66 

93 
66 

93 

70 

69 
72 

88 
60 

91 
59 

68 
64 

69 
68 

77 
69 

69 
67 

92 
66 

81 
74 

68 
75 

90 
72 

90 
72 

79 
60 

78 
60 

89 
65 

89 

90 
65 

67 
67 

66 
67 

87 
59 

75 
62 

87,0 
66.2 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

Mm 

88 
68 

93 
66 

88 
69 

87 
65 

88 
65 

91 
66 

92 
66 

94 
65 

96 
68 

91 
79 

69 
57 

90 
56 

89 
65 

88 
64 

85 
64 

90 
70 

94 
72 

63 
74 

92 
76 

96 
74 

95 

74 

90 
72 

77 
64 

87 
59 

68 
55 

92 
58 

94 
60 

90 
64 

39 
58 

89 
55 

83 

71 

89,6 
65,6 

BIRMINGHAM   HB  AP 

MAX 

Mm 

S3 
69 

92 
68 

88 

68 

86 
65 

66 
64 

67 
68 

90 
67 

92 
67 

95 
69 

91 
67 

69 
58 

90 
56 

90 
66 

66 
67 

64 
68 

91 
70 

92 
73 

64 

76 

92 
77 

95 
76 

95 
74 

66 
66 

78 
64 

86 
59 

89 
58 

93 
59 

95 
63 

90 
66 

69 
61 

90 
59 

82 

70 

69,0 
66,5 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

Mm 

SB 
63 

92 
66 

88 
62 

86 
59 

86 
62 

88 
60 

93 
61 

94 
62 

95 
64 

92 
71 

66 
54 

66 
61 

87 
59 

87 
65 

64 
63 

90 
65 

69 
68 

63 

70 

64 

72 

92 
67 

89 
68 

75 
69 

65 
56 

69 
58 

68 
55 

91 
59 

92 
61 

69 
61 

35 
61 

88 
60 

34 
65 

67,3 
62,6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

90 
68 

93 

71 

93 
67 

88 
66 

89 
64 

90 
68 

94 
66 

95 
69 

97 

72 

94 

72 

91 
61 

90 
61 

90 
69 

89 
69 

68 
69 

89 
67 

94 
68 

93 
79 

91 
73 

9B 
73 

94 

74 

83 
69 

79 
60 

87 

60 

86 
61 

91 
64 

92 

66 

93 

70 

39 
61 

90 
62 

86 

71 

90.6 
67.2 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

88 
62 

86 
69 

90 
68 

85 
62 

86 
62 

87 
64 

89 
65 

91 
65 

93 
69 

94 

72 

89 
57 

67 
55 

69 
58 

90 
65 

8<! 
66 

81 
66 

90 
71 

90 
71 

80 
68 

90 
72 

92 
71 

88 

72 

89 

60 

79 
56 

85 
59 

88 
58 

91 
60 

92 
60 

36 
57 

86 
55 

89 
59 

68.0 
63.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

88 
65 

89 
68 

90 
66 

86 
63 

86 
62 

88 

66 

90 
64 

93 
65 

95 
67 

9! 

70 

89 
58 

86 
57 

90 
60 

91 
66 

90 
67 

87 
66 

92 
68 

94 
68 

84 
74 

89 
73 

93 
72 

92 
73 

63 
62 

77 
59 

86 
57 

88 
59 

91 
59 

91 
59 

90 
60 

89 
59 

69 
59 

69.  1 
64 .  2 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

84 
66 

89 
68 

88 
65 

34 
68 

66 
62 

87 
61 

88 
64 

90 
65 

91 
67 

89 
71 

86 
55 

87 
54 

87 
63 

85 
66 

85 
67 

86 
66 

89 
69 

63 

71 

67 
72 

69 

70 

67 
69 

82 
65 

78 
59 

82 
57 

85 
56 

89 
56 

89 
61 

85 
66 

65 
58 

67 
56 

65 
67 

36.3 
63.9 

SCOTTSRORO 

MAX 

Mm 

91 
64 

92 
65 

94 
57 

88 
60 

89 
62 

86 
63 

91 
62 

92 
63 

92 
62 

92 
62 

93 
58 

89 

52 

89 
51 

90 
62 

87 
67 

77 
64 

89 
67 

88 
64 

80 
73 

84 
64 

92 
66 

90 
69 

72 
55 

84 
55 

66 
59 

87 
57 

39 
59 

90 
60 

38 
57 

87 

56 

65 
59 

67.9 
61.0 

VALLEY  HEAD 

*          *  * 

MAX 

Mm 

87 
59 

88 
65 

90 
63 

83 
61 

84 
61 

85 
61 

67 
58 

89 
61 

93 
62 

93 
65 

66 
50 

86 
52 

86 
54 

67 
55 

84 
67 

77 
63 

88 
67 

89 
70 

80 
73 

89 
69 

69 
64 

69 
66 

77 
61 

82 
55 

84 
53 

36 
53 

39 
57 

90 
61 

65 
54 

65 
53 

87 
55 

86.1 
60.1 

UPPER  PLAINS 

D3 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

93 

70 

94 

71 

91 

71 

94 
65 

96 
65 

94 

6e 

95 
68 

96 

70 

97 

73 

96 
72 

94 
64 

91 
62 

96 
69 

87 
64 

90 
67 

99 

68 

93 

71 

91 
79 

63 
78 

93 
71 

94 

73 

90 
68 

76 
63 

66 

60 

69 

62 

93 
65 

95 
63 

94 
64 

93 

66 

93 

66 

92.1 
67.6 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAH 

MAX 

Mm 

91 
63 

93 
67 

93 

6e 

89 
63 

90 
64 

92 
65 

92 
65 

91 
64 

98 
69 

96 
70 

90 
60 

90 
55 

92 
57 

89 
60 

90 
62 

89 
62 

89 
69 

93 
72 

86 
65 

89 
62 

96 
70 

95 
68 

69 
65 

78 
61 

91 
56 

91 
59 

95 
53 

97 
62 

94 
62 

90 
56 

92 
60 

91.2 
63.2 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

93 
68 

89 

67 

92 
68 

89 
66 

89 
65 

89 

67 

92 
66 

92 
65 

99 
66 

94 
68 

90 
66 

90 
58 

91 
60 

87 
63 

68 
64 

87 
66 

90 
70 

90 

70 

94 

73 

94 

73 

92 
72 

95 
71 

89 
65 

75 
64 

67 
58 

68 
58 

92 
59 

93 
62 

69 
60 

67 
57 

88 
57 

90,0 
64,9 

CL4NTDN 

MAX 

Mm 

91 
70 

82 
69 

91 
69 

88 
66 

87 
66 

86 
66 

89 
67 

90 
67 

91 

70 

91 
73 

87 
61 

87 
59 

89 
63 

86 
63 

64 
66 

82 
67 

88 

71 

89 
73 

80 
76 

90 
79 

92 
72 

93 
73 

89 
64 

75 
66 

65 

57 

66 
59 

69 
59 

91 
63 

87 
60 

86 
57 

86 

61 

87,3 
66, 1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

88 
64 

90 
65 

90 
66 

87 
60 

88 
60 

BE 
64 

90 
66 

92 
66 

93 
61 

93 
69 

90 
58 

86 
60 

90 
63 

91 
65 

69 
63 

68 
69 

87 
68 

91 
73 

64 

73 

88 

70 

91 

70 

92 

70 

84 
62 

77 
59 

85 
60 

87 
59 

89 
64 

92 
65 

89 
63 

86 
60 

88 

60 

63.5 
64.4 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

94 
64 

94 
69 

94 
63 

90 
60 

92 
57 

9! 
57 

96 
60 

95 
63 

97 
63 

96 
64 

89 
58 

90 
57 

90 
60 

89 
61 

88 
62 

91 
63 

92 
67 

85 

71 

90 
74 

99 

71 

99 

66 

92 
70 

85 
64 

87 
58 

87 
56 

92 
57 

95 
60 

93 
62 

68 
62 

67 
54 

68 
55 

91.3 
62.1 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

90 
66 

91 
68 

9: 
6e 

87 
62 

88 
62 

9( 
6< 

93 
67 

94 
69 

9! 
71 

99 

70 

89 
62 

9C 
6! 

91 
64 

91 
64 

ai 

64 

86 
67 

86 

70 

93 
70 

84 

72 

90 
71 

94 

70 

92 
70 

86 
62 

79 
60 

87 
60 

39 
62 

91 
65 

93 
65 

90 
63 

69 
65 

90 
61 

89.9 
65.6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

91 
57 

91 
60 

92 
61 

90 
54 

90 
54 

93 
54 

93 
58 

94 

60 

9e 

6! 

97 
63 

90 
55 

90 

5; 

90 
56 

94 

58 

90 
62 

89 
63 

91 
68 

94 

7C 

84 

72 

92 

70 

96 
66 

93 
69 

65 
62 

77 
57 

88 
55 

89 

55 

92 
57 

94 
57 

92 

53 

89 
55 

91 
55 

90.9 
59.9 

JASPER  4  N 

MAX 

Mm 

89 

66 

89 
69 

at 

6( 

88 

61 

89 
60 

9; 

6< 

91 
64 

94 
64 

9! 

6: 

90 

70 

89 

57 

9C 
57 

90 

60 

88 
63 

81 
64 

88 
66 

92 
66 

84 

73 

87 

73 

92 

70 

93 

70 

67 

72 

78 
63 

84 
59 

88 
56 

91 
59 

94 
59 

68 
63 

87 
58 

69 
56 

84 
67 

83.6 
63.9 

Sm  R»f«T»nc«  Nol»«  Tollowlng  SUtion  Ind«x 


-  100  - 


Conttnued 


DAILY  TEMPERATURES 


Sladon 

Day  oi  Month 

o 

« 

1 

■1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avei 

PRJTTVILLE 

MAX 

Mm 

89 

70 

90 
70 

88 
69 

68 
65 

90 
68 

90 
66 

91 
66 

92 
67 

92 
69 

90 
74 

86 
66 

91 
65 

91 
66 

69 
65 

86 
66 

87 

67 

84 

70 

86 

71 

90 
74 

92 
79 

92 
72 

91 
71 

88 
64 

89 
69 

90 
56 

91 
60 

92 
57 

90 
65 

89 
56 

86 

59 

87 
69 

89.3 
66.7 

TH0RS8V  EXP  ST4TI0N 

MAX 
MIN 

68 
68 

92 
69 

91 
67 

87 
66 

87 
67 

89 
67 

91 
67 

92 
69 

94 
67 

93 
66 

92 
68 

91 
67 

90 
66 

92 
65 

62 
68 

68 
69 

90 
71 

62 

71 

79 
72 

91 
73 

90 
70 

86 

71 

64 
66 

62 
60 

87 
60 

84 
61 

89 
64 

85 
66 

66 
62 

63 
60 

83 
60 

87.8 

TUSCHLOOSA  FA4  AP 

MAX 

MIN 

94 

72 

93 

71 

91 
71 

92 
65 

94 

65 

95 
68 

95 
67 

97 
70 

96 

73 

92 

71 

91 
64 

91 
62 

87 
64 

90 
64 

67 
67 

69 

70 

91 
72 

65 

75 

91 

76 

94 
74 

94 

71 

90 

71 

76 
67 

88 
69 

89 
60 

93 
62 

93 
65 

92 
65 

91 
64 

93 
60 

86 

73 

91.0 
67,9 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

Mm 

68 

70 

69 

64 

66 

67 

67 

66 

60 

70 

63 

60 

54 

60 

57 

57 

68 

72 

70 

73 

65 

70 

55 

60 

59 

64 
59 

93 
63 

99 
64 

91 
64 

90 
57 

93 
58 

53.7 

VEPNON 

•          *  • 

MAX 

Mm 

95 
64 

94 
67 

90 
63 

90 
56 

93 
57 

94 

60 

96 
62 

95 
61 

95 
60 

91 
64 

91 
56 

90 
56 

94 

60 

68 
63 

69 
64 

93 
68 

95 

72 

89 

72 

92 
74 

96 

71 

92 
68 

89 

70 

83 
65 

89 
61 

90 
56 

94 
59 

95 
62 

94 
62 

69 
60 

91 
60 

66 
56 

91.5 
53.1 

EASTEBN   VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

83 

70 

91 

70 

82 
68 

82 
66 

87 
63 

66 
68 

90 
67 

93 
67 

93 
71 

69 
66 

66 
61 

68 
58 

64 
65 

85 
68 

77 
66 

87 

70 

89 
73 

82 
74 

90 
77 

91 
74 

66 
74 

63 
64 

76 
62 

63 
60 

65 

56 

90 
56 

92 
63 

65 
65 

66 
60 

85 
58 

81 
69 

86.0 
66.3 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

85 

63 

91 
66 

90 
66 

88 

65 

90 
63 

91 
65 

90 
65 

92 
65 

92 
70 

90 
72 

91 
61 

92 
55 

86 
63 

64 

66 

87 
64 

90 
66 

91 

70 

S3 
67 

92 
76 

93 
74 

94 

70 

88 
65 

73 
68 

69 
61 

90 
59 

93 
59 

95 
64 

91 
64 

90 
62 

92 
55 

88 
66 

89.4 
65.1 

CENTRE   5  SW 

MAX 

Mm 

93 
66 

89 
68 

91 
69 

89 
65 

89 
61 

90 
64 

92 
63 

92 
64 

96 
69 

95 

66 

93 
55 

91 
55 

89 
60 

68 
67 

89 
67 

80 
65 

89 
66 

91 
72 

83 
74 

67 

71 

93 
70 

90 
71 

77 
60 

60 
56 

66 
56 

69 
58 

92 
60 

93 
66 

86 
57 

86 
55 

90 
65 

89.1 
64.1 

CHILDERSeUPC  WTR  PLANT 

MAX 

Mm 

69 
68 

93 
69 

90 
66 

66 
67 

66 
63 

90 
68 

93 
65 

95 
66 

95 
69 

93 
67 

90 
56 

90 
56 

89 
62 

88 
62 

66 
63 

69 
66 

91 
70 

68 
75 

93 

77 

95 

69 

93 

72 

90 

72 

79 
64 

89 
54 

88 

58 

89 

60 

93 
60 

93 
63 

68 
57 

68 
55 

63 
67 

89.6 
54.6 

GAnSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

65 
61 

90 
72 

84 
69 

68 
64 

66 
63 

90 
67 

91 
65 

94 
67 

93 
65 

89 
75 

86 

60 

88 
57 

85 
65 

85 
69 

79 
69 

66 
66 

92 

71 

84 

75 

86 

75 

92 
71 

86 

72 

81 

72 

77 
62 

85 
56 

87 
56 

90 
60 

91 
62 

86 
67 

65 
60 

65 
57 

82 
58 

67.0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

Mm 

68 
61 

85 

68 

69 
65 

61 
64 

84 
62 

83 

62 

87 
64 

90 
64 

90 
65 

92 
66 

89 
58 

96 
58 

67 
58 

86 
63 

67 
55 

76 
65 

88 
67 

89 
69 

80 
74 

86 
72 

91 
72 

90 
71 

83 
61 

77 
57 

83 
56 

85 

56 

86 
59 

90 
61 

65 
56 

64 
55 

65 
55 

65.0 
63.0 

SYLACAUCA  <•  NB 

MAX 

Mm 

87 
67 

92 
66 

88 
65 

66 
65 

89 
62 

90 
65 

91 
64 

94 
63 

92 
65 

90 
71 

89 
58 

89 
56 

89 
62 

87 
63 

65 
64 

91 
67 

90 
70 

69 

73 

90 
73 

9* 

70 

92 
69 

90 
69 

78 
62 

67 
57 

89 
50 

93 
55 

93 
57 

89 
61 

68 
55 

86 
51 

85 
69 

89.0 
63.4 

TALLAOECA 

•          *  • 

MAX 
MIN 

85 
66 

69 
69 

82 
67 

83 
66 

84 

62 

67 
68 

90 
65 

90 
66 

91 
69 

66 
74 

86 
60 

66 
58 

85 
63 

85 
65 

84 
64 

87 
66 

89 

71 

84 

72 

68 
75 

90 
72 

89 

72 

94 

71 

76 
72 

84 

63 

85 

57 

69 
60 

90 
66 

87 
65 

86 
56 

89 
56 

61 
66 

85.0 
65. 1 

PIEDMONT  PL4TFAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

67 
64 

63 
65 

68 
64 

80 
63 

83 
63 

83 
65 

87 
63 

88 
64 

69 
65 

87 
66 

87 
60 

85 
60 

85 

61 

83 
64 

84 
64 

81 
65 

85 
67 

86 
66 

76 
71 

67 
71 

68 
70 

85 
69 

86 
59 

74 
57 

84 
57 

85 
57 

86 
59 

89 
61 

65 
56 

65 
58 

65 
58 

64.9 
63.2 

AURURN  3  SM 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
66 

90 
66 

83 
68 

85 
63 

83 
63 

90 
65 

92 
66 

92 
67 

92 
71 

90 
63 

89 
63 

90 
65 

87 
64 

86 
67 

83 
71 

92 
68 

90 
70 

82 
73 

90 
74 

93 
71 

92 
69 

86 
64 

76 
62 

86 
56 

87 
59 

90 
60 

93 
63 

68 
60 

69 
60 

89 
65 

86.3 
65.7 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

86 
67 

90 
69 

90 
67 

83 
65 

83 
63 

85 
62 

89 
64 

90 
66 

91 
68 

91 

71 

85 

60 

87 
62 

85 
64 

84 
64 

85 
66 

82 

70 

87 
67 

90 
72 

82 
72 

90 
74 

91 
71 

91 
69 

83 

60 

73 
60 

83 
54 

84 
56 

89 
59 

93 
62 

89 
60 

86 
56 

87 

60 

85.6 
64.5 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

90 
61 

86 

64 

93 
67 

69 
65 

64 
61 

87 
64 

69 
62 

89 
63 

94 
64 

93 
67 

92 
64 

90 
54 

90 
55 

69 
64 

90 
65 

62 
65 

68 
66 

92 
67 

65 

73 

90 
72 

93 
69 

90 

70 

77 
56 

78 
53 

87 
53 

89 
53 

93 
57 

94 
56 

69 
53 

87 
50 

81 
53 

86.5 
51.5 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
66 

63 
64 

63 
63 

85 
62 

90 
61 

91 
63 

91 
65 

92 
66 

85 

70 

89 
56 

88 

60 

65 
62 

67 

61 

63 
65 

65 

66 

92 
63 

64 
66 

90 
70 

93 

71 

93 
71 

92 

70 

68 
64 

71 
67 

89 
59 

67 
58 

90 
61 

93 
64 

87 
66 

67 
56 

82 
64 

87.5 
54.1 

HARTIN  DAM 

MAX 

0PELIK4 

MAX 

Mm 

69 
69 

91 
68 

90 
65 

61 
65 

61 
64 

64 
62 

64 
64 

91 
66 

92 
67 

91 
72 

66 
66 

88 
64 

65 
62 

64 
64 

66 
68 

82 

72 

89 
69 

90 
73 

83 
73 

89 
70 

92 
73 

91 
71 

89 
62 

72 
58 

86 
60 

86 
60 

69 
60 

93 
62 

86 
60 

67 
60 

84 
61 

86.8 
66.5 

RQCKFDPD   2  NNK 

MAX 

Mm 

89 

66 

82 
65 

91 
63 

85 
62 

85 
61 

87 
62 

90 
63 

90 
65 

91 
66 

91 

70 

87 
59 

87 
56 

88 
60 

86 
60 

65 
62 

78 
62 

67 
66 

90 
71 

79 

71 

69 
66 

92 

67 

89 
66 

88 
57 

78 
57 

86 
59 

88 
57 

90 
61 

91 
63 

86 
53 

66 
53 

67 
59 

87.0 
62. 1 

ROCK  MILLS 

•          •  * 

MAX 

Mm 

92 
65 

85 
67 

93 
67 

81 
64 

84 

63 

87 
64 

90 
64 

94 
65 

95 
64 

93 
66 

91 
60 

92 
59 

89 
60 

84 
65 

91 
65 

99 

70 

95 
69 

89 
60 

79 
S9 

86 
59 

90 
55 

93 
58 

96 
60 

88 
57 

88 
56 

86 
57 

89.4 
62.1 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

92 
68 

96 
69 

93 

70 

87 

66 

90 
67 

89 
67 

90 
69 

92 
66 

93 
69 

96 

71 

91 
65 

90 
67 

90 
66 

89 
64 

86 
65 

86 

67 

91 
71 

66 

72 

89 
75 

99 

73 

94 

71 

98 
71 

86 
65 

86 
66 

92 
59 

93 
59 

91 
61 

93 
63 

92 
61 

86 
62 

89 
63 

91.1 
66.8 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DA^ 

MAX 

Mm 

91 
69 

68 
69 

93 
6B 

89 
66 

67 
67 

69 
66 

90 
67 

91 
67 

93 
67 

93 
69 

90 
65 

89 
63 

91 
63 

88 
64 

66 
62 

86 
66 

92 
66 

87 

71 

86 

71 

93 
73 

94 
70 

94 
69 

87 
65 

73 
69 

85 
63 

87 
59 

90 
59 

92 
62 

91 
65 

67 
64 

88 
62 

89.2 
66.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

89 
66 

87 
70 

90 
70 

87 
65 

87 
63 

69 
64 

91 
68 

91 
69 

92 
70 

95 

71 

86 
64 

86 
62 

90 
63 

68 
63 

66 
65 

86 
67 

90 
71 

89 

73 

82 
74 

92 
73 

94 

71 

93 

72 

89 

67 

73 
66 

65 
61 

65 
61 

90 
62 

91 
63 

92 
64 

88 
61 

90 
63 

88.9 
66.6 

GRFENSBORO 

MAX 

Mm 

91 
71 

94 
68 

il 
7C 

89 
64 

90 
66 

91 
69 

96 
67 

97 
68 

97 

70 

92 
74 

92 
63 

93 
63 

94 
65 

93 
62 

90 
65 

93 
65 

92 
70 

86 
71 

94 
73 

94 
72 

94 

71 

99 

71 

79 
65 

88 
64 

87 
63 

68 
60 

86 
64 

89 
65 

99 
65 

92 
61 

93 
63 

91.9 
66.7 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

90 
70 

92 
69 

85 

65 

69 
67 

87 
67 

89 
67 

89 
67 

91 

70 

94 

71 

90 
66 

86 
63 

90 
63 

86 
65 

61 
66 

86 
67 

88 

71 

88 

71 

69 
71 

92 
79 

96 
67 

93 
72 

92 
69 

74 
69 

89 
61 

89 
60 

89 
60 

90 
62 

88 
62 

86 
62 

69 
66 

88.5 
65.5 

LIVINGSTON  2  SU 

MAX 

Mm 

92 
69 

91 
65 

92 
65 

88 
65 

89 
62 

9C 
64 

92 
66 

93 
69 

95 
68 

95 

73 

93 
62 

93 
60 

94 
61 

92 
63 

90 
64 

91 
64 

94 

71 

91 

70 

89 

76 

99 

72 

99 
69 

95 

72 

90 
67 

83 
67 

87 

59 

90 
60 

94 

62 

93 
62 

99 

62 

90 
61 

95 

70 

91.7 
65.8 

HARIDN  JUNCTION  2  ME 

MAX 

Mm 

90 

70 

93 
70 

8t 

7C 

86 
64 

90 
67 

92 

6e 

93 
68 

95 
69 

95 

7C 

91 
75 

90 
65 

91 
62 

90 
66 

86 
65 

89 
66 

69 
68 

69 
71 

86 

72 

92 
76 

93 
73 

93 

72 

92 
70 

as 

69 

89 
66 

87 
59 

89 
61 

91 
63 

89 
65 

87 
61 

87 
60 

85 
69 

89.7 
67.3 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

90 
70 

68 
69 

91 
bl 

86 
64 

86 
65 

8( 
67 

90 
68 

90 
67 

93 
6( 

92 
69 

90 
69 

68 
64 

89 
63 

89 
64 

82 
64 

89 

71 

91 
74 

91 
72 

92 
71 

86 
64 

86 
61 

89 
62 

85 
63 

88,9 
66.9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

91 
72 

92 

70 

67 
61 

68 
66 

86 
68 

9( 
67 

92 
68 

92 
69 

93 

7! 

91 
72 

89 
68 

9C 
6< 

68 
66 

83 
66 

87 
69 

89 
68 

90 
72 

82 

73 

92 
76 

91 
79 

93 
73 

88 
68 

74 
66 

89 
69 

86 
59 

89 
61 

91 
62 

88 

63 

87 
62 

89 
61 

86 

70 

88.2 
67,7 

SELHA 

MAX 

Mm 

89 

72 

9* 

71 

9: 
71 

90 
66 

90 
69 

9i 
61 

92 
72 

94 
72 

9; 
7; 

92 
76 

90 

70 

9; 
6e 

91 
69 

87 
67 

9C 
67 

92 

71 

92 
73 

87 

73 

93 
76 

90 
75 

9! 
74 

90 
75 

83 
67 

71 

67 

88 

62 

92 
64 

94 
65 

92 
69 

91 
62 

90 

63 

69 

70 

90,9 
69,9 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUOUiT 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TUSKEGEE  3  SH 

MAX 

Mm 

UNION  SPRINGS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

89 
71 

93 

70 

91 
67 

82 
69 

85 
66 

84 
66 

90 
67 

90 
67 

89 
69 

89 

70 

90 
69 

92 
67 

90 
67 

85 
57 

65 
55 

88 
56 

38 
55 

90 
74 

83 
71 

91 
74 

90 
73 

94 
70 

86 
62 

72 
63 

66 
51 

86 
52 

90 
63 

93 
66 

68 
52 

86 
63 

65 
64 

88.0 
67.0 

CnASTAL   PLAIN  07 

ANflALUSIA   I  NW 

MAX 

Mm 

89 
67 

94 
67 

89 

70 

86 
67 

89 
67 

90 
66 

92 
64 

91 
64 

93 
67 

94 
66 

95 
69 

89 
60 

91 
60 

91 
54 

82 
55 

90 
58 

86 
69 

87 

70 

85 

V2 

92 
72 

92 
70 

93 

70 

90 
58 

74 
55 

87 
61 

87 
57 

89 
57 

92 
59 

69 
55 

67 
58 

65 

51 

89.0 
65.2 

4TM0RE  1  SW 

MAX 

Mm 

90 
72 

89 
69 

86 
71 

86 
67 

90 
67 

90 
68 

90 
67 

91 
69 

92 

70 

94 

70 

94 
71 

90 
63 

90 
65 

88 
65 

86 
65 

86 
70 

85 
71 

87 
72 

91 
72 

92 
7! 

94 

74 

93 
70 

89 

70 

85 
59 

67 
55 

88 

61 

90 
61 

91 
65 

90 
60 

67 
65 

67 
68 

89.4 
56.0 

BEATRICE  1  E 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
67 

95 
69 

93 
67 

96 
68 

96 
69 

97 

71 

93 
62 

96 
68 

97 

67 

95 
66 

93 
67 

91 
69 

95 

71 

65 
69 

67 

63 

89 

67 

91 
68 

93 

71 

92 
68 

69 
69 

90 
63 

89 
65 

91 
63 

93 
59 

95 
56 

93 
53 

95 
55 

94 
52 

89 
53 

93 
55 

92.6 
64.5 

BRANTLEY 

MAX 

Mm 

92 
69 

92 
69 

93 
66 

93 
68 

86 
66 

68 
67 

91 
64 

92 
65 

93 
66 

95 

66 

93 
69 

90 
62 

91 
53 

90 
63 

85 
58 

89 
67 

38 

68 

89 
57 

81 
73 

93 
72 

95 

70 

95 
70 

92 
69 

90 
60 

89 
56 

88 
57 

90 
57 

93 
62 

91 
57 

88 

57 

92 
53 

90.7 
65.2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

Mm 

93 
68 

92 
66 

87 
69 

90 
67 

92 
65 

93 
66 

92 
64 

93 
67 

94 
66 

96 

70 

91 
69 

93 
59 

90 
54 

84 
63 

89 
52 

67 
57 

86 
57 

68 
71 

92 

70 

95 

70 

96 

72 

93 
69 

92 
59 

67 
58 

88 

51 

89 
55 

93 
57 

91 
60 

86 
55 

88 

50 

84 

67 

90.5 
65.3 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

Mm 

69 
65 

94 
66 

SB 
68 

88 
61 

90 
63 

93 
67 

92 
65 

95 
65 

95 
66 

94 

71 

91 
64 

91 
58 

92 
61 

86 
50 

93 
52 

91 
64 

89 
56 

87 
68 

93 

71 

95 

70 

95 
70 

93 
67 

68 
62 

88 
54 

88 
55 

91 
55 

95 
57 

95 
61 

90 
57 

90 
57 

87 
65 

91.2 
53.6 

CMATHM  3  N 

MAX 

Mm 

95 
71 

93 
70 

99 
72 

88 
67 

92 
63 

93 
61 

92 
67 

94 
69 

95 
70 

96 
74 

92 
69 

92 
64 

91 
64 

88 
61 

89 
54 

93 
69 

67 

70 

92 

71 

93 
75 

95 
74 

95 

72 

90 
69 

89 
58 

87 
58 

87 

52 

90 
62 

91 
65 

92 
65 

89 
63 

66 
64 

85 
56 

91.4 
57.5 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

85 

71 

90 
72 

86 
68 

60 
69 

63 
64 

83 
67 

87 
69 

86 

71 

89 
72 

90 
70 

69 
69 

86 
68 

85 
65 

81 
55 

83 
57 

84 

71 

86 
71 

81 
71 

83 

71 

89 
74 

90 
71 

91 
59 

86 
62 

78 
63 

83 
61 

84 
65 

65 
67 

89 
68 

68 
56 

64 
61 

81 
68 

85.5 
58,0 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
72 

86 
73 

79 
73 

85 

70 

84 
67 

86 
69 

87 
69 

89 
72 

87 

71 

88 
71 

87 
70 

68 
68 

62 
65 

84 
68 

84 

72 

81 
72 

85 
73 

85 
74 

87 
75 

86 
75 

90 
74 

87 

73 

75 
68 

84 

67 

84 
63 

85 
64 

90 
55 

65 
65 

85 
63 

84 
64 

83 
72 

85.4 
69.6 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

Mm 

89 

70 

91 
69 

88 
69 

81 
69 

86 
65 

86 
66 

69 
66 

90 
68 

92 
69 

92 
70 

91 
66 

87 
64 

88 
64 

86 
53 

84 

66 

83 
59 

87 

70 

66 
69 

83 
73 

67 

72 

90 
72 

94 
70 

88 

66 

71 
65 

84 
62 

85 
63 

91 
66 

86 
61 

85 
63 

82 
64 

86.8 
57.0 

EUfAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

Mm 

92 
71 

91 
73 

69 
70 

83 
70 

85 
63 

86 
65 

91 
61 

92 
66 

94 
68 

94 
74 

92 

70 

90 
65 

90 
56 

85 
54 

88 
70 

66 
72 

89 
70 

92 

70 

90 
72 

90 
74 

94 
70 

95 

70 

90 
65 

74 
54 

86 
56 

68 
58 

91 
57 

95 
65 

86 
58 

88 
59 

85 
69 

89.2 
65.5 

EVERCREEN 

MAX 

Mm 

90 
72 

93 
69 

92 
72 

89 
66 

88 
69 

90 
69 

92 
69 

92 
70 

94 
72 

94 
73 

94 

72 

91 
64 

92 
65 

90 
66 

85 
59 

90 
59 

90 
71 

86 

72 

86 

72 

92 
75 

92 
75 

95 

72 

91 
68 

80 
67 

89 
65 

89 
63 

90.2 
59.6 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

86 

72 

93 
69 

92 
71 

89 
65 

87 
66 

90 
66 

92 
67 

92 
67 

93 

70 

94 
74 

94 

70 

89 
63 

90 
56 

90 
54 

81 
55 

89 
69 

90 
71 

64 

71 

66 
74 

93 
75 

92 
73 

93 

70 

90 
67 

87 
58 

85 
55 

89 
51 

89 
62 

91 
65 

90 
62 

66 
52 

89 
55 

89.5 
67.6 

GENEVA 

MAX 

Mm 

90 
69 

90 
70 

89 

70 

81 
71 

85 
66 

85 
68 

86 
67 

90 
68 

86 
69 

94 
68 

92 
69 

85 
67 

86 
66 

86 
66 

89 
66 

67 
69 

86 
56 

68 

72 

66 
75 

91 
70 

90 
70 

93 

70 

90 
69 

75 
61 

87 
51 

85 
59 

87 
60 

92 
66 

89 
59 

66 
61 

86 
64 

87.7 
65.9 

CILBERTOHN 

MAX 

Mm 

89 
72 

92 
69 

92 
70 

88 
68 

89 
63 

91 
64 

91 
67 

93 
68 

95 
68 

94 
76 

89 
64 

90 
59 

90 
61 

88 
61 

87 
63 

93 
56 

92 
69 

90 
72 

94 

77 

9S 

72 

94 

70 

90 
71 

88 
68 

86 
69 

86 
59 

89 
58 

91 
50 

92 
62 

66 
60 

88 
60 

87 
68 

90.4 
66.3 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
70 

89 

70 

86 
67 

86 

68 

86 
68 

89 
68 

90 
69 

90 
71 

91 
73 

91 
71 

67 
65 

89 
57 

86 
65 

82 
67 

67 

70 

68 
71 

88 
74 

81 
72 

90 
75 

90 
72 

91 
71 

88 
65 

75 
65 

85 
52 

86 
53 

87 
63 

90 
64 

89 
60 

85 
61 

85 
63 

67.3 
67.6 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

87 

70 

91 
70 

90 
71 

81 
70 

85 
64 

89 
66 

89 
65 

81 
68 

94 
69 

93 
73 

84 
69 

85 
74 

69 
53 

84 
65 

85 
68 

81 
70 

86 
71 

80 
73 

87 

71 

90 
74 

90 
72 

94 

70 

90 
55 

85 
64 

68 
62 

90 
60 

89 
63 

93 
67 

88 
60 

88 
60 

75 
65 

87.2 
67.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 
69 

93 
67 

93 
64 

93 
64 

69 
66 

91 
67 

92 
66 

93 
69 

93 
74 

92 

70 

69 
67 

91 
65 

86 
54 

84 

56 

86 
56 

85 

70 

90 
70 

87 
69 

91 
74 

91 

72 

93 
71 

89 

71 

90 
64 

89 
61 

87 
62 

90 
65 

93 
67 

89 
59 

88 
60 

87 
51 

89.9 
66.9 

nZARK   6  NNH 

MAX 

Mm 

89 
6« 

89 
63 

80 
62 

85 
63 

86 
56 

90 
62 

90 
62 

91 
63 

92 
63 

90 
60 

89 
62 

90 
62 

67 
58 

85 
59 

85 
63 

84 
64 

87 
53 

84 
65 

89 
56 

90 
56 

93 
64 

90 
53 

77 
58 

85 
57 

87 
55 

88 
59 

92 
62 

68 

62 

67 
55 

85 
55 

85 
52 

67.4 
61.4 

PHENIX   CITY    2  NNW 

MAX 

Mm 

85 

70 

87 
70 

83 
68 

95 
68 

79 
63 

80 
66 

64 
68 

87 

70 

88 

70 

67 

70 

81 
66 

83 
67 

62 
57 

81 
65 

83 
67 

62 
71 

84 

70 

89 
72 

81 
75 

87 
74 

87 
74 

86 

70 

62 
62 

77 
52 

89 
62 

93 
64 

67 

67 

54 

65 

54 

84.8 
67.7 

PITTSVIEH 

MAX 

91 
67 

92 

70 

91 
69 

80 
69 

85 
63 

85 

63 

90 
64 

92 
65 

92 
66 

92 
66 

68 
67 

89 
64 

89 
65 

64 
64 

87 
54 

83 
72 

86 
59 

91 
59 

90 
75 

92 
75 

93 
71 

94 
70 

87 
64 

71 
53 

65 
56 

86 
55 

69 
63 

94 
64 

86 
57 

86 
57 

85 
57 

87.9 
65.4 

THDMASVILLE 

MAX 

Mm 

87 
71 

63 
70 

89 

70 

87 
57 

86 
67 

87 
68 

89 
69 

90 
70 

92 
71 

92 
73 

92 
68 

88 
64 

68 
64 

60 
65 

85 
65 

85 
65 

87 
56 

83 
71 

81 
75 

86 
73 

86 

73 

92 
70 

85 
65 

83 
66 

84 
62 

80 
62 

86 
52 

90 
55 

90 
63 

85 
63 

87 
65 

86.6 
57.5 

TRnv 

MAX 

Mm 

92 

71 

69 

70 

64 
67 

83 
69 

86 
66 

90 
68 

91 
67 

93 
69 

93 

70 

90 
68 

66 
67 

86 
65 

83 
56 

83 
65 

81 
70 

34 

70 

87 
70 

81 
59 

92 
72 

90 
72 

93 
72 

90 
70 

84 
64 

84 
65 

86 
63 

89 
63 

93 
65 

87 
70 

86 
64 

84 
63 

85 
68 

87.4 
67.7 

whatley 

*        *  * 

MAX 

Mm 

90 
65 

95 
67 

90 
68 

69 
62 

94 
60 

92 
58 

95 
62 

96 
63 

97 
62 

98 
66 

99 
67 

95 
65 

91 
55 

87 
58 

92 

60 

93 
62 

67 
68 

86 
69 

96 
72 

96 
70 

99 
70 

92 
56 

82 
67 

88 
64 

89 
55 

90 
52 

94 
54 

93 
58 

88 
53 

90 
58 

84 
64 

92.0 
52.7 

GULF  06 

BAY  HINETTE 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
71 

e« 

72 

88 
68 

90 
69 

90 

70 

90 
70 

68 
71 

91 

73 

95 

72 

90 

7; 

90 
66 

69 
56 

85 
65 

86 
67 

86 
71 

78 
71 

85 
73 

90 
75 

95 
75 

94 
75 

91 

7P 

79 
72 

86 
69 

88 
68 

90 
65 

92 
65 

91 
69 

67 
55 

88 
59 

84 
69 

86.5 
59.9 

CDDEN 

MAX 

Mm 

90 
76 

93 
73 

85 

73 

91 
68 

90 
66 

91 
68 

91 
69 

86 
73 

92 
74 

93 
78 

91 
70 

93 
68 

93 
66 

83 
66 

89 
68 

91 
72 

87 
74 

86 
75 

89 
76 

90 
75 

93 
75 

91 
73 

88 
72 

6S 
73 

90 
71 

90 
64 

93 
64 

92 
67 

89 
67 

91 
67 

90 
71 

90.0 
70.9 

F  A  T  0  unO F    7  NF 

Mm 

91 

7'! 

90 
72 

86 
73 

90 
76 

69 
66 

90 
69 

89 
70 

69 
72 

91 
73 

93 
68 

90 
71 

90 
69 

89 
66 

86 
66 

87 
67 

92 
72 

67 

73 

85 

72 

90 
76 

91 
75 

93 
79 

90 
72 

65 

73 

67 

70 

68 
69 

89 
64 

92 
55 

91 
69 

88 
64 

89 
69 

85 

70 

89 .  1 
70.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

69 

78 

89 
77 

SB 
75 

38 
74 

89 
75 

69 
75 

89 
74 

69 
77 

90 
80 

90 
81 

87 
67 

91 
78 

90 
75 

65 
71 

67 

70 

90 
80 

87 
75 

67 
76 

88 
78 

66 
76 

90 
80 

89 
77 

86 
75 

85 

73 

87 
74 

87 
75 

89 
74 

88 
77 

85 
74 

88 
74 

86 
72 

86.2 
75.5 

MOBILE   HB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
76 

92 
73 

85 

72 

88 
68 

90 
69 

90 
7C 

90 
72 

87 
74 

90 
74 

96 
74 

94 
74 

92 
73 

92 
70 

87 
69 

89 
70 

92 
74 

62 
75 

69 

80 

92 
78 

92 
76 

94 
74 

90 
73 

80 
72 

85 

71 

87 
68 

88 
65 

89 
66 

91 
66 

87 
58 

89 

72 

67 

72 

89.2 

72.0 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

Mm 

90 
71 

91 
69 

93 

7C 

91 
65 

90 
6S 

92 
it 

93 
67 

91 
69 

93 
6E 

94 

66 

92 
68 

91 
56 

92 
64 

82 
56 

90 
59 

92 
71 

61 

7C 

85 

70 

89 
71 

94 
73 

96 
59 

92 
70 

65 
68 

88 
66 

89 
60 

90 
62 

92 
65 

91 
54 

88 
65 

89 
67 

90.2 
67.3 
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EVAPORATION  AND  WIND  auabah. 

AUGUST  1969 


Day 

Ol  Monlh 

SlaHon 

i2  °i 

1 

2 

3 

•f 

g 

10 

12 

13 

15 

IB 

17 

IB 

19 

on 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

An 

30 

31 

*  * 

• 

06 

DEHQPQL 1 S 

LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

1 18 

■  19 

.27 

•  20 

.22 

■  17 

.  24 

.18 

.26 

.30 

.22 

.22 

.28 

.21 

.37 

.26 

.20 

.20 

.36 

.27 

.30 

.22 

.22 

.  10 

.18 

.21 

.20 

•  26 

.26 

.25 

.32 

7.34 

NINO 

2* 

19 

25 

26 

23 

15 

12 

22 

15 

48 

56 

33 

18 

51 

41 

36 

29 

125 

174 

96 

38 

31 

67 

60 

45 

25 

5 

23 

41 

51 

60 

1314 

MAX 

97 

96 

95 

96 

97 

94 

93 

100 

102 

102 

95 

99 

99 

95 

95 

95 

98 

69 

90 

97 

97 

99 

93 

74 

92 

95 

98 

99 

97 

93 

94 

95.3 

MIN 

75 

75 

7* 

7* 

73 

73 

75 

75 

75 

75 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

74 

75 

75 

73 

76 

75 

71 

70 

70 

66 

72 

73 

72 

70 

69 

72.5 

GULF 

08 

PAtRHUPE 

2  NE 

EVAP 

.30 

.15 

.20 

.U 

.20 

.19 

.35 

.02 

.18 

.16 

.43 

.25 

.23 

.13 

.19 

.21 

.22 

.13 

.20 

.21 

.18 

.19 

.25 

.16 

.19 

.24 

.19 

6.276 

HIND 

12 

10 

10 

14 

13 

12 

10 

6 

14 

74 

6 

13 

13 

12 

9 

15 

15 

88 

21 

16 

27 

19 

19 

21 

13 

11 

9 

9 

11 

16 

23 

56i 

MAX 

95 

101 

S9 

98 

98 

98 

95 

97 

102 

103 

103 

95 

94 

92 

91 

100 

98 

86 

101 

103 

102 

100 

98 

95 

96 

96 

98 

99 

95 

95 

91 

97.0 

MIN 

75 

76 

73 

71 

73 

73 

73 

71. 

76 

77 

74 

72 

72 

67 

70 

67 

76 

75 

75 

78 

78 

74 

73 

72 

71 

67 

68 

70 

67 

69 

70 

72.5 
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STATION  INDEX 


CTBTiriN 

o  1 A 1  i<_/n 

IE  NO. 

SION  i 

rOITNTV 
LiL^VJl'l  1  I 

AGE  I  1 

U 

§ 

ITUDE 

NOII\ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

u 

O 

z 

> 
Q 

DRAIN, 

LATT 

LONG 

ELEV; 

,   TEMP.  1 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

*Ut)£vlt.LE    1  NNW 

07 

HENRY 

31  35 

465 

7* 

JOHN  S  RICHBURG 

AOCI jON 

006< 

0  3 

WINSTON 

; 

3*  13 

67  11 

794 

PROF>  PALMER  GOOSEY 

or 

1 

8T  25 

175 

7A 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

01<>( 

1140 

5P 

t 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK. 

^5 

32  S9 

660 

5P 

OOUCLAS  M.  SANFORO 

01  T» 

13 

33  07 

86  07 

140)  7A 

7A 

o; 

31  19 

86  30 

260 

8A 

8A 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID' 

FED.  AVIATION  AGENCY 

033*  03, 

3b  04 

7A 

0* 

U 

33  15 

65  50 

1080 

7A 

7A 

ASMVILLE  4  M 

ST.  CLAIR 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  t 

01 

LIMESTONE 

i; 

3a  48 

86  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

07 

31  01 

87  31 

294 

4P 

4f 

0*2? 

32  3* 

730 

6A 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

Oi 

32  28 

2001 

280 

7A 

It 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 

268 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

07 

178 

TA 

IK 

6CLLE  HIKA  2  N 

01 

L IMESTONC 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

U7<,8 

452 

07*7 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  e.  MC  CRAWY 

UILLINCSLCT  1  SC 

U623 

03 

A13TAUGA 

1 

32  39 

e&  42 

420 

6A| 

JOHN  R.  THOMAS 

0631 

02 

JEFFEHSON 

33  3<t 

66  45 

620 

MID 

MID; 

:  Hj 

U.S.  WEAIhER  BUREAU 

02 

MARSHALL 

i 

34  13 

1070 

7A| 

: 

ROBERT  L.  WHECLES 

1069 

07 

31  35 

274 

loat 

07 

EbC AHO 1  A 

31  0<. 

85 

MRS.  CLARA  T,  PEAVY 

URlpOCPO'^T    Z  H 

02 

JACKSON 

li 

660 

*,P 

UROOKwOOD 

03 

TUSCALOOSA 

33  ife 

605 

'A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNOI PCE 

iW( 

3^ 

: 

31  43 

51C 

GEORGE  L  MICAS 

12  80;  0<> 

33  05 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHOEN  3 

1  301 

0^ 

WILCOX 

32  02 

87  20 

225 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL   i  NW 

IJ2*J  0* 

Tallapoosa 

11 

32  50 

85  41 

6«0 

Vf 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

IJ7T 

03 

2 

33  54 

67  32 

7A 

r 

34  06 

85  45 

62C 

7A 

IbiO 

11 

32  57 

It 

7A 

I 

01 

31  30 

88  15 

285 

5P 

5P 

CtlLDERSBURG  MTR  t'LANT 

TALLAijEOA 

33  17 

86  20 

416 

5P 

)l 

CITY   WATER  PLANT 

CLAI80hN£ 

1690,  OT 

1,  31  32 

67  31 

183| 

CLAKTON 

CMI L'ON 

T 

6b  36 

7A 

MARION  H.  CASTERLING 

In* 

Si 

31  53 

65  28 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COO  EN 

1803 

MOBILE 

30  23 

66  13 

AGNES  C.  CHfilSTENSEN 

COFFEE  SPRINOS  2  N» 

J  90T  OT 

GENEVA 

3 

31  n 

6A 

HENRY   F.  KELLEY 

iei»;  01 

87  50 

1«4.9 

3^  ^5 

734 

166! 

85 

2 

334 

7A 

01 

32  09 

65  04 

217 

2079 

13 

32  26 

68  23 

215 

7A 

nil 

32  49 

760 

7A 

" 

32  50 

730 

OAYtON 

218»'  06 

HARENGO 

13 

32  21 

225 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

OCCAIUft 

^207 

0. 

MORGAN 

1! 

34  35 

86  58 

580 

eA 

ROSS  A.  HAWKINS 

2235 

05 

11 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MRS  VERNA  6.  LANDERS 

OEKOPOLl^  LOCK   AND  DAM 

^ihb]  06 

MARENGO 

32  31 

100 

6A 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DUTtlAN  FAA  AIRPORT 

2372 

or 

HOUSTON 

371 

MID 

MID 

FEo.  Aviation  agency 

OOTMAN  t  SE 

2577 

07 

HOUSTON 

31  10 

OOUSLC  SPR 1 NCS 

2386^  03, 

WINSTON 

2 

34  10 

800 

7A 

MITCHELL  DfiAIkE 

2^77 

07 

10 

31  25 

195 

AUTHOR   C.  BRUNSON 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

33  15 

252 

7A 

2675,  07 

6 

31  20 

409 

7A 

7A 

Ejfaula  wildlife  hef 

2730 

BAROOUR 

215 

6A 

EUFAULA  NATL  WOLIFE  REF 

EVE«G«£EN 

li 

CONECUH 

86  56 

216 

MILLER   I.  SELLERS 

2613 

30  33 

67  53 

23 

5P 

5P 

5P 

FALKVILLC  1  N 

01 

MOR GAN 

12 

34  22 

630 

EOCBERT  M,  HAROIN 

2683 

03 

13 

6P 

6A 

FLORENCE 

2^71 

LAUDti^OALt 

578 

5P 

5P 

SOi"^  06 

86  35 

500 

FORT  HUROAN^ 

303* 

SALOMi N 

10 

6P 

6P 

DOROTHY   L •   HAULDI N 

FORT  PAYNE 

30*3l  02 

934 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

JlOSj  OT* 

MONROE 

J 

87  24 

410 

8A 

8A 

SACSOLN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

66  00 

565 

6A 

SO.  NATURAL  OAS  CO. 

OAi:(EiV|LL£ 

SUMTtR 

32  49 

88  09 

7/ 

7A 

MACK  C-  FIELDS 

320C 

li 

34  01 

86  45 

50C 

8A 

)2*^  OT 

5 

85  51 

107 

7A 

TA 

)2T1 

86  44 

285 

o! 

11 

31  53 

88  20 

6P 

6P 

)'.30 

li 

2 

33  39 

87  13 

300 

J*ll 

22C 

6f 

6P 

J*l» 

07 

XI 

86  3S 

Jii9,  Oft 

30  17 

7A 

&UNTERSVILLE 

J'>T3.  02 

MARSHALL 

12 

578 

RADIO  STATION  WCSV 

CJNTEBSVILLE  TV* 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

TVA-T65 

2 

87  37 

8A 

0; 

13 

67  59 

5ie 

EDDIE  L.  PEARCE 

ii'.i 

1 

32  11 

66  36 

180 

8A 

3761 

o; 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

11 

33  39 

85  36 

850 

b' 

SA 

3816 

07 

CRENSHAw 

6 

31  57 

86  19 

7A 

H ICHTOUER 

)e'>2:  0* 

11 

33  32 

65  24 

117! 

01 

13 

14  20 

87  56 

•45 

7A 

MUNTSWILLE  MQ  AP 

'.064j  01 

MADISON 

12 

34  42 

600 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

*193 

07 

CLARK.E 

13 

31  31 

87  53 

220 

JACKSONVILLE    ;  SH 

*209 

04 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

7A 

: 

MRS.    ELLA  H.  AYERS 

JASPER  4  N 

'•226 

03 

2  33  54 

525 

6P 

«P 

JAMES   A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

^>30b^  05 

ELMORE 

\l  It 

290 

6A 

ALABAMA   POWER  CO. 

KINSION 

COFFEE 

10 

31  14 

86  a 

270 

TA 

FRED  W,  WOOO 

LAFAtETTE 

0' 

32  54 

630 

5P 

5f 

CLARENCE  H.  F 1 NCHER 

03 

CMJ  LTON 

32  56 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO. 

02 

JEFFERSON 

3 

86  33 

63( 

MRS.   MARY   K.  LEE 

LEtSeURC 

'.627-  0^ 

CMEROREE 

7 

34  11 

L 

RUFUS  M,  SEWELL 

STATION 

INDEX  NO.  1 

1  DIVISION 

COUNTY 

U 

O 
< 
Z 

(E 
Q 

LATITUDE 

ITUDE 

Z 
0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

!  LONG 

ELEV; 

1    TEMP.  1 

1  phecipTI 

EVAP.  1 

SPECIAL 

LIVINGSTON  2  SW 

4T981  06 

SUMTER 

13 

* 

B.  B.  WILLIAMSON!  JR. 

LOUISVILLE 

4884,  07 

BARBOUR 

31  46 

85  33 

47C 

6A 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

66  45 

580 

5P 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

NATIONAL  FISH  HATCHERY 

MAKtON  JUNCTION    1  ENE 

06 

DALLAS 

R.   L.  SIMQNTON 

B 

06 

DALLAS 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

05 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO. 

06 

MONTGOMERY 

£ .  PAUL  OOWAN 

5354 

CHOCTAW 

MEHTZ  PONDVtLLE  TOWER 

5382 

03i  BIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HI04AY 

639T 

06 

BULLOCK 

32  04 

65  31 

49e 

ALFRED  S.  ADAMS 

5439 

06 

MACON 

J" 

3?  27 

65  54 

201 

8A 

5465 

CHI LTON 

ALABAMA  POWER  C0> 

5478 

0( 

U.S.  MEAlHER  BUREAU 

i.537 

04 

SHELBY 

MONTGOMERY 

U.S.  weather  bureau 

5625 

01 

LAWRENCE 

MOUL  TON  2 

5635  01 

LAWRENCE 

MUSCLL  shoals  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

NEW  BROCKTON 

5842 

07 

COFFEE 

5 

31  24 

65  56 

46C 

JESSE  BIRCHFIELD 

NEW  MARKET  2 

58671  01 

MAO I  SON 

34  55 

66  27 

725 

5P 

5P 

Ht  WAYNE  MC  FARLEN 

5875 

07 

DALE 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONT A 

6121 

02 

LUNNIE  R.  NORRIS 

6129 

05 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVIULE 

6161 

DALLAS 

EDWARD  B.  WARREN 

6216 

or  DALE 

5 

CHARLES  M.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02;  JACKSON 

: 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

32  36 

87  09 

50C 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

63T0 

31  35 

87  16 

195 

MRS.  MINIA  EOOINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

PHENIX  CITY   WATER  MKS 

PKKENSVILLE 

PICKENS 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  APPLE 

643< 

07  WILCOX 

06 

MONTGOMERY 

MRS.    £NA   C.  PAUL 

or 

RUSSELL 

PLANTERSVI LLt  2  SSE 

650( 

0  31  AUTAUGA 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATT VI  LLC 

6640 

03 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

32  12 

INACTIVE  12/31/64 

RED  SAY 

68o; 

01 

34  26 

38  08 

66C 

7* 

MRS  AUTIE  KILQUHN 

REDSTONE  ARSENAL 

01 

MADISON 

il 

34  35 

66  36 

5T3 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6B4i 

03 

RAIFORD  C.  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

WILLIAM  GOOW 1 N 

R  1 VER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

: 

ALABAMA    ELECTRIC  COOP 

ROBtRTSOALE   1  £ 

6968 

08 

TA 

T020 

COOSA 

702; 

?l 

RANDOLPH 

0, 

FRANKLIN 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  tlERNARO 

7157 

02 

2 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SuesTA  AU 

T20T 

oz 

OE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

U9< 

6P 

6( 

AUBURN  UNIVERSITY 

728?  02 

JEFFERSON 

33  43 

86  58 

304 

MRS.  M.  w.  PRIOMORE 

7304 

JACKSON 

RADIO  STATION  WCRI 

7366 

11 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

or 

GENEVA 

J   T  KIRKLANO 

79631  06 

PERRY 

J.  F.   SUT  TLE •  JR. 

SYLACAUCA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

CITY  WATER  Plant 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

THO.'IASVILLE 

8178 

o: 

CLARK 

LEROY  GATES 

THCRSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

1 

AUBURN  UNlVtRSI TY 

IhORSBY  tup  STATION 

9209 

CHILTON 

32  53 

86  42 

6ec 

6P 

6P 

AUBURN  UNI  VERS]  It 

thurlqw  dam 

B215 

0! 

ELMORE 

32  32 

85  54 

288 

6A 

8259 

01 

MAO 1  SON 

8323.  07 

PUE 

:  M 

Thomas  j.  oillard 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

03 

TUSCALOOSA 

87  37 

ITC 

MID 

MIC 

FED.  Aviation  agency 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

838* 

03 

TUSCALOOSA 

2 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKECEE  i  SW 

06 

MACON 

32  23 

85  43 

416 

UNION  SPRINGS 

S43f 

BULLOCK 

32  OS 

85  43 

455 

8A 

8A 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UNIONTOWN 

S446 

06 

PERRY 

32  26 

87  31 

265 

TA 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

7 

34  34 

85  57 

1040 

7A 

C   ♦  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

5P 

5P 

MRS.   LEILA  H.  WHEELER 

8605 

05 

33  06 

65  34 

640 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  £ 

8637 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

205 

TA, 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GR0V£ 

ETUMAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

TA 

MRS. FLORENCE  PARSER 

WARRIOR 

8666 

0. 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  49 

CHARLES  A.  SmARIII 

WAKRIOR   LOCK   AND  DAM 

8673 

GREENE 

2 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

88  04 

458 

6P 

RICHARD  0.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

880S 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

MRS  ELI2A  J.  6EAR0EN 

WETUMPKA 

05 

ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

MARION  M.  SANFORO 

WHATLEY 

8667 

01 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

6P 

MRS.    VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

ROBERT  A.  MOORE.  JR. 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

32  34 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

i-CONECUH   7-COOSA    8-ESCAMBlA  9-GllLF 
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REFERENCE  NOTES 


AL  ABi 
AUGUST  V 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannclly  Field,    RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Daily  Temperature"   table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,    and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllraatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind'  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual   Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  StdUon  Index 
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Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 
1 

1.00  or  More 

S< 

°| 
S» 

s| 

o« 

Dale 

*      •  * 

PRAIRIE  06 

DAYTaN 

Sb.O 

61.4 

73,7 

94 

7 

51 

11 

0 

7 

0 

0 

0 

1.49 

.67 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

0EHDPOI.IS   LOCK   AND  0AM 

8^.5 

60.7 

72,6 

93 

19* 

48 

13 

3 

6 

0 

0 

0 

S .  96 

3 , 02 

4.61 

20 

.  0 

0 

4 

2 

I 

GAINESVILLE 

B'l.S 

61.0 

72.8 

93 

19 

51 

30  + 

2 

5 

0 

0 

0 

1.36 

.93 

1 

.0 

0 

3 

I 

U 

GREENSBORO 

85.9 

61.8 

73.9 

-  3.4 

96 

18 

51 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

4.67 

1.59 

3.79 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

HAYNEVILLE 

83.0 

61.1 

72.1 

90 

19+ 

50 

11 

6 

4 

0 

0 

0 

8.23 

5.05 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

LIVINGSTON  2  SW 

87.1 

60.7 

73.9 

95 

19+ 

49 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

2,19 

1.01 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

84.5 

62.1 

73.3 

93 

6  + 

5  ^ 

12  + 

1£  + 

Q 

6 

0 

0 

0 

4,25 

2.31 

20 

Q 

0 

6 

4 

MINTER   3  NW 

83.7 

61.5 

72.6 

93 

19 

50 

12 

3 

6 

0 

0 

0 

4,81 

2.48 

22 

!o 

0 

5 

2 

2 

MONTGOMERY  WB   AP  R 

64.8 

62.0 

73.4 

-  3.7 

94 

1 6 

51 

11 

0 

9 

0 

0 

0 

6,06 

2,09 

4.00 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

SELMA 

86.5 

63.6 

75.2 

-  1.8 

95 

18 

53 

27+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4,66 

1.74 

2,55 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

TUSKECEE   3  SW 

UNION  SPRINGS 

64.4 

63.0 

73.7 

-  2,8 

94 

19 

54 

11  + 

Q 

9 

0 

0 

0 

6 ,  1 B 

2.99 

4,06 

22 

.  0 

0 

6 

2 

DI VI S ION 

73.4 

-  3.3 

4.55 

1.32 

.0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

84.9 

59.9 

72.4 

93 

7 

46 

12 

3 

7 

0 

0 

0 

13.67 

4,55 

21 

.0 

0 

10 

6 

5 

ATMORE   I  SW 

87.4 

62.6 

75.0 

94 

1 6 

52 

12  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.59 

,39 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEATRICE   I  E 

86.7 

59.1 

72.9 

97 

7 

50 

27  + 

1 

9 

0 

0 

0 

2,00 

2,00 

23 

,0 

0 

1 

1 

1 

BRANTLEY 

85.7 

61.6 

73.8 

96 

8 

49 

11 

3 

1 1 

Q 

0 

Q 

9,15 

5.07 

4.10 

21 

,0 

0 

6 

4 

2 

BREWTDN  3  SSE 

86.6 

59.6 

73.1 

-  3,0 

94 

7  + 

46 

11 

1 

10 

0 

0 

0 

3.93 

-  1.45 

1.04 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

CAMDEN  3  NW 

86.8 

57.9 

72.4 

95 

18  + 

46 

12  + 

3 

14 

0 

0 

0 

4.32 

1.52 

20 

.0 

0 

5 

4 

2 

CHATOM  3  N 

87.0 

63.0 

75.0 

98 

1 5 

51 

27 

0 

10 

0 

0 

0 

2.46 

1.80 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

CLAYTON 

62.5 

64.3 

73.4 

91 

19 

56 

11  + 

0 

1 

0 

0 

0 

5,86 

1.36 

2.55 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

64.0 

65.8 

74.9 

92 

18 

55 

13 

0 

2 

0 

0 

Q 

5,27 

.63 

2.31 

21 

.0 

0 

5 

4 

2 

ENTERPRISE   3  NW 

84 . 2 

63.8 

74.0 

93 

19 

55 

1 1 

Q 

5 

0 

0 

0 

5  ,97 

2.91 

2  1 

•  0 

0 

5 

3 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

85.1 

62.0 

73.6 

92 

19  + 

52 

14  + 

0 

7 

0 

0 

0 

6.62 

2,64 

21 

.0 

0 

6 

5 

3 

EVERGREEN 

87. 4M 

64.2M 

75. 8M 

96 

8  + 

55 

13  + 

0 

0 

0 

0 

4.69 

1.63 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

FRISCO  CITY 

86.4 

62.3 

74.4 

95 

18 

52 

12 

0 

s 

0 

0 

0 

1.48 

-  3.29 

.49 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

GENEVA 

87 .  2M 

61.2 

74 .  2M 

92 

17  + 

27  + 

0 

0 

0 

3  •  0 1 

2,15 

.  0 

3 

2 

1 

GILBERTOWN 

85.2 

60.6 

72.9 

93 

6 

48 

12  + 

2 

7 

0 

0 

0 

1.72 

1.06 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

GREENVILLE 

83.7 

63.5 

73.6 

-  3,1 

9 1 

19+ 

56 

13  + 

0 

3 

0 

0 

0 

6.29 

4.10 

5.18 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

HEADLAND 

86.0 

62,8 

74.4 

93 

19 

54 

1»  + 

0 

1 0 

0 

0 

Q 

6.65 

2.75 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

85.2 

62.4 

73.6 

-  2,6 

95 

19+ 

55 

11  + 

0 

10 

0 

0 

0 

7.04 

3.60 

5.02 

22 

.0 

0 

3 

2 

2 

OZARK  6  NNW 

85.0 

57.2 

71.1 

_  5,9 

92 

18  + 

6 

0 

0 

0 

^  •  1  ^ 

2  1 

,  0 

5 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

M 

62,3 

M 

56 

13  + 

0 

0 

0 

5.20 

2.10 

22 

,0 

0 

7 

3 

2 

PITTSVIEW 

83.7 

60.3 

72.0 

94 

19 

50 

14  + 

1 

5 

0 

0 

0 

5.67 

3.55 

22 

,0 

0 

4 

3 

1 

THOMASVILLE 

63.8 

62.6 

73.2 

93 

7 

53 

13  + 

2 

Q 

Q 

Q 

6.37 

4.36 

20 

,0 

0 

5 

3 

1 

TROY 

84.4 

64.3 

74.4 

-  1,9 

93 

6 

54 

11 

0 

8 

0 

0 

0 

5.26 

1.16 

2.80 

?1 

.0 

0 

5 

3 

2 

WHATLEY 

88.3 

57.1 

72.7 

97 

18 

42 

12 

5 

1 5 

Q 

Q 

Q 

1,76 

.45 

19 

,0 

0 

^ 

0 

DI VI S I  ON 

73.6 

-  3,0 

5,13 

.70 

,0 

»       *  » 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

86.6 

65.6 

76.2 

94 

18 

56 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

,43 

.35 

4 

,0 

0 

1 

0 

0 

CODEN 

88.8 

65.3 

77,1 

94 

28  + 

53 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

,55 

.22 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRHDPE   2  NE 

M 

66.3 

M 

57 

11 

0 

0 

0 

5,52 

-  1,56 

2.47 

2 

,0 

0 

5 

2 

2 

FORT  MORGAN 

85. 4M 

73, OM 

79, 2M 

90 

8 

67 

11 

0 

0 

0 

0 

.20 

.10 

20 

,0 

0 

1 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

86.8 

66.1 

77.5 

-  .4 

92 

19 

60 

12  + 

0 

8 

0 

0 

0 

1.95 

-  4,30 

1.15 

2 

,0 

0 

3 

1 

1 

ROBERTSDALE   I  E 

86. 9M 

62, 3M 

74, 6M 

94 

7 

53 

27 

0 

6 

0 

0 

0 

3.12 

-  3.87 

.98 

5 

,0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

76,9 

-  ,8 

1,96 

-  4.47 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FAYETTE 

99 

DATE 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

40 

DATE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ANDALUSIA   1  NW 

13.57 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORT  MORGAN 

.20 

GREATEST   1   DAY   PREC I P I  1 AT  I QN 
FORT  DEPOSIT 

5.70 

DATE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  108  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 

 L 

2  1 

 L 

3 

4 

5 

6 

7  1 
 L 

0  1 

1 

9 

10  1  U  1  12 

 1  1  

13  1  14  1  15 

 i  1  

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

 1 

26  1  27 

 1  

28  1  29  1  30 

31 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEV  01 

ATHENS  2 

.11 

.  14 

.22 

.07 

BELLE  HINA  2  N 

sIb? 

.42 

.13 

.56 

.10 

•  33 

l!l6 

'.54 

.06 

.04 

DECATUR 

F&LKVILLE   1  N 

3.12 

.01 

.17 

.86 

T 

.22 

T 

•  01 

.95 

.03 

•  74 

.13 

T 

FLORENCE 

3.53 

.02 

T 

.37 

.36 

.47 

.13 

.02 

T 

1.54 

.39 

T 

•  17 

.05 

.01 

KODCES 

2.39 

1.14 

.07 

.60 

T 

.10 

.31 

.  10 

.07 

HUNTSVILLE  H8  AP 

4.39 

T 

.09 

.55 

.86 

.70 

T 

.19 

.80 

.25 

T 

•  93 

T 

.02 

HAOlSON 

6.1* 

.80 

.15 

.10 

•  35 

.70 

•  04 

.26 

.BO 

1.92 

T 

1.00 

.02 

T 

HOULTON  2 

2.16 

.28 

.07 

.28 

T 

1 

•  03 

T 

.71 

•  20 

T 

•  91 

.04 

.04 

HUSCLE  SHOALS  faa  ap 

2.80 

.02 

.28 

.01 

.70 

•  12 

•  14 

.02 

.01 

NEH  HARKET  2 

S.'.B 

.06 

.01 

1.23 

1.13 

1 .32 

.02 

.02 

.59 

•  36 

.01 

.65 

.04 

.04 

RED  BAY 

- 

.19 

.77 

.58 

- 

.64 

.03 

.08 

.03 

REDSTONE  ARSENAL 

A.AA 

.  16 

.96 

.75 

T 

.04 

.04 

1.11 

•  13 

.04 

1.15 

.03 

.03 

T 

RUSSELLVILLE  2 

3.92 

T 

.25 

T 

.06 

•  07 

2.71 

•  53 

.15 

.19 

T 

WATERLOO 

3.29 

.68 

1.06 

.40 

.10 

.30 

.13 

.07 

APPALACHtAN 

HQUNTAINS  02 

hLBERTVILLE  2  SE 

02 

90 

05 

BESSEMER  3  SSw 

3.21 

T 

.03 

.77 

!  10 

!o7 

!  10 

1 

.02 

.45 

.15 

1.28 

.  19 

.01 

.04 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

6.85 

.65 

T 

1.16 

.21 

.19 

1.30 

1.98 

.  12 

.69 

.54 

T 

.01 

T 

roa: 

3.95 

.11 

T 

.05 

.24 

T 

1 

.25 

.86 

.96 

T 

1.12 

.27 

.03 

.02 

.04 

BRIDGEPORT  2  H 

3.96 

T 

.83 

.38 

.40 

T 

.05 

T 

T 

1.40 

.23 

T 

.59 

.05 

T 

.03 

FORT  PAYNE 

4.09 

T 

T 

.09 

•  98 

T 

T 

f° 

is? 

.23 

l!40 

'!e2 

T 

GARDEN  CITY 

A. 30 

.28 

1 .80 

.52 

.25 

1.45 

cuntersville 

1.52 

.14 

.16 

.03 

.26 

.04 

.89 

tEEOS 

<..eo 

.03 

.01 

.93 

.20 

.06 

T 

1.60 

.05 

1.65 

.06 

.01 

T 

HAGELLA 

3.17 

.20 

.66 

.09 

.35 

.24 

.03 

.36 

.09 

1.11 

.09 

.01 

ONEONTA 

2.52 

.18 

T 

.35 

.08 

•  46 

T 

K35 

.06 

T 

PALMERDALE  2  W 

.70 

SAINT  BERNARD 

10. '•3 

.05 

.04 

1.39 

1.22 

3.28 

T 

.02 

T 

•  23 

•  31 

2.99 

lisi 

.01 

.02 

T 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

3.95 

.40 

.09 

•  70 

.48 

2.00 

.26 

.02 

SAVRE 

2.96 

.33 

.35 

.01 

.32 

.38 

.33 

.03 

.33 

.01 

.79 

.06 

SrOTTSBORO 

6.17 

.21 

.07 

.32 

.52 

.24 

.17 

T 

2.75 

.84 

•  54 

.44 

.07 

VALLEY  MEAD 

.09 

.02 

.26 

.08 

.06 

1.02 

WARRIOR 

2.98 

.35 

.60 

.  10 

T 

.05 

.60 

1  •  10 

.  18 

T 

•       *  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

1 .  6A 

1 

ARLEy  >  s 

4.39 

.17 

1.37 

.13 

.  10 

.10 

.15 

1  !a7 

.11 

•  24 

.15 

AUTAUGAVILLE   3  N 

5.70 

.25 

.35 

4^90 

.09 

.11 

BANKHEAO  LOCK   ANQ  QAH 

3.89 

.26 

.01 

.10 

.27 

.10 

2.80 

.03 

•  22 

.  10 

BlLLINGSLEY    1  SE 

4.67 

.05 

.50 

.05 

.75 

3^16 

.07 

.09 

brookwoqd 

.  20 

.  30 

.05 

CARBON  HILL 

2.09 

.15 

.16 

.12 

.47 

.61 

.22 

.14 

CENTREVILLE 

2.90 

.11 

.08 

.12 

2.11 

.41 

.04 

.03 

CLANTON 

3.68 

.30 

T 

.23 

.65 

2.50 

T 

CORDOVA 

3.71 

.50 

.05 

1.00 

.32 

.72 

1 

.05 

.30 

.62 

.15 

DOUBlE  SPRINGS 

.04 

.30 

.30 

.03 

2.57 

.10 

.04 

ELROD 

1.60 

.10 

1.00 

.40 

.10 

FAYETTE 

2.23 

.12 

.12 

.20 

.31 

.69 

.25 

.36 

.09 

.06 

.05 

GORG&S 

2.80 

.14 

.17 

.10 

.29 

.75 

•  02 

.20 

•  49 

.90 

.13 

.01 

HALEYVILLE 

4.75 

.07 

.16 

.08 

.22 

.09 

.62 

2.19 

K09 

.03 

.  16 

.04 

.01 

JASPER  'V  N 

3.48 

.05 

.07 

.47 

.92 

.04 

Io7 

1.40 

.05 

I32 

.06 

.03 

LAV  OAH 

3.12 

.16 

.01 

.05 

.70 

2.00 

.10 

.10 

MERTZ  PONDVILLE  TOkER 

4. IB 

.16 

.40 

.02 

3.17 

.03 

.30 

•  10 

MITCHELL  DAM 

5.BI 

.99 

.49 

.07 

.33 

3.62 

.26 

•  05 

PICKENSVILLE 

4.34 

.  14 

.04 

.06 

.04 

4.00 

T 

.06 

PLANTERSVULE   2  SSE 

5.16 

.72 

.41 

.25 

1.52 

2.12 

.  14 

PRATTVILLE 

5.05 

.90 

1  .02 

.22 

.11 

2.90 

.80 

.10 

.08 

.12 

THORSBY  EXP  STATION 

3!39 

.22 

.20 

l!27 

.57 

1.10 

.03 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

1.23 

T 

.03 

.90 

.08 

.05 

T 

T 

.17 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

I.2B 

.17 

.05 

.07 

.66 

.04 

.11 

.02 

.10 

.06 

VERNON 

.40 

.06 

.20 

.06 

.06 

WEST  BLOCTON 

.60 

1.60 

WINFIEI.0  2  SH 

2)96 

.10 

.08 

.33 

1.35 

•  11 

isB 

T 

.11 

•       «  • 

EASTERN  VALLEY  OA 

annistqm  faa  AP 

.68 

.12 

.94 

.13 

ASHVILLE  A  H 

I31 

.48 

.14 

'.34 

1.31 

^.59 

CALERA  2  SH 

4.00 

.42 

2.34 

•  38 

•  66 

CENTRE  S  SW 

6.41 

.04 

1.36 

.11 

.04 

•  79 

.IB 

T 

T 

.47 

T 

1.96 

1.24 

.02 

.04 

.16 

CHILOERSdURC  MTR  PLANT 

4.84 

.01 

•  02 

.15 

.02 

.03 

.26 

1.16 

.21 

2.90 

.08 

GADSDEN  CAS  PLANT 

3.92 

.97 

.05 

.19 

.13 

.55 

1.55 

.39 

•  09 

JACKSONVILLE  2  SM 

.06 

.09 

LEESSURC 

5.42 

.09 

!o7 

1.28 

•  30 

i78 

1.60 

ilso 

MONTEVALLO 

3.47 

T 

T 

T 

.19 

T 

•  30 

.10 

T 

1.95 

.66 

.07 

T 

PELL  CITY  I  NNE 

5.78 

.45 

•  08 

.69 

.71 

.92 

2.93 

.40 

SYLACAUCA  A  NE 

4.B7 

.58 

•  10 

•  OS 

1.12 

.96 

.46 

2.00 

TALLADECA 

.  19 

•  05 

.26 

.37 

WALNUT  GROVE 

2162 

.19 

!97 

KOO 

.50 

•       *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

9.22 

2.60 

•  02 

1.33 

4.80 

•  49 

.02 

AUBURN  3  SM 

7.42 

.43 

.08 

.66 

.23 

.02 

.42 

.30 

4^36 

.77 

.13 

T 

CAMP  HILL  2  NM 

6.27 

•  3D 

.12 

.12 

T 

9.30 

.43 

T 

DADEVILLE 

6.65 

.81 

.04 

.17 

9.50 

.13 

.48 

.34 

.  19 

.67 

.02 

HEFLIN 

6.73 

.12 

1.65 

3.90 

li" 

.12 

HIGHTOmER 

5. 84 

.30 

.70 

1.60 

2.10 

1.14 

JORDAN  OAH 

6.98 

.82 

1 .65 

.05 

.20 

4. DO 

.23 

.03 

LAFAYETTE 

7.64 

.60 

1.12 

•  18 

.  14 

•  23 

.32 

2.30 

2.10 

.65 

HARTIN  OAH 

4.31 

.19 

.11 

.41 

.09 

2.50 

1.05 

.12 

.34 

.03 

.25 

t" 

ROCKFORO  2  NNM 

5.10 

.12 

.47 

.46 

T 

3!75 

.30 

ROCK  HILLS 

7.21 

.12 

1.24 

•  11 

.14 

.24 

.11 

3.90 

1.33 

•  02 

THURLOH  DAM 

5. IB 

.30 

.02 

.02 

.14 

.40 

.19 

3.37 

.11 

.07 

.60 

WADLEY 

6.77 

.16 

.84 

.11 

1.20 

.43 

3.20 

.79 

.04 

hetuhpka 

6.43 

.60 

1 .65 

I 

.14 

.06 

.15 

.04 

3.64 

.12 

.03 

YATES  HYDRO  PLANT 

5.46 

.56 

•  24 

.02 

.06 

.22 

3.97 

.20 

.05 

.94 

PRAIRIE  06 

CUBA 

4.14 

.61 

1.39 

.07 

.09 

1.86 

.10 

DAYTON 

1.49 

.36 

T 

.04 

.05 

.67 

T 

•  ID 

.07 

t 

Sm  (•Iwaoc*  DOMa  (oUoving  Station  I 
-  109  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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s- 
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.61 

.02 

.11 

4  61 

01 

07 

08 

.40 

5)70 

!20 

1 .36 

.93 

T 

.13 

.07 

.11 

.01 

.05 

.06 

T 

T 

.10 

.10 

.45 

.26 

3.79 

.13 

.04 

8.23 

.02 

.51 

.07 

.31 

T 

1.54 

.46 

5.05 

.23 

.04 

T 

2.19 

1.01 

.26 

.06 

.10 

10 

06 

3.77 

.02 

.02 

3)47 

!u 

!o9 

.03 

4.76 

.15 

.20 

3.66 

.69 

.10 

4.25 

T 

.12 

.61 

T 

.52 

2.31 

.12 

.91 

.06 

T 

6.66 

1*22 

5.59 

.42 
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.10 

.04 

<..ai 

.03 

.06 

!o9 

.23 

1.24 

.26 

2.46 

.40 

6.06 

.11 

T 

T 

.26 

1.06 

.15 

4.00 

.32 

.06 

. 

3.16 

T 

.66 

.26 

1.25 

.90 

.09 

4. 74 

.09 

.43 

3.31 

T 

.80 

.09 

.02 

6.35 

.24 

2.59 

3.24 

.15 

.13 

4.66 

T 

T 

.30 

.16 

2.55 

.06 

1.34 

.25 

T 

6.14 

2.B4 

2.50 

.63 

.15 

.02 

6.16 

.42 

.19 

.02 

.36 

.79 

4.06 

.32 

.02 

1.12 

05 

16 

20 

2!" 

Il7 

.11 

.19 

1.65 

.08 

.06 

.02 

.01 

2  11 

2  22 

2.71 

86 

4)02 

.04 

.13 

l!75 

.'18 

l!l9 

.'07 

.26 

!36 

T 

13.67 

1 .60 

.40 

.10 

.30 

1.00 

2.40 

.72 

4.55 

2.00 

T 

.40 

.59 

I 

T 

.03 

.39 

T 

.17 

T 

2.00 

T 

2.00 

T 

9.15 

.96 

29 

2  64 

04 

3.93 

.39 

.04 

!39 

.25 

!99 

1.04 

.63 

5.04 

.01 

T 

.  10 

.11 

.49 

.04 

1.66 

2.39 

.04 

T 

4.32 

.06 

.03 

.60 

.02 

1 . 10 

1 .52 

.53 

.41 

.09 

2.46 

.03 

.02 

T 

.07 

.45 

1.60 

T 

.09 

T 

.11 

16 

03 

5.66 

!l9 

.02 

.11 

2.30 

2.55 

.69 

5.15 

.15 

.23 

.25 

3.80 

.72 

4.66 

.66 

T 

.95 

2.62 

.62 

.01 

5.27 

.63 

T 

T 

1.20 

.02 

.67 

2.31 

.01 

.36 

' 

3  50 

1  32 

5!" 

.40 

1.28 

.42 

2)91 

.96 

6.62 

.66 

T 

1.16 

.13 

.04 

2.64 

1.09 

.65 

.03 

4.69 

.22 

.11 

.42 

.30 

.71 

1.27 

1.63 

.03 

1.46 

.27 

.30 

T 

T 

.49 

.26 

T 

.12 

.03 

.01 

3.01 

50 

6.39 

.16 

.10 

.12 

.33 

!o3 

.20 

l!o5 

4!27 

.06 

.09 

1.72 

.05 

.54 

1.06 

.07 

T 

6.29 

.03 

.20 

.66 

.65 

1.16 

5.16 

.19 

6.65 

.05 

.02 

.33 

.39 

2.75 

2.65 

.46 

7.04 

.05 

.04 

.15 

.03 

.02 

1.73 

9.02 

6.74 

.04 

.22 

.27 

.90 

4.75 

.53 

.03 

5.67 

.20 

.06 

.03 

.06 

1.87 

3.11 

.32 

2.49 

.54 

1.95 

5.69 

.07 

.95 

.01 

.44 

.65 

2.32 

.93 

.02 

5.82 

.04 

.01 

.30 

.74 

.14 

4.14 

.40 

5.20 

1.70 
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.50 
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OEMOPDlIS   lock  4N0  DAH 

fort  deposit 
gainesville 

CftEENSBORO 
hAVNEVULE 

LIVINGSTON  2  SM 
HAfllON  6  NE 
HARION  JUNCTION   I  £NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS    1  SSW 

MUSTEAD 
HINTER  3  NH 
HONTCOMERY  WB  AP 
ORRVILLE 
PERRYVlLLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  3  SW 
UNION  SPRINGS 


COASTAL  PLAIN 

ABBEVILLE    1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE    1  SW 
BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNOIOGE 
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CMATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2 
COTTONTON 
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NW 
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ENTERPRISE   3  NW 
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CFNEVA 

GEQRGIANNA 
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KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 

02ARK  6  NNh 
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GULF 
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CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
F3RT  tlORGAN 
GULF   SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 
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1  Resultant  1 

c 
0 

ant 

a> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 
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0. 
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2.00 
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Average 
sky  cover 
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Result 
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fastes 
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00 

06 

12 

18 

Trace 
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0- 
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10 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

6 

3.1 

4.7 

21 

SW 

03 

90 

91 

61 

73 

3 

1 

3 

3 

3 

0 

13 

62 

5.7 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

8 

2.9 

5.6 

29  +  + 

31 

07 

92 

94 

64 

71 

4 

2 

2 

5 

0 

0 

13 

5.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4 

4.3 

6.6 

21++ 

36 

21 

83 

85 

55 

68 

4 

4 

2 

0 

1 

0 

11 

5.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
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21 
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21  + 

87 

89 

56 

69 

2 

2 

4 

0 

1 

1 

10 

44 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaHon 

Day  of  Month 

■age  | 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

«         «  * 

NDRTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MIN 

86 
67 

90 
62 

92 
65 

88 
67 

91 
57 

67 
64 

92 
64 

91 
64 

87 
57 

78 
49 

75 
44 

77 
45 

83 
45 

83 
49 

86 
54 

87 
55 

86 
65 

90 
68 

88 
65 

77 
51 

69 
62 

76 
61 

67 
60 

69 
60 

80 
46 

60 
46 

68 
47 

76 
46 

82 
48 

62.9 
56.7 

BELLE  MIN4  Z  N 

MIN 

88 
67 

88 
69 

87 
65 

88 
67 

87 
67 

91 
56 

87 
55 

66 
56 

82 
59 

75 
49 

76 
45 

BO 
47 

82 
46 

84 
51 

84 
55 

84 
58 

86 
66 

88 
58 

61 
66 

69 
61 

74 
62 

74 
61 

66 
60 

74 
64 

78 
51 

81 
47 

65 
49 

83 
61 

79 
48 

77 
50 

61.6 
58.5 

OECtTU" 

MIN 

FALKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

85 
67 

90 
65 

90 
65 

86 
66 

90 
68 

89 
65 

90 
65 

90 
66 

85 

57 

78 
45 

74 
43 

76 
44 

79 
45 

81 

46 

85 

51 

86 
59 

85 

65 

87 
55 

90 
65 

76 
61 

69 

62 

75 
61 

67 
61 

69 
53 

77 
56 

77 
45 

79 
46 

65 
47 

76 
44 

80 
45 

61.7 
55.8 

FLORENCE 

MIN 

89 

65 

92 
63 

87 
54 

87 
64 

88 
65 

90 
63 

90 
53 

88 
61 

63 
54 

76 
45 

79 
42 

84 
45 

64 
57 

85 
50 

85 
56 

89 
66 

90 
63 

88 
63 

62 

61 

73 
58 

78 
60 

75 
59 

75 
57 

75 
60 

81 

47 

84 
45 

68 
47 

61 
56 

82 
43 

80 
47 

63.7 
55.4 

HUNTSVILLB  HB  4P 

MAX 
MIN 

86 
69 

87 
67 

64 
67 

87 
69 

87 

70 

89 
68 

87 
67 

85 
67 

76 
55 

73 
52 

75 
45 

78 
48 

61 
49 

62 
54 

85 
58 

65 
64 

88 
69 

89 
70 

75 
67 

70 
65 

77 
55 

69 
65 

70 
65 

77 
63 

79 
53 

81 
50 

85 
53 

80 
56 

61 
51 

78 
55 

80.9 
60.5 

HADISON 

MIN 

87 
69 

87 
65 

84 
66 

86 
69 

85 
69 

88 
68 

67 
66 

65 
57 

60 
54 

77 
56 

75 
44 

78 
48 

80 
48 

82 
53 

85 
57 

84 

52 

66 
68 

89 

70 

80 
65 

76 
65 

77 
65 

74 
65 

70 
64 

77 
52 

79 
52 

81 
50 

81 
57 

80 
57 

81 
50 

78 
55 

61.4 
60.2 

HDUlTON  2 

MAX 

Mm 

92 
67 

91 
65 

87 
66 

89 
66 

68 

70 

92 
66 

90 
66 

90 
68 

83 
57 

76 
46 

79 
45 

83 
47 

85 
46 

86 
56 

87 
55 

87 
56 

89 
65 

91 
69 

79 
67 

71 
62 

75 
63 

72 
62 

69 
62 

80 
65 

80 
52 

84 
49 

66 
49 

62 
56 

84 
45 

81 
51 

63.7 
58.9 

MUSCLE    SHOAIS    FA4  4P 

MAX 
MIH 

90 
69 

91 
66 

87 
67 

66 
69 

87 
69 

89 
67 

87 
67 

87 
66 

79 
59 

75 
54 

77 
47 

80 
50 

82 
49 

84 
54 

85 
56 

89 
60 

86 
65 

86 

'0 

62 
66 

71 
64 

77 
64 

67 
63 

69 
62 

76 
58 

79 
51 

81 
48 

85 
49 

79 
55 

80 
45 

80 

50 

61.9 
59.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 

MIN 

89 

70 

92 
65 

86 
65 

86 
65 

85 
58 

90 
65 

67 
64 

84 
65 

79 
59 

73 
47 

75 
44 

76 
45 

82 
45 

84 

50 

85 
54 

82 
58 

86 
68 

85 
66 

77 
66 

70 
62 

79 
59 

72 
62 

67 
61 

75 
64 

76 
52 

78 
45 

86 
47 

76 
57 

79 
48 

78 
50 

81.0 
57.9 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

8'V 
67 

86 
67 

92 
62 

89 
67 

85 
59 

88 
68 

89 
66 

89 
67 

79 
51 

78 
49 

79 
50 

83 
51 

86 
49 

87 
58 

88 
63 

90 
65 

92 
65 

91 
66 

89 
65 

85 
65 

75 
64 

77 
63 

76 
62 

70 
62 

78 
52 

80 
50 

63 
51 

80 
55 

79 
50 

62 
53 

83.7 
59,9 

REOSTOME  ARSENAL 

MAX 
MIN 

85 
66 

87 
64 

84 
64 

86 
65 

86 
67 

92 
65 

88 
64 

89 
53 

79 
50 

76 
46 

77 
44 

80 
46 

78 
50 

83 
45 

85 
54 

67 
59 

69 
65 

89 
55 

74 
63 

69 
60 

72 
62 

75 
61 

66 
60 

77 
56 

79 
52 

62 
47 

86 
47 

76 
46 

62 
43 

79 
51 

81.5 
56.5 

RUSS6LLVILLE  2 

MAX 
MIN 

86 
57 

88 
59 

92 
59 

87 
62 

87 
66 

87 
61 

94 

50 

89 
62 

84 

57 

79 
47 

76 
42 

77 
42 

61 
45 

84 
45 

85 
49 

67 
53 

87 
60 

89 
63 

86 
57 

62 
64 

73 
62 

77 
63 

66 
62 

68 
62 

76 
50 

78 
45 

80 
45 

87 
46 

77 
45 

80 
47 

82.3 
55.0 

HATERLQO 

•          »  • 

MAX 

Mm 

89 

72 

92 
66 

91 
68 

84 
70 

88 
69 

92 
68 

68 
67 

67 
65 

80 
56 

76 
48 

77 
46 

83 
51 

63 
51 

85 
52 

86 
57 

89 
56 

90 
55 

36 
68 

85 
65 

75 
55 

82 
66 

76 
65 

72 
63 

75 
64 

81 
48 

83 

46 

68 
49 

81 
60 

81 
44 

62 
50 

83.5 
59.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVIlLE  2  SE 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
67 

86 
65 

89 
67 

84 
69 

87 
65 

69 
65 

85 
58 

80 
60 

75 
50 

76 
50 

79 
50 

82 
49 

84 
53 

85 
57 

86 
63 

84 
67 

92 
66 

79 
68 

58 
58 

70 
60 

67 
60 

66 
69 

74 
63 

75 
55 

77 
53 

83 
54 

77 
55 

79 
50 

74 
54 

60.4 
59.5 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
65 

91 
67 

90 
70 

92 
59 

90 
69 

92 
67 

91 
67 

64 
64 

77 
47 

60 
46 

82 

86 
47 

85 
51 

88 
58 

87 
62 

92 
69 

92 
66 

83 
67 

70 
64 

70 
64 

70 
62 

72 
63 

81 
65 

83 
59 

82 
46 

87 

50 

81 
54 

62 
48 

77 
57 

63.9 
60.0 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 

Mm 

91 
71 

90 
69 

87 
67 

90 
68 

d8 

70 

67 
66 

90 
55 

86 

67 

81 
55 

76 
49 

76 
48 

81 
49 

64 

53 

64 
56 

65 
58 

85 
55 

88 
70 

91 
66 

74 

66 

70 
63 

71 
64 

59 
63 

69 
63 

76 
59 

79 
53 

80 
49 

65 
52 

79 
53 

80 
50 

73 
57 

61.6 
60.2 

BRIDGEPORT  2  H 

MAX 

Mm 

86 
69 

91 
64 

67 
62 

84 
65 

82 
67 

89 
67 

66 
65 

68 
66 

62 
59 

76 
45 

77 
43 

80 
44 

82 
46 

83 
49 

84 
50 

66 
55 

68 
57 

87 
64 

83 
63 

68 

60 

73 
58 

72 
60 

68 
60 

73 
52 

60 
53 

79 
48 

87 
50 

61 
56 

80 
45 

76 
50 

81.3 
57.2 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
68 

91 
66 

90 
68 

90 
67 

90 
68 

90 
67 

86 

56 

87 
65 

79 
55 

77 
49 

60 
50 

82 
55 

84 

55 

85 
57 

87 
64 

89 
69 

92 
67 

90 
66 

72 
62 

74 
61 

73 
60 

69 

60 

77 
63 

76 
55 

79 
53 

64 
55 

85 
55 

60 
57 

81 
55 

63.4 
61. c 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

82 
67 

87 
66 

89 
65 

90 
63 

90 
68 

85 
68 

89 
64 

90 
63 

89 
52 

61 
46 

76 
43 

79 
45 

80 
43 

84 
49 

85 
53 

85 
56 

86 
64 

84 
64 

93 
64 

76 
60 

69 
60 

70 
60 

67 
61 

69 
61 

76 
57 

79 
45 

76 
46 

85 
51 

79 
55 

79 
51 

81.7 
57.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

87 
68 

91 
64 

91 
65 

90 
67 

90 
68 

69 
67 

69 
65 

89 
67 

85 
62 

76 
51 

73 
49 

77 
49 

78 
49 

82 
53 

83 
55 

84 
57 

86 
61 

85 
66 

90 
67 

79 
51 

58 
61 

72 
61 

67 
61 

67 
62 

78 
55 

77 
50 

78 
51 

84 
52 

78 
49 

79 
51 

61.5 
58.6 

SAND   MT    SUBST4  AO 

MAX 

Mm 

85 
67 

86 
66 

87 
62 

85 
66 

83 
66 

85 
66 

87 
64 

86 
66 

83 
58 

7! 

46 

77 
43 

77 
43 

81 
48 

61 
54 

82 
55 

63 
62 

82 
66 

89 
64 

82 
62 

65 
56 

71 
62 

65 
58 

56 
58 

73 
62 

77 
50 

80 
47 

63 
52 

78 
55 

77 
50 

75 
54 

79.6 
57.7 

SCOTTSBDRO 

MAX 

Mm 

82 
59 

84 
66 

86 
62 

87 
62 

87 
65 

87 
66 

86 
64 

85 
64 

84 
59 

78 
44 

75 
41 

77 
42 

77 
45 

80 
47 

81 
47 

62 
50 

86 
60 

87 
62 

89 
64 

74 
61 

66 
60 

69 
60 

65 
59 

64 
50 

74 
52 

79 
47 

79 
47 

83 
50 

62 
47 

77 
48 

79.9 
55.3 

VALLEY  HEAD 

*           •  * 

MAX 

Mm 

83 
68 

84 
68 

88 
61 

86 
66 

85 
69 

87 
65 

90 
62 

68 
62 

65 
54 

78 
40 

75 
40 

76 
41 

78 
41 

81 
43 

80 
49 

62 
50 

83 
66 

84 

60 

86 
60 

74 
56 

66 
58 

74 
60 

66 
57 

67 
57 

74 
53 

76 
44 

79 
46 

64 
47 

76 
45 

78 
46 

80.0 
54.6 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

86 
72 

90 
68 

89 
63 

93 
71 

92 
70 

92 
70 

96 
72 

89 
62 

84 
54 

60 
52 

81 
51 

83 
53 

86 
52 

66 
56 

90 
64 

91 
67 

68 
70 

93 
69 

94 
72 

80 
66 

74 
62 

77 
66 

73 
66 

72 
67 

63 
63 

86 
54 

87 
53 

90 
54 

85 
52 

87 
54 

65.0 
62.3 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

84 
67 

91 
64 

94 
64 

91 
64 

93 
69 

94 

66 

93 

67 

92 
55 

90 
63 

84 

52 

78 
49 

80 
47 

83 
46 

87 
55 

88 
55 

89 
56 

69 
61 

87 
65 

93 
66 

75 
65 

71 
64 

74 
61 

72 
61 

70 
52 

62 
50 

84 

52 

63 
54 

88 
57 

80 
50 

62 
55 

64.7 
59.5 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

e<> 

70 

90 
66 

90 
66 

91 
66 

91 
64 

93 
69 

92 
66 

92 
66 

91 
53 

86 
49 

79 
46 

60 
46 

84 
47 

87 
49 

85 
52 

88 
55 

66 
63 

90 
65 

95 
65 

69 
64 

74 
64 

72 
63 

72 
63 

72 
55 

82 
57 

64 
51 

63 
51 

88 
52 

64 
50 

84 
50 

85.3 
58.4 

CLANTON 

MAX 

Mm 

81 
69 

67 
68 

88 
67 

88 
69 

90 
69 

91 
66 

91 
68 

92 
66 

91 
63 

86 
46 

78 
50 

78 
49 

83 
50 

85 
50 

83 
53 

85 

58 

64 
68 

86 
65 

92 

70 

87 
64 

73 
65 

66 
64 

68 
53 

73 
66 

80 
56 

83 
50 

63 
53 

66 
55 

85 
52 

ei 

54 

93.6 
60.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

82 
68 

85 
66 

65 
55 

85 
67 

87 
69 

86 
67 

68 
65 

69 
66 

65 
58 

79 
49 

75 
46 

?5 
49 

79 
50 

81 
53 

83 
57 

84 
57 

66 
60 

85 
67 

89 
67 

75 
62 

58 
62 

72 
61 

66 
61 

68 
62 

75 
56 

76 
51 

77 
52 

82 
53 

77 
50 

78 
51 

80.  1 
59.0 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

91 
60 

92 
61 

92 
62 

92 
65 

91 
66 

96 
65 

99 
63 

90 
64 

82 
59 

73 
49 

79 
45 

81 
46 

85 
45 

67 
44 

66 
50 

89 
55 

91 
55 

95 
52 

62 
65 

83 
64 

77 
53 

70 
62 

71 
61 

81 
63 

64 

57 

82 
46 

69 
47 

89 
54 

84 
44 

82 
48 

65.5 
65.7 

HALEVVILLE 

MAX 

Mm 

83 
67 

90 
66 

90 
67 

64 
67 

91 
68 

86 
68 

91 
65 

91 
65 

67 
59 

79 
50 

75 
50 

76 
50 

80 
51 

84 
54 

64 
57 

86 
58 

87 
62 

88 
68 

90 
66 

73 
53 

72 
62 

74 
52 

66 
61 

59 
60 

80 
55 

60 
51 

62 
51 

86 
57 

80 
52 

63 
53 

62.4 
59.5 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

85 
65 

88 
62 

90 
62 

86 
64 

89 
68 

85 
54 

91 
63 

90 
64 

89 
5) 

62 
44 

78 
42 

80 
42 

63 
45 

65 
45 

85 
46 

66 
53 

90 
55 

92 
60 

92 
64 

81 
65 

77 
64 

76 
64 

68 
63 

71 
63 

60 
54 

64 
44 

85 
44 

69 
45 

83 
43 

65 
43 

84.3 
55.2 

JASPER  4  N 

MAX 

Mm 

88 
66 

90 
64 

33 
64 

86 
65 

88 
66 

89 
67 

65 

66 

85 
66 

79 
60 

76 
49 

76 
46 

79 
45 

82 
46 

82 
49 

85 
52 

66 
57 

86 
65 

92 
65 

77 
67 

71 
62 

72 
63 

70 
62 

69 
62 

78 
65 

76 
57 

79 
47 

63 
49 

76 
56 

80 
47 

75 
50 

61.0 
58.4 

S%m  Rafwanc*  Not**  Following  SuUoa  lodvx 
-  Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER 


Day  o!  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PRATTVILLE 

MAX 

91 

90 

91 

92 

92 

94 

93 

90 

67 

83 

79 

85 

65 

86 

89 

86 

92 

95 

69 

77 

73 

73 

75 

63 

66 

85 

89 

89 

65 

79 

86.  1 

MIN 

59 

57 

55 

66 

58 

68 

67 

67 

65 

53 

51 

51 

51 

53 

55 

67 

59 

54 

70 

55 

65 

64 

65 

67 

55 

55 

54 

56 

58 

59 

51.6 

TM0RS6V  EXP  STATION 

MAX 

S6 

88 

86 

85 

65 

87 

66 

66 

69 

61 

79 

62 

85 

86 

63 

85 

89 

93 

90 

88 

69 

65 

71 

80 

84 

63 

85 

85 

83 

83 

63.8 

MIN 

63 

70 

57 

58 

55 

69 

70 

58 

68 

50 

55 

55 

55 

58 

56 

65 

70 

57 

57 

54 

64 

53 

63 

65 

52 

55 

58 

51 

57 

59 

52.7 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

91 

89 

94 

93 

92 

92 

96 

69 

84 

80 

81 

63 

85 

88 

90 

86 

93 

94 

66 

74 

77 

78 

72 

83 

86 

87 

91 

85 

87 

81 

85.3 

MIN 

68 

57 

58 

70 

71 

72 

69 

67 

59 

54 

52 

51 

53 

55 

56 

64 

70 

69 

70 

58 

68 

55 

65 

67 

58 

54 

53 

58 

52 

56 

52.4 

TUSCALOOSA   01  IVEH  HAH 

MAX 

87 

90 

90 

93 

94 

94 

91 

93 

89 

64 

77 

78 

82 

87 

85 

89 

88 

94 

95 

87 

73 

75 

73 

72 

61 

84 

64 

88 

82 

86 

65.5 

MIN 

70 

55 

57 

59 

70 

70 

67 

60 

54 

52 

50 

47 

53 

57 

55 

55 

54 

65 

67 

65 

64 

52 

53 

53 

60 

54 

52 

51 

51 

53 

50.2 

VERtJON 

MAX 

93 

92 

91 

94 

93 

95 

88 

88 

68 

80 

82 

64 

69 

86 

89 

92 

94 

91 

86 

75 

77 

75 

74 

81 

65 

82 

92 

88 

86 

85 

85,7 

«          *  * 

Mm 

70 

54 

55 

68 

69 

65 

55 

50 

58 

48 

47 

45 

47 

50 

49 

57 

53 

55 

58 

68 

65 

65 

53 

54 

55 

45 

47 

53 

43 

50 

58.1 

EASTERN  VALLEV 

C 

ANNISTOS  FAA  AP 

MAX 

90 

86 

83 

87 

65 

86 

90 

87 

82 

77 

60 

30 

63 

83 

63 

86 

88 

90 

75 

59 

58 

58 

70 

76 

79 

79 

84 

80 

78 

73 

60.8 

MIN 

72 

59 

57 

70 

70 

59 

59 

70 

57 

48 

48 

49 

51 

53 

55 

55 

71 

57 

53 

52 

52 

51 

62 

62 

55 

50 

53 

56 

55 

55 

50.6 

CALERA  2  SW 

MAX 

92 

92 

91 

92 

89 

86 

90 

91 

66 

78 

81 

68 

89 

87 

89 

88 

87 

95 

92 

76 

72 

68 

71 

80 

83 

83 

85 

86 

65 

76 

84.9 

MIN 

69 

70 

59 

67 

70 

71 

59 

66 

55 

45 

43 

44 

46 

52 

52 

52 

72 

63 

65 

63 

55 

66 

64 

55 

58 

44 

49 

53 

52 

55 

59.9 

CENTRE  5  SH 

MAX 

S3 

87 

91 

65 

87 

64 

88 

90 

90 

82 

79 

80 

82 

84 

84 

65 

87 

91 

95 

75 

59 

72 

65 

59 

78 

80 

63 

67 

82 

98 

83.  1 

MIN 

69 

69 

63 

57 

69 

69 

65 

55 

62 

49 

47 

47 

47 

50 

52 

56 

57 

66 

59 

59 

61 

50 

59 

59 

54 

48 

49 

53 

50 

51 

58.5 

CHlLOERSBURC    hTR  PLANT 

MAX 

91 

90 

9  1 

92 

93 

88 

91 

91 

68 

83 

79 

82 

85 

85 

87 

87 

91 

93 

91 

74 

74 

69 

71 

78 

81 

31 

87 

84 

62 

62 

64.7 

MIN 

67 

55 

56 

64 

69 

58 

66 

58 

51 

46 

45 

46 

47 

50 

52 

59 

57 

53 

58 

52 

54 

53 

62 

56 

60 

51 

52 

55 

51 

51 

59.2 

OADSDEH  OAS  PLANT 

MAX 

8S 

90 

87 

88 

89 

90 

69 

87 

82 

77 

78 

80 

63 

83 

83 

85 

89 

91 

85 

67 

71 

58 

69 

74 

80 

80 

87 

80 

78 

75 

81.8 

MIN 

71 

59 

59 

71 

71 

71 

56 

58 

65 

52 

48 

48 

49 

51 

57 

65 

59 

65 

65 

60 

63 

51 

51 

55 

55 

49 

51 

55 

52 

56 

50.7 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

81 

88 

86 

86 

87 

89 

65 

85 

85 

60 

75 

76 

78 

81 

81 

82 

63 

87 

90 

77 

69 

68 

67 

69 

75 

77 

82 

79 

77 

80.2 

MIN 

68 

65 

65 

54 

54 

59 

64 

64 

53 

49 

48 

48 

48 

49 

51 

53 

53 

54 

54 

61 

60 

51 

61 

61 

54 

49 

49 

54 

52 

58.1 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

88 

89 

87 

88 

90 

87 

90 

91 

86 

79 

79 

84 

85 

86 

85 

8! 

90 

92 

84 

74 

72 

72 

73 

78 

82 

82 

68 

83 

63 

75 

83.6 

MIN 

67 

55 

54 

65 

67 

54 

64 

64 

57 

42 

42 

43 

43 

47 

53 

59 

68 

50 

54 

50 

52 

51 

56 

52 

60 

47 

54 

59 

51 

55 

57.5 

TALLADEGA 

MAX 

89 

85 

83 

85 

87 

86 

89 

88 

64 

75 

77 

79 

62 

83 

82 

84 

69 

90 

85 

71 

59 

70 

70 

75 

78 

77 

82 

80 

79 

75 

81.0 

*          *  « 

MIN 

70 

58 

65 

57 

70 

69 

67 

69 

54 

48 

47 

49 

61 

53 

55 

61 

59 

55 

57 

50 

53 

51 

51 

65 

58 

49 

58 

56 

55 

53 

60.5 

PIEDMONT  PLJTEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

MIN 

ASHLAND 

MAX 

78 

85 

88 

87 

67 

88 

87 

88 

85 

61 

75 

75 

79 

80 

80 

83 

84 

85 

89 

78 

69 

54 

65 

69 

73 

77 

77 

82 

81 

77 

79.9 

MIN 

61 

51 

52 

52 

55 

65 

53 

54 

63 

50 

51 

51 

52 

51 

53 

54 

64 

62 

62 

57 

55 

58 

56 

59 

55 

48 

49 

55 

54 

50 

57.2 

AUBURN  3  SW 

MAX 

86 

89 

89 

90 

91 

90 

68 

88 

90 

87 

79 

78 

84 

65 

85 

89 

88 

90 

94 

83 

73 

55 

70 

77 

78 

33 

83 

66 

88 

82 

84.3 

MIN 

66 

58 

68 

58 

56 

67 

66 

58 

63 

49 

53 

55 

54 

53 

62 

64 

55 

65 

68 

53 

63 

63 

64 

64 

59 

53 

54 

57 

59 

56 

51.5 

CAMP  HILL   2  NH 

MAX 

84 

88 

87 

88 

88 

91 

66 

90 

89 

84 

77 

76 

82 

83 

84 

87 

87 

90 

93 

83 

69 

55 

67 

75 

76 

80 

6  1 

65 

62 

79 

82.5 

MIN 

67 

67 

55 

65 

55 

55 

53 

54 

61 

45 

49 

50 

50 

51 

53 

55 

67 

61 

53 

60 

57 

60 

62 

64 

55 

47 

48 

52 

55 

54 

58.4 

HEFLIN 

MAX 

87 

89 

93 

94 

89 

88 

90 

91 

89 

88 

77 

79 

82 

63 

85 

87 

89 

89 

93 

72 

70 

70 

55 

70 

71 

80 

80 

86 

82 

83 

83.  1 

MIN 

61 

60 

65 

54 

63 

54 

61 

53 

53 

45 

43 

44 

45 

51 

49 

51 

68 

64 

64 

51 

59 

59 

60 

50 

53 

44 

47 

48 

51 

49 

55.7 

LAFAYETTE 

MAX 

90 

88 

90 

88 

91 

90 

90 

89 

65 

61 

77 

83 

85 

85 

88 

67 

91 

94 

85 

71 

65 

65 

72 

78 

82 

82 

67 

65 

60 

75 

83.3 

MIN 

65 

64 

54 

55 

64 

54 

62 

64 

50 

45 

46 

48 

50 

51 

63 

60 

65 

63 

64 

64 

55 

55 

58 

50 

55 

50 

54 

55 

53 

50 

57.9 

MARTIN  OAH 

MAX 

89 

88 

89 

91 

91 

87 

86 

8B 

85 

77 

80 

91 

85 

85 

88 

65 

90 

92 

88 

77 

70 

74 

75 

76 

80 

79 

92 

83 

80 

77 

84.0 

MIN 

68 

69 

54 

58 

68 

71 

59 

70 

70 

58 

60 

55 

55 

54 

61 

56 

68 

65 

64 

53 

63 

64 

64 

67 

58 

54 

50 

57 

63 

59 

63.2 

OPELIKA 

MAX 

89 

89 

90 

90 

91 

66 

91 

87 

85 

75 

7  5 

82 

83 

84 

87 

85 

90 

94 

83 

80 

65 

66 

75 

77 

83 

82 

85 

65 

79 

83.4 

MIN 

65 

71 

69 

58 

69 

70 

57 

68 

57 

53 

54 

56 

53 

55 

56 

56 

69 

65 

55 

59 

51 

54 

65 

55 

57 

54 

52 

55 

57 

59 

62.3 

RDCKFQRD  2  NNH 

MAX 

86 

87 

88 

88 

89 

89 

69 

90 

89 

63 

77 

76 

63 

62 

62 

85 

85 

68 

91 

83 

73 

55 

58 

70 

78 

8  1 

6 1 

86 

64 

61 

82.6 

MIN 

56 

64 

51 

61 

62 

63 

55 

51 

63 

50 

50 

51 

52 

53 

55 

55 

67 

65 

68 

50 

61 

60 

52 

62 

59 

50 

53 

57 

55 

54 

56.9 

rdck  mills 

MAX 

82 

93 

90 

84 

89 

91 

66 

92 

92 

85 

79 

79 

84 

85 

85 

88 

88 

91 

95 

78 

68 

55 

65 

70 

83 

64 

89 

65 

81 

83.7 

«          «  * 

MIN 

67 

68 

57 

65 

56 

56 

63 

55 

63 

49 

48 

48 

50 

50 

51 

52 

66 

62 

62 

50 

59 

61 

61 

52 

47 

47 

52 

55 

53 

58.2 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

88 
69 

90 

89 

92 

86 

93 

94 

92 

89 

67 

88 

81 

86 

85 

86 

68 

87 

92 

90 

89 

75 

80 

73 

73 

80 

85 

64 

87 

86 

64 

65.0 

Mm 

67 

65 

58 

66 

69 

65 

57 

65 

52 

51 

52 

52 

53 

54 

60 

56 

57 

67 

66 

56 

54 

65 

65 

64 

57 

55 

55 

52 

53 

61.4 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

84 

89 

89 

89 

91 

92 

92 

93 

88 

85 

77 

77 

63 

65 

85 

85 

85 

90 

93 

89 

74 

74 

73 

73 

82 

84 

82 

85 

84 

82 

84.5 

t<nN 

68 

67 

55 

67 

69 

59 

57 

56 

56 

52 

50 

49 

48 

50 

54 

59 

55 

58 

68 

66 

65 

52 

63 

52 

51 

58 

57 

55 

54 

52 

60.7 

GAINESVILLE 

MAX 

82 

87 

89 

88 

90 

90 

89 

90 

85 

84 

77 

75 

t:3 

85 

87 

88 

89 

92 

93 

88 

73 

78 

72 

72 

8  1 

83 

65 

67 

85 

85 

84.5 

Mm 

71 

57 

67 

68 

70 

70 

56 

58 

55 

53 

51 

51 

51 

55 

57 

58 

63 

57 

59 

57 

57 

54 

54 

52 

52 

54 

54 

55 

51 

5  \ 

61.0 

GREENSBORO 

MAX 

92 

90 

91 

91 

92 

93 

94 

94 

87 

78 

76 

86 

86 

89 

90 

88 

92 

96 

89 

74 

74 

73 

72 

84 

63 

35 

85 

85 

85 

78 

85.9 

MIN 

59 

57 

66 

55 

55 

67 

68 

65 

65 

53 

52 

51 

55 

55 

58 

55 

69 

58 

70 

64 

63 

63 

54 

53 

52 

56 

57 

50 

54 

52 

61.8 

HAYNEVILLE 

MAX 

85 

89 

87 

87 

89 

90 

90 

90 

88 

64 

75 

12 

82 

84 

83 

89 

83 

88 

90 

67 

72 

65 

74 

75 

80 

82 

82 

64 

85 

82 

83.0 

Mm 

68 

58 

67 

56 

70 

59 

58 

69 

56 

53 

50 

52 

51 

53 

57 

55 

67 

65 

65 

61 

64 

62 

64 

66 

50 

59 

54 

54 

55 

55 

6  1.1 

IIVINCSTUN   2  S« 

MAX 

82 

88 

90 

90 

92 

90 

95 

93 

90 

69 

83 

61 

87 

88 

89 

90 

90 

94 

95 

90 

75 

80 

72 

73 

84 

85 

67 

90 

90 

69 

87.1 

Mm 

70 

65 

56 

70 

70 

59 

57 

67 

64 

53 

50 

49 

51 

52 

53 

59 

55 

57 

71 

65 

66 

64 

65 

58 

51 

53 

51 

55 

50 

5  \ 

60.7 

MARION   JUNCTION   2  • 

E 

MAX 

88 

88 

91 

91 

93 

93 

91 

9c 

85 

83 

78 

83 

85 

65 

87 

85 

69 

92 

90 

75 

73 

7  1 

70 

8 1 

64 

82 

85 

85 

83 

78 

84.5 

Mm 

59 

68 

58 

68 

58 

70 

56 

65 

66 

52 

51 

51 

53 

54 

58 

54 

56 

67 

71 

65 

55 

53 

65 

65 

62 

55 

54 

50 

53 

57 

62.1 

MINTER  3  NH 

MAX 

85 

88 

88 

88 

91 

90 

91 

90 

88 

85 

75 

75 

83 

65 

65 

87 

87 

90 

93 

86 

72 

55 

73 

72 

81 

83 

82 

84 

85 

82 

83.7 

Mm 

68 

67 

67 

67 

58 

59 

57 

65 

65 

55 

52 

50 

51 

54 

58 

59 

65 

56 

66 

55 

54 

53 

64 

65 

61 

60 

54 

55 

56 

55 

51.5 

HONTCOMERY  WB  AP 

MAX 

88 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

86 

78 

78 

84 

65 

85 

89 

67 

89 

94 

90 

74 

66 

74 

77 

82 

85 

84 

66 

87 

63 

71 

84.8 

Mm 

69 

59 

65 

58 

59 

59 

69 

70 

59 

52 

51 

53 

53 

53 

57 

57 

69 

56 

67 

55 

64 

54 

56 

53 

59 

55 

55 

57 

55 

59 

52.0 

SELMl 

MAX 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

90 

85 

80 

85 

88 

88 

89 

86 

92 

95 

92 

76 

74 

73 

75 

63 

85 

35 

8  7 

88 

85 

75 

86.5 

Mm 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

58 

69 

58 

55 

54 

53 

55 

57 

59 

53 

69 

70 

71 

55 

65{ 

63 

56 

57 

65 

50 

5  3| 

59 

56 

58 

53.8 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1'969 


Day  o{  Month 


Stalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

Avoi 

TUSKEC6E  3  Sti 

MAX 

Mm 

UNION  SPRINGS 

«           *  « 

MAX 

VBK 

87 
68 

90 
69 

90 
68 

91 
69 

92 
68 

91 
70 

92 
66 

91 
70 

90 
67 

66 
54 

76 
54 

76 
56 

63 
57 

65 
57 

84 
60 

88 
59 

87 
64 

89 
67 

94 

70 

83 
64 

70 
62 

58 
62 

72 
66 

75 
66 

79 
62 

64 
63 

63 
57 

67 
58 

87 
57 

81 
58 

64, 
63. 

COASTAL    PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

MIN 

85 
64 

89 
65 

87 
65 

89 

64 

92 
63 

91 
66 

93 
65 

91 
65 

90 
54 

86 
54 

76 
50 

79 
48 

e2 

49 

85 
54 

65 
54 

87 
54 

87 
64 

91 
63 

92 
64 

83 

70 

74 
65 

70 
52 

78 
69 

79 
64 

81 
56 

64 

29 

64 
50 

85 
55 

87 
54 

85 
57 

84. 
59. 

ATHQR6    1  SW 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
66 

89 
66 

90 
67 

90 
68 

93 
70 

93 
69 

93 
66 

90 
67 

65 
58 

82 
52 

63 
52 

85 
54 

85 
53 

88 
55 

66 
65 

90 
68 

94 
57 

93 
69 

84 
71 

80 
58 

73 
60 

60 
58 

84 
61 

66 
62 

89 
62 

86 
53 

69 
55 

89 
58 

87 
50 

87. 

62. 

BEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

90 
59 

87 
63 

88 

60 

92 
63 

93 
65 

95 
66 

97 
67 

94 

71 

95 
62 

88 
51 

85 

53 

78 
50 

83 
53 

61 
59 

85 
53 

89 
58 

86 
63 

95 
63 

85 
65 

80 
59 

82 
55 

77 
59 

63 
62 

76 
53 

85 
59 

87 
53 

66 
50 

91 
59 

81 
55 

83 
56 

85. 
59. 

BRANTL6V 

MAX 

MIN 

91 
67 

92 
66 

91 
65 

91 
66 

93 
64 

94 
65 

93 
66 

96 
65 

94 
65 

86 
53 

76 
49 

80 
50 

62 
55 

81 
71 

83 
69 

66 
61 

68 
63 

91 
64 

95 
67 

62 
66 

75 
65 

72 
64 

82 
59 

81 
56 

63 
58 

65 
58 

76 
55 

76 
51 

85 
50 

87 
56 

85. 
61  . 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

mm 

90 
65 

89 
64 

90 
65 

90 
65 

92 
64 

94 
65 

94 

65 

93 
64 

90 
63 

86 
52 

61 
46 

84 
46 

86 
48 

86 
49 

89 
51 

87 
60 

90 
63 

92 
64 

86 
66 

77 
69 

73 
65 

78 
65 

61 
58 

64 

50 

87 
58 

87 
60 

67 
49 

68 
52 

85 
55 

60 
59 

85. 
59. 

CAHOEN  3  NM 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
62 

93 
63 

95 
64 

93 
64 

95 
65 

92 
63 

92 
63 

86 
62 

83 
48 

76 
46 

85 
45 

88 
50 

86 
52 

90 
52 

90 
56 

93 
52 

95 
63 

90 
67 

75 
62 

72 
60 

74 
60 

74 
62 

63 
61 

85 
57 

84 
54 

87 

50 

93 
54 

85 

50 

80 
52 

B5. 
57. 

CHATOM  3  N 

MAX 

Mm 

90 
71 

89 
68 

88 
68 

91 
65 

91 
69 

94 
71 

92 
66 

92 
67 

69 
66 

65 
55 

80 
56 

61 
53 

86 

52 

85 
52 

98 
59 

86 
64 

92 
67 

95 
66 

92 
63 

82 
66 

75 
66 

75 
54 

75 
57 

65 
52 

68 
64 

88 
61 

87 
51 

87 
61 

85 
68 

82 
56 

B7. 
53. 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

85 
69 

86 
68 

86 
68 

87 
68 

87 
69 

86 
69 

89 
68 

86 
66 

88 
68 

85 
56 

74 
56 

76 
60 

BO 
60 

61 
61 

81 
60 

65 
68 

84 
69 

85 
69 

91 
69 

79 
64 

76 
63 

71 
52 

75 
58 

77 
56 

79 
51 

82 
61 

81 
60 

85 
54 

85 
60 

79 
57 

82. 
64. 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
71 

83 
70 

88 

70 

89 

70 

89 
71 

89 
71 

89 

70 

90 
72 

89 
67 

77 
58 

79 
57 

82 
58 

64 
55 

65 
59 

66 
62 

86 
69 

68 
59 

92 
68 

63 
72 

72 
67 

72 
67 

84 

72 

80 
69 

62 
58 

64 
65 

84 
63 

85 
58 

88 
63 

63 
52 

69 
60 

84. 
65. 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 
MIN 

83 

67 

88 
68 

85 
67 

88 
68 

90 
66 

90 
69 

91 
69 

90 
69 

89 
67 

87 
56 

75 
55 

78 
56 

82 
57 

84 
57 

83 
60 

66 
53 

86 
67 

68 
67 

93 

70 

64 
58 

72 
63 

72 
65 

83 

70 

77 
66 

61 
62 

63 
52 

83 
59 

85 
59 

66 
50 

82 
50 

84. 
63. 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
66 

87 
65 

90 
68 

90 
67 

92 
67 

90 
66 

92 
67 

92 
66 

87 
54 

77 
53 

80 
53 

82 
52 

84 
52 

85 
54 

69 
65 

68 
59 

89 
56 

92 
69 

66 
68 

84 
64 

69 
65 

74 
65 

80 
67 

61 
59 

84 

57 

85 
54 

84 
55 

66 
58 

80 
60 

85. 
62. 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

95 
64 

91 
69 

91 
70 

94 
69 

94 
71 

96 
70 

96 
69 

92 
68 

68 
58 

79 
57 

61 
55 

85 
55 

89 
57 

89 

60 

90 
62 

89 
59 

92 
69 

95 
71 

89 
71 

75 
55 

69 
65 

75 
68 

79 
65 

83 
62 

85 
64 

67 
56 

69 
59 

90 
59 

87. 
64. 

FRISCO  CITV 

MAX 
MIN 

88 
6'> 

90 
66 

90 
67 

89 
66 

91 
66 

92 
67 

91 
67 

91 
65 

90 
66 

85 

56 

76 
53 

79 
52 

B5 
54 

85 
56 

68 
58 

89 
59 

89 

66 

95 
55 

89 
59 

88 
67 

81 

70 

80 
64 

75 
65 

79 
63 

83 
61 

87 
52 

66 
54 

67 
56 

87 
59 

86 
58 

85. 
62. 

GENEVA 

MAX 
MIN 

B5 
64 

90 
68 

85 
69 

90 
62 

91 
61 

90 
62 

90 
68 

91 
66 

92 
66 

90 
53 

81 
55 

81 
56 

84 
54 

85 
52 

85 
58 

85 
59 

92 
69 

91 
65 

91 
69 

61 

65 

65 

85 
62 

80 
65 

65 
62 

65 
60 

65 
52 

86 
53 

69 
60 

88 
53 

87. 
61. 

GILBERTOMN 

MAX 
MIN 

86 
68 

69 
65 

69 
66 

90 
67 

91 
69 

93 
68 

91 
66 

90 
67 

68 
65 

79 
52 

77 
46 

83 
46 

85 

50 

86 
52 

86 
53 

86 
59 

69 
55 

92 

65 

90 
68 

77 
o8 

75 
67 

74 
64 

74 
67 

83 
52 

66 
51 

65 
57 

85 
51 

87 
55 

83 
50 

82 
55 

65. 
50. 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

85 

70 

87 
69 

68 
67 

68 
69 

89 
69 

90 
70 

91 
69 

69 
66 

69 
67 

86 
56 

75 
56 

78 
56 

82 
55 

84 
57 

84 

56 

85 
60 

85 
57 

66 
68 

91 
69 

61 
67 

72 
64 

69 
64 

77 
68 

76 
55 

79 
51 

63 
61 

81 
56 

86 
58 

85 
59 

83 
59 

63. 
63. 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

87 

67 

88 
6? 

84 
66 

90 
61 

91 
67 

92 

70 

92 
67 

92 

70 

92 
66 

90 
55 

77 
55 

81 
55 

82 
54 

85 
54 

86 
55 

69 

51 

90 
66 

90 
65 

93 
69 

87 
67 

74 
65 

73 
64 

66 
71 

60 
56 

63 
62 

85 

60 

64 
57 

67 
57 

86 
60 

82 
60 

86. 
62. 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

86 
68 

90 
62 

89 
02 

90 
67 

92 
68 

92 
69 

95 
69 

93 
66 

90 
65 

63 
55 

76 
55 

79 
56 

85 
56 

87 
55 

86 

57 

89 
59 

86 
58 

90 
59 

95 
69 

90 
66 

70 
63 

66 

63 

79 
63 

73 
62 

60 
62 

64 
61 

62 
60 

86 
56 

87 
58 

84 
56 

35. 
52. 

OZARK    6  NNW 

MAX 
MIN 

88 
62 

85 
60 

88 

60 

89 
60 

92 
61 

91 
63 

92 
62 

90 
64 

90 
61 

81 
50 

61 
48 

84 
50 

65 
50 

65 
52 

86 
54 

68 
60 

89 

60 

92 
62 

84 

62 

75 

56 

66 
56 

83 
59 

60 
53 

83 
59 

84 
56 

85 
55 

68 
52 

69 
55 

83 
52 

71 
50 

85. 
57. 

PHENIX  CITV   2  NNH 

MAX 
MIN 

65 

68 

87 
68 

68 

64 

62 

68 

68 

67 

56 

56 

57 

56 

57 

50 

60 

70 

97 
69 

66 
69 

65 
61 

76 
61 

69 
51 

62 

76 
63 

78 
60 

83 
59 

82 
56 

60 

50 

86 
53 

62. 

PITTSVIEH 

MAX 

85 
70 

87 
66 

86 
66 

89 
65 

90 
67 

90 
66 

88 
66 

91 
66 

90 
66 

63 
51 

77 
51 

78 
51 

82 
50 

85 
50 

84 
51 

87 
56 

69 
69 

69 
55 

94 
55 

63 
55 

70 
53 

67 
64 

71 
66 

79 
66 

78 
56 

63 
55 

83 
52 

86 
51 

85 
54 

80 
59 

63. 

THOMASVILLE 

MAX 

Mm 

84 
70 

89 
67 

39 
68 

86 
69 

69 
69 

91 
70 

93 
67 

89 
67 

87 
66 

85 
56 

75 
53 

75 
53 

83 
53 

84 

55 

85 
59 

86 
59 

86 
64 

90 
69 

91 
69 

68 
58 

72 
65 

70 
64 

74 
65 

71 
53 

80 
53 

65 
51 

82 
57 

84 
57 

85 
55 

83 
56 

63. 
62. 

TROy 

MAX 
MIN 

90 
70 

87 
69 

90 
68 

91 
69 

91 
70 

93 

70 

92 
69 

90 
69 

87 
56 

80 
55 

79 
54 

83 
56 

65 
61 

85 
62 

67 
62 

87 
58 

89 

66 

91 
69 

84 
59 

75 
65 

57 
62 

78 
64 

77 
58 

80 
66 

83 
63 

83 
61 

66 
56 

86 
62 

62 
50 

74 
57 

64. 

64. 

WHATLEV 

•           •  « 

MAX 

Mm 

91 
64 

92 
62 

92 
61 

91 
62 

94 
64 

96 
66 

93 
62 

91 
60 

68 
58 

62 
47 

78 
43 

85 

42 

89 
45 

90 
48 

92 
50 

92 
55 

95 
65 

97 
66 

92 
65 

79 
64 

75 
52 

79 
50 

65 
63 

89 
61 

94 
58 

65 
i5 

66 
48 

89 
52 

87 
46 

80 
54 

68. 
57. 

GULF  OB 

BAY  MINETT6 

MAX 

Mm 

90 
69 

88 
69 

90 
70 

68 

70 

91 
70 

93 
73 

92 
69 

93 
70 

85 
66 

78 
50 

81 
56 

65 
57 

87 
60 

88 
60 

88 
61 

81 
68 

91 
69 

94 

71 

90 
70 

81 
71 

75 
68 

74 
65 

82 
64 

86 
67 

88 
58 

90 
67 

89 
59 

91 
63 

88 
60 

80 
62 

85. 
65. 

CODEN 

MAX 

Mm 

90 
73 

88 

68 

90 

70 

90 
71 

92 
72 

94 
71 

92 
70 

91 
69 

91 
66 

83 
59 

85 

53 

86 

57 

68 
58 

86 
59 

90 
61 

87 

66 

92 
71 

92 
68 

92 
71 

90 
73 

83 
69 

60 
60 

85 
64 

85 
64 

88 
56 

91 
65 

91 
56 

94 

50 

93 
61 

83 
55 

86. 
65. 

FAIRHDPE  2  NE 

MAX 

Mm 

90 
69 

86 
68 

SB 
69 

87 

70 

91 
71 

93 

73 

90 
70 

69 

69 

61 

57 

59 

59 

59 

60 

69 

59 

71 

70 

72 

56 

75 
55 

82 
66 

86 
64 

86 
67 

89 
67 

89 

66 

90 
61 

88 
63 

65 
63 

66. 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

87 
77 

86 

73 

86 
76 

86 
77 

86 
76 

69 
76 

89 
76 

90 
78 

88 
75 

65 

70 

61 
57 

83 
58 

84 

TO 

85 
71 

86 
71 

86 
7* 

87 
75 

87 
74 

86 
75 

64 

72 

60 
71 

75 
66 

83 
71 

65 
59 

85. 
73. 

MOBILE   MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
71 

86 

70 

87 

70 

67 
71 

68 

72 

91 
72 

91 

70 

90 
70 

68 

71 

83 
61 

83 
60 

64 
60 

66 
53 

87 
63 

88 
64 

88 

70 

88 
72 

91 
72 

92 
74 

86 
74 

60 
71 

75 
70 

85 

71 

86 
69 

69 
71 

91 
67 

90 
61 

91 
65 

89 
65 

76 
61 

66. 
68, 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

Mm 

87 
66 

89 
67 

90 
67 

89 
66 

69 
69 

90 
69 

94 

68 

93 
67 

92 
67 

89 
58 

SO 
54 

83 
55 

65 
55 

65 
55 

86 
57 

88 
60 

88 

70 

61 
67 

79 
64 

76 
65 

61 
61 

65 
63 

88 
63 

89 
53 

88 
55 

90 
59 

88 
60 

85. 
62. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1969 


Station 

Day 

Of  Month 

3  u  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  « 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.15 

.13 

- 

.17 

.20 

.11 

.17 

.20 

.27 

.23 

.16 

.14 

.18 

.23 

.17 

.11 

.13 

■  17 

.  1 2 

.  08 

" 

" 

.  14 

.18 

.19 

.19 

.24 

.14 

5.048 

WIND 

14 

1 

7 

6 

5 

b 

7 

34 

68 

34 

U 

7 

6 

11 

5 

6 

6 

6 

32 

60 

38 

19 

17 

14 

6 

6 

20 

57 

29 

544 

*       «  • 

PRAIRIE 

06 

demqpqlis  lock  ano 

2  3 

07 

•  02 

.25 

.  17 

•  20 

16 

.  22 

.20 

.  13 

.05 

* 

.02 

.12 

.20 

.14 

.18 

.20 

22 

5.05B 

WIND 

*60 

'is 

'30 

'26 

32 

'37 

'Is 

'33 

'68 

'94 

'55 

28 

34 

18 

45 

19 

23 

80 

93 

135 

62 

32 

18 

24 

26 

16 

68 

'45 

1320 

MAX 

89 

97 

99 

99 

100 

101 

101 

102 

95 

92 

81 

81 

88 

91 

89 

90 

91 

94 

97 

94 

75 

75 

74 

75 

86 

90 

89 

90 

89 

87 

90 . 0 

MIN 

72 

7'! 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

69 

59 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

69 

73 

75 

70 

69 

67 

66 

68 

67 

66 

65 

63 

60 

58 

66.0 

•     *  • 

CULF 

08 

FAIRHDPE  2  NE 

EVAP 

.16 

.23 

.14 

.21 

.27 

.20 

.18 

.28 

.16 

.18 

.22 

.15 

.20 

.15 

.09 

.17 

.17 

.09 

.17 

.07 

.11 

.17 

.14 

.17 

.19 

.23 

.12 

.14 

5.108 

WIND 

10 

10 

12 

9 

11 

14 

24 

22 

27 

36 

25 

18 

7 

7 

14 

10 

12 

12 

10 

21 

59 

26 

19 

14 

12 

13 

15 

17 

21 

20 

527 

MAX 

99 

93 

93 

83 

99 

99 

98 

97 

94 

89 

87 

90 

92 

93 

95 

93 

91 

96 

95 

92 

89 

78 

87 

88 

89 

93 

89 

91 

91 

6  8. 

91.9 

MIN 

70 

72 

70 

70 

73 

75 

72 

74 

70 

62 

59 

60 

62 

62 

63 

69 

71 

72 

70 

70 

68 

67 

69 

68 

70 

70 

62 

70 

63 

63 

67.9 

See  Reierence  Notes  Following  Slation  Index 
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STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

1 

g 

z 

U 

o 

TIME  AND 

1 

0 

O 

P 

TABLES 

1 

INDEX 

Div: 

< 

1  LONGF 

1 

< 

Eu 
Ej 

1 

ei 
1 

1    EVAP.  1 

OBSERVER  1 

ABBEVILLE  1  NNH 

HENRY 

31  35 

465 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

006] 

03 

MINSION 

2 

)A  13 

67  11 

795 

PROF<  PALMER  GOOSEY 

0140 

07 

87  25 

SIDNEY  J.  HARDY>  SR. 

02 

BP 

ALA>  COMMON 1 T Y  NE IWORK 

0^ 

TALLAPOOSA 

5P 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

03 

MRS*  CmERRT  J>  HERNDON 

AtlOAUUSlA  1  NW 

07 

04 

MID 

MIO 

FEDi  AVIATION  AGENCY 

7A 

0J69 

li 

7A 

7A 

C  M 

ASHVULE  h  H 

ST.  CLAIR 

33  51 

990 

^A 

JOMN  T.  &WINDALL 

ATmCNS  2 

05»i 

LIMESTONE 

11 

34  AB 

86  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

0401 

01 

ESCAMBIA 

■ 

87  31 

4P 

LEE 

°^ 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BAY  M INCITE 

OB 

BALDWIN 

GROVER  Mm  WOODWARD 

BEAIRIC£  1  £ 

Of 

MONROE 

MARY  L>  BAYLES 

BELLE  KINA  ]  N 

01 

LIMESTONE 

5P 

9P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

03j  FATtTTE 

CARL  VERBY 

BESSEHER  3  SSm 

33  22 

533 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVv 

BILLINGSLEV  1  SE 

082J 

AUTAUGA 

1 

86  42 

420 

JOHN  R.  Thomas 

0831 

o; 

JEFFERSON 

i 

B*  1* 

MID 

HID 

U*S.  WEAImER  BUREAU 

ROBERT  t.>  whEELES  i 

BRANTlET 

I: 

3?  35 

R>  E<  HENDERSON  ' 

BREMTOH  3  &SC 

6A 

MRS>  CLARA  I.  PEAVY 

BRlOCEPORI  2  W 

I- 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKHOOO 

TUSCALOOSA 

7A 

HRS>  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNO 106C 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  Sh 

0* 

5P 

»P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHOEN  1  NM 

32  01 

225 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAHP  HILL  2  NW 

132' 

0! 

TALLAPOOSA 

11 

Bi  41 

680 

AUBURN  UNIVERSITY 

1  JTT 

0! 

WALKER 

2 

87  32 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

"Lri^Eir 

CMILDERSBURC  WTR  PLAINT 

CLA IBOHNE 

7A 

7A 

7A 

6A 

H 

MRS  ELI2ABEIM  M  WESTON 

COOCN 

30  23 

12 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  Hu 

laoi 

01 

GENEVA 

! 

31  11 

85  56 

250 

AA 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  StEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

87  50 

Oi 

OE  KALB 

7A 

B>  W>  APPLETON 

MOU&TON 

7A 

MALKER 

7A 

07 

RUSSELL 

SUMTER 

SI 

TALLAPOOSA 

7* 

0» 

TALLAPOOSA 

DAYTON 

0( 

MARENGO 

32  21 

225 

7* 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

220T 

MORGAN 

li 

34  35 

86  58 

560 

ROSS  A.  HAWKINS 

223* 

CLAY 

1] 

85  42 

MRS  vERNA  B>  LANDERS 

oEhopolis  lock  and  dam 

0( 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

oothan  faa  airport 

07 

HOUSTON 

371 

OOThaN  4  SE 

237: 

07 

HOUSTON 

ooublc  springs 

03 

WINSTON 

7A 

MITCHELL  OfAKE 

07 

ARTHUR  C>  6RUNS0N 

03 

TUSCALOOSA 

7A 

MRS*  BELLE  BERRY 

07 

COFFEE 

TA 

7A 

EiJFAULA  hUOLIFE  REF 

07 

BARBOUR 

31  59 

215 

eUFAULA  NATL  WDLIFE  REF 

EVEROREEh 

2Til 

07 

CONECUM 

31  26 

86  56 

216 

MILLER  I.  SELLERS 

2813 

SALOwlN 

87  53 

5P 

01 

EDGBERT  M*  HARDIN 

Oi 

FAYETTE 

6A 

FLORENCE 

LAIIOEROALE 

HENRY  G.  RICHARDS 

06 

LOWNDES 

8A 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

frP 

DOROTHY  HAULDIN 

FORT  PAYNt 

OE  RALB 

8A 

:  " 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

8A 

H 

MRS>  NELIA  MCKENZIE 

OAOSOEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

34  01 

565 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

i: 

68  09 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

i 

34  01 

66  45 

50C 

MRS*  G>  MC  KEN2IE 

GENEVA 

7A 

JAMES  C*  WILLIAMSON 

32T1 

07 

BUlLEB 

7A 

07 

03 

WALKER 

6i 

06 

6P 

07 

BUTLER 

7A 

0«|  BALOMIN 

6UNTCR5VILLE 

MARSHALL 

34  20 

576 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WCSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3»7« 

02 

MARSHALL 

i; 

34  22 

86  17 

605 

rvA-76S 

3620 

o: 

WINSTON 

i 

SA 

364S 

MARION 

87  59 

3  TAB 

04 

LOWNDES 

] 

66  36 

3761 

07 

HENRY 

3T7S 

05 

CLEBURNE 

li 

3B16 

07 

CRENSHAW 

6 

66  19 

7A 

HIGHTOmER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

65  24 

THOMAS   J*  HART 

3099 

01 

FRANKLIN 

13 

FRANK   L>  HAYNES 

HUNTSVILLE  MB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

60C 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

o' 

CLARKE 

13 

31  31 

FRED  HOGGINS 

JACKSONVILLE  2  SN 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33  48 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4226 

0) 

WALKER 

33  54 

67  16 

52! 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

4306 

o; 

ELMORE 

66  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

4431 

COFFEE 

10 

31  14 

66  11 

270 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

450i 

0% 

CHAMfltBS 

4 

32  54 

630 

5P 

5P 

CLARENCE  M.  FINCHER 

LAY  DAM 

7 

32  58 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

461' 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  33 

6  3« 

MRS.  MART  K.  LEE 

LECSBURG 

0*i  CHEflOREE 

3«  II 

RUFUS  M.  SEWELL 

STATION 

I     INDEX  NO. 

i  COUNTY 

AGE  I 

z 

0 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

< 

LONG 

1 

3 

SPECIAL 

_.  _  

LIVINGSTON  2  SW 

i  ba«b!^r 

i> 

12  35 

160 

B*  B>  WlLLlAMSONi  JR. 

48B4,  ' 

65  33 

HAD I  SON 

4976,  C 

1  MADliON 

34  42 

8b  49 

560 

JOHN  0  STONER  JR 

MACELLA 

2  JEFFERSON 

33  30 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

sirs  \ 

61  PERHT 

3 

32  41 

NATIONAL    FISH  rUTCHERT 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

32  27 

202 

MARION  JUNCTION  2  NE 

U  DALLAS 

3 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5|  ELMORE 

11 

i\  40 

6P 

6P 

6P 

6  MONTGOMERY 

13 

ERNEST  H.  LAND 

MERT2  PONDVILLE  TOwER 

3  BIBB 

3 

32  53 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397  i 

6  BULLOCK 

4| 

\2  04 

65  31 

490 

ALFRED  S.  ADAMS 

5439  1 

11 

85  54 

JAMES  M.  WALKER 

6  DALLAS 

1 

MITCHELL  DAM 

3  CHILTON 

7 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

8j  MOBILE 

9 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

montevallo 

3 

7A 

MONTOOMERV  WB  AP 

6  MONTGOMERY 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

1  LAWRENCE 

12 

34  29 

TVA-38I 

MOULION  2 

I  LAWRENCE 

34  29 

645 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

1  COLBERT 

12 

34  49 

536 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NEW  BROCKTON 

5B42  < 

5 

65  56 

JESSE  BIRChFIELD 

5867 

1   MAD 1  SON 

12 

14  55 

66  27 

72- 

H.    WAYNE   MC  FARLEN 

NEWTON 

7  DALE 

i 

31  20 

22C 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

I  BLOUNT 

I 

33  97 

670 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

5  LEE 

11 

32  38 

750 

RADIO  STATION  WJHO 

OHRVILLE 

6  DALLAS 

32  IB 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

02ARK  6  NNW 

T  DALE 

31  31 

4  70 

5P 

*P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

zl  JACKSON 

34  42 

639 

TVA-69 

PALMEfiOALE  2  W 

2  JEFFERSON 

i 

33  44 

798 

GEORGE  I.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

Sr  CLAIR 

33  36 

999 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRyVILLE 

6362 

: 

87  09 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

7  MONROE 

31  35 

87  16 

19! 

• 

MRS.  HlNtA  EDOINS 

4 

570 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

i  PICKENS 

13 

>3  13 

165 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

PINE  APPLE 

7  WILCOX 

1 

31  53 

230 

MRS*  EVA  R*  RAY 

PINE  LEVEL 

6  MONTGOMERY 

6 

506 

7/ 

MRS.  ENA  C*  PAUL 

PniSVIEW 

7  RUSSELL 

4 

32  11 

360 

7A 

7i 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

3  AUTAUGA 

1 

32  37 

2  3( 

THOMAS  £.  FISCHER 

PfiATTVILLE 

3  AUTAUGA 

32  28 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUbMMAIAHA 

7  CHOCTAW 

13 

32  12 

260 

INACTIVE  12/31/64 

RED  BAY 

6605 

1  FRANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

660 

H 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6033 

1  MADISON 

12 

14  35 

57  3 

REDSTONE  ARSENAL 

3  PICKENS 

13 

88  01 

226 

RAIFORD  C.  MC  COOL 

7  COVINGTON 

6 

RIVER  FALLS  2  NE 

7  COVINGTON 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

,  ROBERTSDALE   1  E 

8  BALDWIN 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

■ 

71 

5  RANDOLPH 

RUSSELLVlLLE  2 

12 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

2  CULLMAN 

2 

34  12 

802 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

2  OE  KALB 

12 

34  17 

89  58 

1199 

M 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

2  JEFFERSON 

2 

66  58 

MRS.  M.   w.  PRIDMORE 

SC0TTS9ORO 

2  JACKSON 

12 

SELMA 

6  DALLAS 

1 

32  29 

141 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

5 

248 

SUTILE 

t  PERRY 

145 

J,  F.   SUTTLE.  jr. 

14  TALLADEGA 

33  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WAIER  PLANT 

4  TALLADEGA 

C.  D.  WEAVER 

TmO.^ASVILLE 

13 

LEROY  GATES 

IMORSBT  1  SW 

3  CHILTON 

32  5ft 

20( 

AUBURN  UNIVERSITY 

TmORSBY  EXP  STATION 

6209 

3  CHILTON 

1 

32  53 

86  42 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

6215 

5  ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

261 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

1  HAD  I  SON 

12 

I  ROY 

7  PIKE 

10 

98( 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

2 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

8385 

3  TUSCALOOSA 

; 

87  35 

19i 

7A 

"7S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  SW 

8406 

32  23 

85  43 

416 

7A 

MR.    ISHMEAL  RAT 

UNION  SPRINGS 

6  BULLOCK 

32  08 

85  43 

455 

a! 

ELLIS  H.  MEINSLER 

8446 

6  PERRY 

87  31 

269 

JEPTHA   S.  BRANTON 

VALLEY  HEAD 

8469 

2  DE  KALB 

7 

34  34 

69  37 

1040 

7A 

7A 

C  *  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

3  LAMAR 

13 

33  45 

68  07 

190 

5P 

9P 

:  M 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLET 

B605 

S  RANDOLPH 

11 

33  06 

89  14 

7A 

ALABAMA  POWER  CD. 

WALLACE  Z  E 

8637 

7  ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

20! 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

4  ETOWAH 

2 

34  04 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

8668 

2  JEFFERSON 

2 

33  49 

66  49 

7> 

CHARLES  A.  SMARITT 

WAttRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

61  GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6686 

1  LAUDERDALE 

12 

34  55 

68  04 

456 

9P 

RICHARD  0.  HIOGINS 

WEST  BLOCTON 

3  BIBB 

33  07 

87  07 

500 

11 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

WETUMPKA 

S859 

5  ELMORE 

32  33 

66  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8667 

7  CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

5P 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

6998 

3  FAYETTE 

13 

33  59 

67  90 

461 

ROBERT  A.  MOORE.  JH. 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

5  ELMORE 

11 

32  34 

69  54 

ALABAMA  POWER  CO. 

'-COOSA  e-ESCAMBIA  9-CULF 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "BOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  gFow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Q^^^l^  Washington,   D.   C.  20402.  
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2.05 

1.11 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

AUSURN  3  SW 

78.5 

93.2 

65.9 

-  .5 

87 

14  + 

42 

24 

69 

0 

0 

0 

0 

.89 

-  1.23 

.33 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  HILL  2  NM 

75.2 

49.8 

62.5 

89 

21  + 

36 

18 

124 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.93 

9 

.0 

0 

9 

2 

0 

HEFLIN 

75.4 

46.2 

60.8 

86 

13 

30 

18 

149 

0 

0 

2 

0 

1.90 

1.00 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAFAYETTE 

76.0 

48,9 

62.3 

86 

13  + 

34 

30 

121 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.76 

1 

.0 

0 

3 

3 

0 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

76.7 

99,2 

66.0 

85 

13 

43 

30 

60 

0 

0 

0 

0 

1.2* 

.91 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCKFORD  2  NNW 

75.4 

50,9 

63.2 

84 

14+ 

40 

23  + 

112 

0 

0 

0 

0 

2.48 

1,43 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROCK  MILLS 

76. BM 

49, CM 

62, 9H 

87 

13+ 

34 

19+ 

109 

0 

0 

0 

0 

1.9> 

1.26 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

63.0 

-  2.2 

1.80 

-  .47 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

Continued   OCTOBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

«  n 

-1 

*  a 
<S 

Average 

From  Nomul 

Highest 

Dale 

s 

3 

■3 

a 

Degree  Days 

No.  o[  Days 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max 

Mln. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

^  • 

"sl 

0  r 

"  * 

^  k 

0  « 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

76. 5M 

91. 6N 

64. IH 

B8 

21 

42 

2'>+ 

103 

Q 

Q 

Q 

Q 

4.30 

2.00 

1 

.0 

0 

3 

3 

2 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

93  7 

1 3 

29+ 

106 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.25 

.0 

GAINESVILLE 

75.2 

52!7 

64,0 

87 

13+ 

41 

29  + 

119 

0 

0 

0 

0 

2.93 

1.36 

2 

.  0 

0 

5 

2 

1 

75.8 

54.6 

65.2 

-  2.5 

87 

13+ 

40 

18 

96 

0 

0 

0 

0 

4.07 

1.61 

2.70 

I 

.0 

0 

5 

2 

1 

HAYNEVILLE 

65. IM 

85 

21  + 

*  1 

2  6 

86 

0 

0 

0 

0 

2.75 

1.87 

I 

.0 

0 

3 

2 

1 

I  T  U  T  NfiS  TON    7  <1U 

77.* 

52.7 

65.1 

90 

10+ 

39 

18 

98 

2 

0 

0 

0 

2.51 

1.30 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARION   JUNCTION  2  NE 

76.0 

55.3 

65.7 

95 

20+ 

41 

IB 

60 

0 

0 

0 

0 

4.89 

2.84 

.0 

0 

3 

3 

2 

MINTER  3  NW 

75.6 

5*.l 

64.9 

B6 

12 

43 

16 

94 

0 

0 

0 

0 

2.73 

1.80 

[ 

.0 

0 

3 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

55  5 

67.0 

.4 

87 

13+ 

1 6 

55 

0 

0 

0 

0 

-  .68 

1.53 

I 

.0 

0 

1 

1 

1 

5ELMA 

78.7 

56.8 

67.8 

.4 

88 

12  + 

43 

18 

56 

0 

0 

0 

0 

4.22 

2.08 

1.79 

2 

.0 

0 

3 

3 

3 

TJSKEGEE  3  Sh 

UNION  SPRINGS 

77.0 

54.2 

65.6 

-  1.5 

87 

27 

43 

23 

77 

0 

0 

0 

0 

.68 

-  1.45 

.59 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

65.4 

-  1.5 

3.02 

.87 

.0 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  Nh 

78.2 

53.6 

65.9 

87 

13 

42 

19 

70 

0 

0 

0 

0 

4.84 

2.64 

1 

.0 

0 

9 

3 

1 

ATMORE   I  SW 

80.6 

69.0 

88 

10+ 

43 

1 6 

30 

0 

0 

0 

0 

2.67 

2.57 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

BEATRICE   I  E 

79.9 

Si!* 

65.7 

88 

14 

40 

29 

57 

0 

0 

0 

0 

1.00 

1.00 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

D  K  M  ri  1  u  C  1 

BO. 7 

52.4 

66.6 

92 

11 

40 

18 

61 

2.74 

.87 

2.41 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

BREWTON  3  SSE 

80.3 

53.4 

66.9 

.3 

89 

9 

38 

18 

60 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1.05 

3.12 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

CAMOEN  3  NW 

78.3 

51.0 

64.7 

88 

12  + 

37 

29 

103 

0 

0 

0 

0 

4.36 

3.64 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHATDM  3  N 

67.5 

89 

12  + 

4 1 

2  4 

56 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.69 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLAYTON 

75)9 

ii'.i 

65.7 

84 

13+ 

44 

30 

72 

0 

0 

0 

0 

.81 

-  1.24 

.52 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

78.6 

59.6 

69.1 

86 

9  + 

48 

18 

23 

0 

1.90 

.00 

.95 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

77. 2M 

56.  OM 

66  .  6H 

65 

14+ 

47 

30+ 

60 

0 

0 

0 

0 

1.86 

1.19 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

78.9 

54.8 

66.9 

87 

12  + 

*0 

18 

50 

0 

0 

0 

0 

.92 

.52 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

57  2 

69.1 

89 

13+ 

46 

24+ 

36 

0 

0 

0 

0 

2  •  77 

2.50 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

FRISCO  CITY 

77)6 

55)9 

66.8 

89 

12 

44 

16 

74 

0 

3.51 

1.28 

2.67 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

GENEVA 

84.9 

52.5 

15 

42 

23  + 

16 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.07 

1.35 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

GILBERTOWN 

78.7 

54.5 

66.6 

87 

12+ 

38 

29+ 

64 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.91 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENVILLE 

76.8 

55  4 

66.1 

-  1.4 

85 

14+ 

45 

30 

70 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.37 

2. IB 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

HEADLAND 

78.6 

Si'.9 

67.3 

87 

12 

46 

30+ 

52 

0 

0 

0 

.64 

.46 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

78. 2M 

53. 5M 

65. 9M 

-  1.4 

88 

13 

44 

24+ 

72 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  .01 

1.76 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

OZARK   6  NNW 

78.6 

50.0 

64.3 

■  * .  2 

87 

38 

IB 

6 1 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.37 

.77 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

75.9 

53. J 

64.7 

87 

22 

42 

24 

77 

0 

0 

0 

0 

.10 

.  10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

PITTSVIEW 

78. 4M 

51. 7M 

65.  IM 

86 

14+ 

38 

19+ 

76 

0 

0 

0 

0 

.49 

.27 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

THQMASVI LLE 

75.6 

55.1 

65.4 

86 

13+ 

45 

29  + 

90 

0 

0 

0 

3.16 

1.28 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

TROY 

78.1 

96.7 

67.4 

.1 

87 

12  + 

45 

23 

55 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  .90 

1.03 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

WHATLEY 

79.7 

91.0 

65.4 

91 

13 

37 

29+ 

105 

4.14 

1.60 

1 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

66.6 

-  .7 

2.16 

.06 

.0 

*       *  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

79.8 

59.0 

69.4 

90 

13 

45 

16 

27 

1 

0 

0 

0 

1.66 

1.71 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

COOEN 

82.9 

59.9 

71.4 

92 

4 

45 

16 

7 

2 

0 

0 

0 

1.23 

.81 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

80.7 

60.0 

70.4 

1.1 

89 

4 

46 

16 

19 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.29 

1.56 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  MORGAN 

MOBILE  WB  AIRPORT 

79.9 

62.4 

71.2 

1.3 

91 

4 

47 

16 

20 

1 

0 

0 

0 

.67 

-  2.36 

.36 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROBERTSDALE  1  E 

80.5 

96.8 

68.7 

89 

14+ 

42 

16 

44 

0 

0 

0 

0 

2.79 

-  .39 

2.20 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

70.2 

.8 

1.66 

-  1.25 

.0 

EXTREMES 


HICriEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

92 

DATE 

11  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

29 

DATE 

18 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HODGES 

6.90 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHENIX  CITY  2  NNW 

.  10 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CAMOEN  3  NW 

3.84 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25    26  27 


28     29  30 


NORTHERN  VALLEY  u 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
UECATUR 
FALKVILLE   1  N 
fLQRENCE 

nOOCES 

HUNT&VILLE  MB  AP 
HAOISON 
KOULTON  2 

nUSCLE  SHOALS  FAA  If 

NEM  MARKET  2 
REO  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
■ATERLOO 


1.83 


.7B 

.«3  .27 
l.«A 

.65  .13 
1.27 

.54 


aLBERTVILLE  2  SE 
eESSEHER  3  SSH 
BIRHINCH&M  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  H 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
C-ARDEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAGElLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  M 
5A1NT  BEKNARD 
SAND  MT  SUBSTA  Au 

SAYRE 

SCDTTS90R0 
VALLEY  HEAU 
WARRIOR 


.05  1.11 
.70  .BB 
1.25  .01 


2. IB 
2. 03 
1.6B 


l.OB 
1.33 

.72 

1.31 
.OB  .21 


UPPER  PLAINS 


03 


AlICEVILLE 
ARLEv  3  S 
AUTAUSAVILLE   3  N 
ttANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
biLLINCSLEV   1  SE 

BRUOkHQOO 
CARBUN  HILL 
CENTREVILLE 
CLANION 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROU 

FAYETTE 

CORCAS 

HALEVVILIE 

MAHIlTON  3  S 
JASPER  »  N 
LAY  UAH 

•^ERTZ  PONOVILLE  TOMER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVIl  LE  2  SSE 
PRATTVILLE 
BEPORM 

THURS8Y  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VEKNUN 

WEST  flLOCTON 
HINFIELD  2  5H 


2.32 

3.09 
<i.05 
3.69 
2.7B 
5.«7 


2.26  .21 


.60  1.20 

.30  2.95 

1.13  1.05 

1.B5  .«5 


.22  3.49 
2.05  1.06 
.00  l.'iO 
.20  2.31 


.2«  T 

.20 

.01     T  T 
.0« 
.19 

.07 


.<|6 
l.OB 
.  75 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ftSHVILLE  *  W 
CAlERA  2  SH 
CENTRE  5  Sa 

CHILDERSBURC  MTR  PLANT 

OAOSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sm 
lEESbuRG 
MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 


sylacauga 
talladega 
malnut  grove 


NE 


1.60 
1.73 
3. OB 


PIEDHDNT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ASHLAND 
AUBURN  3  SH 
CAHP  HILL  2  NM 

DADEvILLE 
LELTA 
hEFLIN 
HGMTOMER 
JORDAN  OAH 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAN 
UPELIKA 

RQCKFORD  2  NNM 
POCK  HILLS 

THURlOM  DAH 

MAOIEY 

bETUHPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


2.05 

.es 

2.15 


.39 
1.00 
1  .AO 


1.A3  .30 


1.35 
1.65 
2.3« 
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DAILY  PRECIPITATION 

^  ,  ALABAMA 

Continued  uctober  I9b9 


station 

Tola] 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

4   1   S   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  I  IS 

16  1  17  {  18 

19  I  20  1  21 

22  1  23 

25  \  2S  ]  27 

28  {  29  1  30 

31 

PRAIRIE  06 

riiBA 
i,aYTON 

I'EMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 
tORT  DEPOSIT 
OAINESVILLE 

CREENSeORO 

MAVNEVULE 

LIVINGSTON  Z  SH 

KARIUN  6  NE 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  i  NE 
MAIHfcKS    I  SSH 

kIlstead 

MINTER  3  Nk 

MONTGOMERY  wg  AP  R 

ORRVILLE 
PERRVVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUITlE 

TUSKEGEE  3  SW 
ONION  SPRINGS 
UNIQNTOMN 

WARRIOR    LOCK    ANO  OAM 

CDASTAl    PLAIN  07 

rflBEvlLLE   1  NNH 
AL6EKTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE   I  Srt 
eEATRICE   1  E 

&RANTLEV 
HREHTON  3  S5E 
BRUNDIOCE 
CAMDEN  3  NM 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 
COTTDNTON 

OQTHAN  FaA  airport 
ELBA 

fNTERPRISE  3  NH 
EUFAULA  HILOLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

I.ENEVA 

CEORGIANNA 

GIlBERTOmN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HONE 

KINSTON 

LOUISVILLE 

KELVIN 

NEWTON 

LiZARk  6  NNM 
PHENIX  CITY  2  NNH 
PINE  APPLE 
PITTSVIEM 
RIVER  FALLS 

SLOCOMB 

THQHASVILLE 

TRQV 

wallace  2  e 
whatley 

GULF  oa 

BAY  hINETTE 
COOEN 

FAIRnOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 

MOBILE  WB  AIRPORT 
ROBERTSDALE   1  E 

2.2A 
"•.30 
2.99 
.30 
2.93 

<..07 
2.75 
2.51 
3.«5 
3.B7 

4.S5 
.72 
<.33 
2.73 
1 .60 

3.«7 
3.58 

.99 
<|.22 

.80 

.68 
<..75 
3.23 

1.11 
3.91 
4.84 
2.67 
1.00 

2.74 
3.43 
.83 
4.38 
1.19 

3.18 
.81 

1.50 
.41 

1.90 

2.2B 
1.86 
.92 
2.77 
3.51 

1.65 
2.60 
1.61 
2.65 
.64 

1.96 
2.95 
1.68 
1.39 
1.72 

2.00 
.10 

2.92 
.49 

3.40 

3.16 
1.16 
3.82 
4.14 

1.88 
1.23 
1.75 

2.10 

.67 
2.75 

.32  .74 
2.00  .77 
.09  1,90 

.31  1.36 

2.70  .12 
1.87     .11  I 
1.30 

1.55  1,39 
2.61  .09 

2,64  .03 

.72  T 

.74  .04 
1.8U  ,51 
1,53  T 

2,21  .61 
.63  2.31 

.93  .06 
1.05  1.79 

.5<  .09 

2.40  1.10 
.42  1.40 

.34  .09 

2.56  1.23 
2.64  .40 
2  .57 
1.00 

2.41  .18  T 
3.12  .16 

.73  T 
3.64  .04 
.69 

2.72  .46 

.52  .05 
1.3U 

.23  .10 

.29 

1.92  .10 

1.19  .12 

.16     .13  .02 
2.5G  .12 
2.67  .62 

1.35  .11 
2.50  .06 

.91 
2.18  .42 

.46 

1.76  .20 
2.67  .11 

.54  .03 

.52  .22 

.71  .07 

.77 

.10 
2.82  .10 

.17     .27  .01 
2.74  .04 

1.15  1.28 
1.03  .06 
3.20 

I.6Q  1.06 

1.71 
.81 
1.56 

1.85  .06 

.36 

2.20  .22 

T 

T 

.03 
.06 

.02 

T 

.06     .10  .54 

.06  .07 

.05  .62 

T  .11 

.06  .60 
.05 

T 

.55 

T 

.01  .02 
T 

.33 

.18 

T 

T 

.02 

.05 

.64 

.06 

T 

.28 

.05 

.18 
1.04 

.09 

.64 

.75 

T 
T 

.05  T 

.05 

;uppi 

.90  T 

T 

.02 

T 

LEME 

.07 

T 

.05 

.10  T 
.25 

T 
T 

.02 

.02 

,07 

T         ,02  T 

T  T 
T 

T 

.20 

T  .10 
.14 

.05  .01 
T  .05 

NTAL 

T 
T 

.02 

.  DAI 

.41 
1.53 
.36 

T  .49 

.07  .42 
.73 
.30 
.46 
1.17 

T  1,41 

T 

,42 
T  .01 

.06  .57 
.61 

1.27 
.60 

1.25 
.01  1.00 

.50 

T  .10 
.50  .40 

T 

T 

.05  .10 
.15 

.03  .05 
.28 

T 

.19 
.20 

.03  .06 

•  95 

.20 

.47  .10 
.06  .03 
.05  .10 
.07  .05 

.11 

.02 
.07 
.01  .04 

.15 
.07 

.30 

.10 
.48 

T 

.04 
T  .62 

.02  .65 
T  .05 
.50  T 

.38 

.11 

.10  .26 
,06 

,15 

,15     T  .02 
.20  .04 

A 

,05 
,04 

,09 

■  52 

,02 
.12 

1.10 

.30  '. 
.65  . 

,57  , 
.06  , 

,10  , 

,22  '. 
,30  , 

,02  ■ 

,44  ', 
,26  , 

T 

,03  . 
.11  '. 

T 

,04  , 
.04  . 

Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
overages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

ishine 

unset 

c 

0 

c 
0 

c 

0 

a> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CfcNTRAL 

o 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

1  Result 

1  Direcl 

Result 
Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fasfes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

o> 
o 

IT) 

1.00- 

Total 

bir^^ingham  w6  airport 

6 

3,6 

7.0 

27 

W 

20 

80 

84 

60 

7<t 

5 

3 

1 

1 

l 

0 

11 

69 

5.5 

HUNTSVILLE  Wd  AIRPORT 

9 

3,5 

8.6 

23  +  + 

10 

29  + 

SI 

83 

60 

70 

2 

2 

3 

0 

0 

11 

5,<» 

MOBILP   WB  AIRPORT 

5 

6,0 

8,8 

21  +  + 

1 

U  + 

77 

81 

57 

67 

<t 

2 

0 

0 

0 

10 

5,6 

MDNTGOMERV  WB  AIRPORT 

5 

3.<» 

6.<» 

22 

s 

20 

8A 

87 

56 

72 

4 

2 

0 

0 

1 

0 

7 

5.8 
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DAILY  TEMPERATURES  'labama 


Station 

Day  ol  Month 

O 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

80 
56 

67 
56 

78 
56 

86 
59 

64 
53 

78 
56 

69 
56 

67 
51 

77 
41 

80 
56 

84 
64 

65 
62 

68 
58 

61 
43 

61 
44 

59 
45 

70 
40 

64 

32 

73 
43 

78 
68 

75 
51 

75 
39 

67 
36 

60 
32 

65 
45 

75 
45 

65 
34 

60 
34 

64 
45 

76 
51 

72.7 
48.2 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 

van 

73 
57 

75 
59 

83 
56 

85 
59 

81 
55 

73 
58 

69 
62 

78 
52 

79 
43 

62 
56 

63 
65 

67 
60 

84 

58 

76 
45 

60 
48 

70 
50 

69 

42 

71 
34 

76 
45 

75 
58 

73 
52 

69 
40 

62 
37 

63 
35 

60 
51 

72 
52 

59 
48 

62 
34 

52 
35 

64 
44 

68 
50 

72.7 
49.7 

OECATUR 

MAX 

MIN 

F4LKVILLE   I  N 

MAX 
MIN 

77 
52 

69 
56 

87 
5» 

85 
54 

83 
54 

79 
55 

71 
59 

71 
57 

76 

40 

80 
40 

82 
65 

84 

61 

86 

60 

64 

47 

62 
46 

62 
49 

73 
41 

64 
32 

72 
33 

78 
57 

78 

55 

71 
39 

68 

38 

62 
35 

65 
44 

61 

52 

73 
50 

53 
34 

61 
32 

65 

45 

66 
47 

72.5 
47.8 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

Ti 
52 

79 
5* 

66 
54 

65 
57 

61 
55 

72 
56 

71 
57 

78 
45 

81 
41 

82 
54 

84 
63 

86 
60 

85 
59 

76 
40 

63 
42 

72 
42 

66 
37 

72 
34 

60 
43 

72 
57 

73 
46 

71 
39 

63 
31 

66 
33 

64 
48 

74 
47 

68 
46 

53 
32 

55 
34 

66 
40 

66 
48 

73.8 
46.6 

HUNTSVlLLE   H8  4P 

MAX 

MIN 

70 
61 

76 
61 

83 
56 

86 
63 

76 
60 

72 
61 

70 
65 

76 
53 

79 
47 

63 
64 

64 
66 

67 
64 

B6 
55 

56 
49 

63 
51 

72 
48 

65 

41 

72 
36 

77 
50 

79 
66 

75 
48 

70 
43 

64 
41 

65 
42 

60 
53 

73 
55 

66 
45 

62 
38 

64 
38 

66 
48 

70 
55 

72.6 
52.4 

MADISON 

MAX 

Mm 

MOUlTON  2 

MAX 

MIN 

70 
55 

80 
59 

86 
57 

88 

60 

82 
55 

74 
60 

69 
62 

60 
55 

61 
42 

62 
57 

63 
67 

87 
63 

85 

62 

77 
45 

66 
46 

72 
48 

68 
40 

75 
34 

ao 

44 

75 

61 

75 
53 

70 
42 

65 
37 

65 
33 

63 
52 

75 
50 

57 
50 

55 
34 

67 
33 

69 
43 

68 
50 

74.5 
50.0 

MUSCLE  SHOALS  FA4  4P 

MAX 
MIN 

65 
58 

79 
60 

86 
57 

86 
59 

81 
56 

66 

60 

72 
52 

77 
49 

60 
44 

83 
61 

84 
66 

86 
65 

86 
51 

51 
45 

70 
47 

77 
47 

72 
41 

67 
37 

;e 

46 

75 
62 

72 
49 

70 
44 

61 
40 

65 
39 

64 

53 

72 
61 

67 
45 

61 
40 

56 

35 

68 

45 

58 
54 

72.6 
50.3 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

76 
57 

73 
59 

64 
53 

81 
53 

77 
53 

73 
59 

70 
60 

75 
56 

79 
41 

83 
59 

83 
66 

86 
61 

84 
56 

75 
45 

65 
46 

70 
51 

66 
40 

73 
31 

77 
44 

75 
60 

72 
52 

66 
39 

60 
37 

66 
35 

59 
51 

72 
62 

66 
45 

56 
33 

66 
35 

67 
42 

74 
47 

72.7 
49.0 

RED  8AV 

MAX 

82 

57 

60 
56 

60 
59 

87 
62 

64 
62 

60 
62 

66 
61 

70 
51 

77 
51 

83 
53 

87 
66 

85 
66 

86 
66 

74 
45 

59 
45 

57 
47 

72 
43 

65 
41 

75 
41 

85 
55 

71 
55 

73 
49 

67 
38 

60 
39 

62 
46 

65 
52 

73 
53 

64 
37 

60 
37 

56 
45 

59 
46 

72.5 
51.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

70 
55 

77 
57 

84 

53 

85 
57 

77 
63 

72 
68 

70 
61 

77 
47 

79 
40 

80 
62 

63 
62 

86 
62 

65 
5  5 

55 
47 

64 
49 

71 
46 

65 
39 

71 
34 

1! 
45 

77 
64 

75 
47 

69 
42 

65 
37 

64 
34 

58 
51 

^4 
62 

57 
40 

63 
35 

63 
35 

65 
45 

67 

60 

72.0 
48.9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

78 
47 

62 
58 

78 
54 

87 
54 

85 
54 

76 
53 

65 
61 

68 

52 

75 
42 

80 
42 

81 
66 

82 
64 

86 
63 

83 
44 

49 
44 

62 
44 

71 
41 

65 
34 

72 
34 

79 
53 

72 
57 

74 
40 

68 
39 

61 
35 

65 
36 

66 
47 

72 
52 

66 
37 

61 
33 

62 
32 

69 
36 

71.7 
45.7 

WATERLOO 

*          *  • 

MAX 

Mm 

76 
52 

BO 
59 

68 
59 

67 
61 

62 
56 

76 
63 

74 
63 

79 
42 

79 
43 

63 
52 

68 

70 

68 
65 

84 

67 

76 
46 

61 
46 

70 
46 

66 
41 

72 
34 

(7 
41 

72 
63 

75 
49 

70 
38 

63 
36 

64 
39 

66 
53 

73 
49 

56 

50 

62 
34 

66 
34 

57 
49 

61 
55 

74.0 
50.2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

71 
56 

71 
50 

62 
53 

82 
58 

79 
69 

77 
54 

72 
60 

74 
62 

78 
46 

81 
59 

83 
61 

85 
61 

61 
60 

76 
46 

66 
46 

71 
50 

68 
43 

75 
36 

72 
45 

77 
62 

71 
53 

66 
46 

63 
39 

64 
40 

55 

50 

72 
49 

56 
51 

62 
37 

61 
42 

64 
42 

71 
51 

72.2 
50.7 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 
MIN 

69 
57 

79 
59 

85 
55 

85 
56 

82 
58 

76 
61 

77 
65 

79 
64 

64 
44 

63 
66 

65 
66 

67 
66 

65 
57 

72 
49 

64 
49 

74 
47 

67 
44 

75 
34 

78 
45 

64 
68 

75 
61 

73 
40 

66 
42 

66 
45 

63 
54 

77 
49 

75 
52 

64 
43 

65 
37 

67 
47 

69 
55 

75.2 
52.8 

BIRMINGHAM   HB  AP 

MAX 

Mm 

70 
57 

77 
5B 

85 
55 

84 

61 

80 
63 

77 
61 

77 
66 

79 
50 

62 
46 

62 
68 

64 
67 

66 
63 

85 
59 

63 
50 

64 

50 

72 
48 

67 
42 

73 
36 

76 
51 

62 
69 

72 
49 

73 
42 

66 
42 

64 
46 

66 
54 

76 
54 

75 
50 

65 
42 

65 
46 

67 
47 

70 
65 

74.4 
63.3 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

Mm 

75 
56 

70 
56 

79 
53 

81 
57 

79 
55 

75 
50 

75 
53 

76 
56 

76 
42 

80 
55 

84 
63 

86 
56 

65 
55 

77 
46 

67 
49 

74 

53 

72 
41 

71 
32 

76 
39 

76 
63 

74 

50 

70 
40 

64 
38 

64 
32 

61 
46 

73 
47 

70 
47 

51 
45 

64 

32 

66 
33 

71 
40 

73.4 
47.5 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

73 
53 

68 
56 

73 
52 

84 
58 

82 
55 

78 
56 

79 
69 

75 
63 

76 
42 

81 
47 

62 
64 

84 
56 

86 
56 

66 
50 

51 
47 

65 
49 

62 
44 

64 
34 

72 
38 

77 
56 

60 
56 

71 
41 

72 
40 

63 
39 

65 
46 

54 
49 

77 
49 

71 
39 

62 
36 

69 
43 

66 
46 

72.9 
49.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

75 
55 

67 
57 

77 
53 

63 

63 

63 
66 

76 
56 

73 
58 

71 
61 

76 
46 

61 
45 

61 
61 

82 
59 

86 
57 

83 
48 

51 
47 

62 
49 

71 
43 

63 

36 

70 
37 

76 
50 

77 
51 

72 
41 

69 
39 

63 
39 

63 
43 

65 
SO 

73 
52 

65 
37 

51 
36 

63 
41 

65 
42 

71.8 
46.3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

72 
56 

69 
57 

61 
51 

80 
54 

60 
57 

76 
54 

74 
58 

76 
60 

75 
44 

79 
52 

81 
59 

83 
60 

82 
68 

60 
46 

68 
47 

70 
48 

67 
40 

67 
32 

71 
50 

76 
62 

72 
52 

70 
41 

63 
38 

60 
39 

56 
46 

72 
48 

56 
46 

62 
36 

S9 
41 

61 
41 

67 
49 

71.6 
49.2 

SCOTTSBORO 

MAX 

Mm 

77 
50 

71 
57 

69 
53 

78 
55 

79 
51 

63 
51 

73 
52 

71 
57 

76 
41 

72 
45 

78 
56 

78 
55 

83 
54 

85 
47 

63 
47 

67 

50 

69 

41 

70 
31 

6b 
35 

76 
43 

78 
49 

72 
39 

66 
37 

64 

39 

64 

42 

50 
51 

77 
49 

66 
39 

64 

40 

67 
43 

56 
46 

71.7 
46.7 

VALLEY  HEAD 

«          •  • 

MAX 

Mm 

77 
56 

69 
58 

68 
49 

80 
52 

61 
52 

75 
54 

75 
53 

65 
68 

75 
39 

75 
45 

79 
60 

82 
56 

64 
52 

65 
49 

55 
49 

66 
50 

71 
38 

64 

29 

to 

38 

75 
56 

78 
45 

73 
36 

70 
33 

62 
36 

62 
38 

65 
44 

71 
48 

67 
34 

61 
37 

62 
38 

65 
38 

70.9 
45.8 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVlLLE 

MAX 

Mm 

80 
59 

7D 
63 

82 
56 

90 
62 

90 
66 

64 

66 

79 
68 

80 
68 

82 
51 

84 
64 

85 

70 

65 

64 

88 
68 

86 
51 

70 
51 

61 
52 

75 
47 

70 
43 

74 
42 

81 
46 

76 
46 

76 
47 

70 
48 

66 

56 

68 

56 

74 
55 

77 
57 

76 
44 

70 
45 

68 
49 

71 
52 

77.1 
55.4 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

76 
55 

69 
56 

79 
58 

86 
60 

65 
66 

84 

58 

76 
62 

77 
65 

60 
48 

65 
50 

62 
65 

84 
57 

66 
60 

82 
50 

71 
43 

69 
49 

75 
46 

67 
40 

73 
41 

67 
49 

60 
60 

74 
43 

73 
44 

65 

41 

67 
43 

68 

50 

76 
54 

55 
39 

73 
41 

68 
3B 

71 
44 

76.0 
50.5 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

77 
55 

72 
57 

79 
54 

86 
55 

76 
59 

82 
62 

60 
63 

78 
65 

80 
49 

85 

48 

87 
60 

as 

62 

87 
59 

86 
55 

68 
50 

61 
51 

73 
43 

69 
37 

75 
38 

63 
55 

65 
65 

75 
43 

75 
42 

69 
41 

67 
42 

74 
49 

78 
61 

77 
44 

67 
40 

65 
45 

70 
60 

76.5 
61.3 

CLANTON 

MAX 

Mm 

72 
56 

72 
58 

77 
55 

83 
56 

85 
59 

60 
60 

79 
63 

77 
66 

76 
60 

82 
54 

S3 
65 

83 
61 

85 
56 

85 
55 

58 
51 

68 
49 

74 
47 

69 
39 

75 
43 

61 
58 

83 
61 

76 
46 

76 
45 

69 
45 

65 
49 

68 
49 

78 
52 

77 
45 

57 
42 

65 
46 

67 
51 

75.4 
52.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

75 
5'. 

66 
56 

74 
56 

81 
55 

62 
59 

76 
60 

67 
56 

66 
57 

7! 
47 

77 
47 

80 
64 

79 
64 

83 
63 

80 
46 

50 
45 

63 
48 

69 
41 

61 
39 

67 
39 

75 
54 

76 
56 

70 
42 

69 
38 

60 
38 

60 
42 

62 
51 

72 
55 

63 
35 

59 
35 

63 
43 

65 
44 

70.0 
49.4 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

71 
55 

83 
58 

82 
52 

81 
54 

87 
54 

74 
62 

76 
64 

76 
59 

64 
41 

78 
65 

80 
57 

86 
59 

67 
59 

74 
47 

67 
46 

75 
46 

73 
42 

70 
34 

76 
41 

78 
65 

75 
62 

73 
37 

63 
38 

45 

62 

50 

79 
45 

59 
53 

64 
36 

68 

35 

70 
40 

51 

75.4 
50.1 

HALEYVlLLE 

MAX 

Mm 

79 
56 

66 
54 

79 
57 

85 

57 

85 
59 

61 
59 

66 
57 

66 
56 

77 
46 

81 
48 

81 
63 

82 
63 

85 
62 

82 
45 

50 
44 

67 
46 

72 
41 

65 
41 

73 
42 

78 
SO 

76 
56 

75 
48 

70 
38 

63 
38 

61 
43 

62 
50 

76 
52 

65 
35 

62 
36 

66 
42 

68 
43 

72.5 
49.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

Bl 

47 

62 
56 

80 
52 

88 
52 

88 

53 

S3 
54 

67 

60 

69 
54 

79 
40 

62 
40 

83 
65 

85 
60 

87 
59 

85 
47 

61 
46 

62 
43 

73 
40 

67 
34 

75 
34 

77 
41 

79 
55 

77 
36 

73 
36 

65 
33 

64 
44 

67 
46 

75 
47 

69 

33 

64 
31 

;o 

33 

70 
37 

74.1 
45.4 

JASPER  <•  N 

MAX 

Mm 

69 
5S 

73 
59 

62 
53 

61 
59 

76 
55 

73 
60 

1 
58 

75 
61 

7B 
41 

81 
56 

80  64 
63  57 
R«l«r»nc*  ^ 

82     74  62 
55     47  46 

oiM  roiiowio^  Sua 

70  63 
44  42 
oa  Indsx 

70 
36 

76 
41 

76 
64 

73 
59 

69 
37 

62 
40 

62 
36 

67 
52 

73 
47 

66 

53 

61 
39 

63 
34 

66 

40 

68 

46 

71.9 
49.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER 


StaUoa 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

PR4TTVUUE 

MAX 

Mm 

75 
57 

79 
61 

83 
56 

87 
56 

64 
01 

83 
62 

60 
63 

63 

66 

89 

53 

89 
69 

87 
65 

88 
60 

88 

67 

75 
56 

67 
53 

76 
46 

71 
46 

78 
41 

82 
49 

84 

70 

62 
68 

78 
48 

72 
47 

69 
49 

72 
54 

74 
56 

72 
50 

71 
47 

67 
4S 

70 
46 

70 
55 

78.0 
55.6 

THORSBV  EXP  STATION 

MAI 

81 
56 

77 
57 

80 
5» 

60 
61 

60 
60 

75 
57 

77 
63 

76 
65 

79 
52 

79 
63 

80 
63 

83 
62 

85 
60 

60 
52 

66 

50 

74 
46 

65 
47 

72 
43 

77 
51 

79 

67 

75 
64 

74 
50 

70 
39 

65 
44 

66 
51 

74 
49 

73 
45 

65 
44 

65 
43 

65 
45 

66 

53 

74.2 

TUSCALOOSA  fAA  AP 

MAX 

MIN 

70 
60 

82 
62 

90 
58 

90 
6<. 

64 

62 

79 
66 

76 
69 

82 
55 

84 

51 

89 

66 

86 

70 

88 
65 

86 
59 

59 
51 

61 
51 

79 
52 

70 
46 

76 
43 

81 
48 

83 
72 

76 
65 

76 
47 

67 
43 

65 
59 

66 
55 

77 
52 

76 
64 

68 
43 

66 
42 

a 

49 

68 
68 

76.4 
55.6 

TUSCALOOSA  LLIVER  0AM 

MAX 
MIN 

60 
56 

71 
59 

80 
57 

87 
60 

62 
61 

84 

60 

78 
63 

78 
65 

SO 
46 

89 
49 

65 
67 

66 
64 

87 
63 

85 
49 

64 
48 

61 
49 

74 
46 

67 
41 

75 
40 

79 
50 

63 
64 

74 
45 

74 
42 

68 
42 

66 
51 

67 
50 

78 
51 

74 
41 

66 
43 

68 
47 

71 
46 

76.0 
52.2 

VERNON 

•          *  • 

MAX 

Mm 

77 
58 

81 
60 

67 
56 

86 
57 

83 
57 

81 
60 

72 
61 

60 
60 

89 
41 

85 
56 

85 
67 

88 
65 

68 
64 

77 
48 

64 
49 

74 
47 

71 
41 

74 
37 

74 
42 

61 
61 

77 
61 

73 
38 

70 
38 

64 
40 

69 
53 

76 
50 

71 
40 

63 
34 

68 
35 

69 
45 

65 
52 

76.1 
50.7 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTQN   FAA  AP 

MAX 

Mm 

7  0 
58 

70 
56 

82 
53 

81 
59 

77 
56 

76 
57 

72 
62 

75 
51 

78 
47 

80 
62 

86 
64 

86 
62 

65 
58 

68 
53 

71 
54 

72 
54 

66 
41 

73 
36 

75 
52 

61 
66 

71 
62 

72 
46 

66 
44 

64 
42 

64 
53 

75 
61 

73 
52 

64 
43 

62 
43 

65 

43 

70 
51 

73.3 
52.4 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

72 
56 

80 
70 

66 
62 

86 
61 

83 
62 

80 
61 

77 
64 

81 
66 

87 
43 

65 
64 

67 
66 

86 
61 

86 
61 

81 
52 

65 
50 

76 
50 

72 
43 

76 
35 

78 
45 

84 
68 

60 
64 

75 
41 

70 
42 

66 
45 

72 
54 

81 
52 

76 
50 

69 
43 

68 
39 

71 
49 

66 
53 

77,6 
53.9 

CENTRE  5  SW 

MAX 

Mm 

75 
56 

69 
57 

70 
53 

82 
55 

84 
55 

78 
54 

79 
54 

69 

62 

78 
44 

78 
57 

82 
56 

85 
58 

87 
65 

85 
51 

58 
52 

69 
53 

74 
44 

68 
32 

73 
39 

76 
52 

81 
56 

73 
41 

72 
42 

65 
40 

64 
46 

65 
49 

73 
47 

75 
40 

65 
38 

64 
39 

66 
46 

73.3 
49,2 

CHILDERSBURC  HTR  PLANT 

MAX 

Mm 

T> 
51 

75 
61 

82 
55 

83 
56 

63 
55 

60 
59 

79 
63 

76 
65 

64 

45 

64 
61 

84 

61 

86 
56 

66 
56 

85 
54 

66 
62 

72 
50 

72 
44 

75 
34 

60 
44 

63 
69 

83 
63 

74 
42 

72 
41 

66 
43 

65 
54 

75 
47 

73 
50 

69 
44 

62 
38 

68 

40 

70 
47 

76.3 
51,7 

OADSOEN  OAS  PLANT 

MAX 

67 
58 

71 
60 

82 
55 

62 
56 

60 
60 

76 
56 

75 
62 

77 
64 

82 
45 

82 
59 

64 
61 

65 
61 

64 

57 

74 
53 

68 
52 

74 
53 

68 
46 

72 
34 

72 
52 

79 
65 

77 
57 

73 
41 

69 

42 

59 
41 

73 
60 

73 
51 

70 
60 

65 
42 

60 
43 

66 
42 

70 
50 

73,9 
52.2 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

Mm 

73 
56 

69 
56 

70 
52 

79 
52 

80 
57 

/6 
56 

76 
56 

74 
63 

74 
45 

78 
49 

60 
59 

82 
58 

84 
56 

82 
52 

63 

50 

65 
51 

70 
45 

63 

35 

70 
36 

75 
62 

80 
56 

71 
41 

70 
40 

62 
41 

62 
43 

60 
50 

72 
50 

72 
44 

62 
38 

61 

65 
44 

71.7 
49.2 

SYLACAUCA  t  Nt 

MAX 

Mm 

72 
57 

75 
61 

84 
52 

85 
55 

80 
57 

79 
60 

76 
64 

77 
64 

65 
46 

83 
69 

85 
64 

86 
64 

86 

55 

77 
52 

69 
52 

74 
48 

78 
50 

77 
34 

60 
46 

62 
69 

75 
63 

75 
44 

70 
42 

66 
45 

66 
55 

78 
47 

78 
49 

67 
44 

65 
36 

67 
47 

71 
51 

76.4 
52,9 

TALLADEGA 

.          .  . 

MAX 

Mm 

70 
56 

71 
60 

80 
52 

81 
59 

78 
58 

77 
59 

75 
63 

74 
64 

79 
46 

79 
64 

61 
64 

64 
62 

82 
58 

53 

67 
52 

71 
52 

67 
46 

72 
37 

76 
•.7 

79 
o8 

76 
01 

78 
43 

66 
42 

64 
49 

63 
53 

72 
48 

74 

52 

63 
44 

63 
43 

66 
46 

69 

52 

73,3 
53.3 

PIEUMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

Mm 

69 
62 

69 
59 

65 
57 

63 
58 

78 
58 

^8 
52 

82 
56 

64 
62 

85 
62 

88 
68 

86 
60 

62 
50 

70 
51 

76 
47 

70 
39 

79 
44 

60 
56 

82 
66 

79 
46 

77 
43 

70 
42 

65 
44 

69 

50 

79 
52 

78 
4! 

70 
41 

65 
42 

68 
44 

74.5 
51,6 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

71 
52 

68 
5* 

70 
50 

80 
54 

60 
55 

76 
52 

76 
54 

70 
57 

72 
49 

76 
50 

76 
58 

60 
57 

62 
55 

82 
54 

59 
46 

70 
49 

70 
44 

64 

38 

73 
36 

77 
54 

78 
63 

75 
45 

72 
39 

65 
37 

63 
37 

63 
46 

74 
50 

75 

42 

65 
40 

61 
37 

64 
41 

72.0 
46,4 

AUBURN  3  SM 

MAX 

Mm 

72 
56 

79 
61 

72 
52 

67 
56 

66 
63 

82 
56 

62 
56 

62 
62 

80 
54 

84 
57 

84 
60 

85 
62 

87 
56 

87 
55 

70 
56 

77 
50 

78 
47 

73 
44 

77 
48 

83 
63 

89 

67 

SO 
50 

79 
43 

71 
42 

67 
44 

71 
54 

61 
55 

61 
45 

74 
46 

67 
43 

69 
45 

76.5 
33,2 

CAMP  HiLL  2  NW 

MAX 

Mm 

69 

52 

72 
55 

70 
SO 

64 
52 

82 
59 

78 
56 

79 
56 

80 
59 

75 
50 

79 
50 

80 
57 

84 
57 

85 
55 

84 

57 

65 
51 

74 
49 

74 
43 

69 
36 

79 
39 

80 
59 

89 
65 

77 
43 

75 
42 

67 
41 

66 
42 

69 
50 

77 
48 

76 
44 

69 
44 

64 

40 

67 
43 

76,2 
49,8 

heflin 

MAX 
MIN 

77 
51 

68 
56 

69 

<.e 

84 
49 

65 
53 

79 
51 

80 
52 

71 
59 

77 
53 

78 
48 

79 
53 

76 
54 

66 
51 

65 
52 

75 
51 

79 
52 

74 
40 

72 
30 

74 
32 

75 
53 

79 
60 

74 
35 

73 
36 

70 
36 

64 
38 

75 
37 

77 
42 

77 
42 

69 
36 

65 
37 

66 
44 

75.4 
46.2 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

70 
50 

73 
58 

89 

50 

63 
55 

78 
54 

80 
50 

61 
52 

75 
50 

76 
46 

60 
54 

85 
54 

66 
54 

66 
54 

72 
55 

7- 
46 

76 
63 

71 
41 

73 
35 

75 
46 

76 
47 

89 
56 

76 
60 

73 
43 

69 
39 

70 
36 

77 
46 

78 
47 

69 
48 

64 
40 

65 
34 

71 
44 

76.0 
46.5 

MARTIN  DAM 

MAX 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

73 
58 

75 
56 

71 
55 

62 
56 

82 
63 

79 
oO 

77 
61 

62 
61 

78 
62 

81 
62 

63 
61 

63 
61 

85 
59 

64 
59 

78 
56 

72 
54 

76 
50 

71 
46 

75 
45 

79 
59 

84 
69 

79 
55 

77 
46 

66 
44 

73 
44 

77 
59 

78 
58 

78 
47 

68 
49 

64 
43 

67 
51 

76.7 
55.2 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

72 

s: 

70 
57 

13 
53 

84 
55 

84 

58 

60 
56 

78 
57 

80 
59 

77 
49 

64 
5* 

81 
60 

83 
58 

64 

57 

64 
54 

66 
50 

67 
46 

74 
47 

68 
40 

75 
'<4 

60 
61 

62 
66 

75 
47 

l<> 
40 

69 
41 

67 
42 

68 
49 

78 
51 

76 
42 

67 
44 

65 
42 

67 
44 

75.4 
50.9 

ROCK  MILLS 

«          >  • 

MAX 

Mm 

72 
52 

70 
56 

72 
*9 

87 
49 

82 
56 

76 
55 

60 
55 

79 
58 

75 
48 

60 
49 

79 
53 

64 
53 

87 
53 

86 
53 

70 
51 

76 
45 

71 
34 

76 
34 

79 
56 

82 
66 

76 
40 

66 
40 

SO 
47 

80 
44 

70 
42 

65 
40 

67 
40 

76.8 
49,0 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

78 
55 

78 
59 

SO 
56 

85 

57 

67 
57 

83 
56 

;9 
58 

86 
55 

87 
63 

87 
51 

68 
49 

66 
42 

74 
43 

75 
43 

70 
47 

78 
60 

86 
69 

76 
49 

70 
42 

68 
42 

67 
52 

74 
53 

79 
S3 

76 
44 

67 
43 

68 

45 

70 
47 

76.6 
61.6 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

MAX 

Mm 

77 
58 

63 
57 

80 
57 

65 
56 

85 
63 

63 
63 

79 
64 

7  8 
65 

76 
55 

62 
55 

65 
65 

85 
65 

66 
64 

65 
52 

55 
47 

59 
47 

73 
46 

67 
44 

72 
-.2 

76 
53 

84 
67 

75 
51 

74 
47 

66 
43 

65 
51 

73 
54 

79 
62 

76 
45 

65 
42 

67 
46 

69 
46 

75.1 
53.7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

80 
57 

62 
58 

80 
56 

66 
59 

87 
60 

63 
61 

77 
65 

77 
66 

80 
51 

63 
51 

86 
65 

85 
67 

87 
65 

84 
50 

53 
48 

60 
48 

74 
46 

67 
41 

73 
42 

77 
47 

80 
69 

74 
46 

75 
43 

67 
42 

64 
50 

70 
52 

77 
53 

75 
43 

66 
41 

69 
44 

72 
47 

75,2 
52,7 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

69 
56 

77 
59 

86 
58 

67 
64 

84 
61 

78 
63 

77 
65 

78 
66 

84 
53 

83 
65 

64 
69 

86 
66 

67 
63 

79 
49 

58 
48 

72 
48 

67 
46 

73 
40 

80 
52 

61 
66 

75 
66 

74 
49 

67 
42 

67 
45 

72 
53 

78 
51 

77 
55 

65 
45 

66 
44 

'0 
45 

66 
44 

75,8 
54,6 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

70 
67 

76 
58 

75 
55 

83 
54 

64 
59 

63 
62 

61 
61 

81 
61 

83 
56 

84 
63 

84 
64 

85 
62 

64 
58 

60 
52 

65 
46 

72 
46 

69 
42 

73 
51 

81 
56 

65 
68 

79 
51 

71 
44 

70 
44 

78 
51 

76 
41 

69 
47 

66 
46 

70 
47 

76.4 
53.8 

LIVINGSTON  ?  SW 

MAX 

Mm 

83 
58 

62 
58 

82 
59 

88 
61 

90 
59 

85 
65 

77 
65 

78 
62 

74 
50 

90 
51 

86 
65 

88 
65 

89 
65 

66 
49 

60 
43 

60 
43 

78 
49 

10 
39 

lb 
43 

77 
53 

63 
68 

76 
45 

19 
41 

72 
45 

63 
49 

73 
50 

81 
52 

SO 
44 

70 
40 

70 
49 

73 
54 

77.4 
52.7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

7<i 
56 

78 
60 

8A 
55 

84 
63 

62 
62 

60 
63 

79 
64 

79 
66 

63 
52 

89 

66 

85 
65 

85 
61 

84 
63 

60 
52 

59 
50 

73 
46 

68 
47 

73 
41 

79 
51 

65 

70 

75 
66 

74 
48 

70 
43 

66 
50 

70 
55 

77 
52 

78 
55 

69 
44 

66 
45 

69 
46 

64 
54 

76.0 
55.3 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

70 
56 

76 
58 

77 
56 

64 
55 

84 
64 

82 
62 

81 
61 

76 
63 

80 
56 

89 
58 

84 
65 

86 
65 

85 
65 

85 
56 

57 
50 

57 
4J 

72 
46 

69 
45 

74 
47 

77 
56 

84 
68 

80 
52 

76 
45 

69 
45 

68 
49 

72 
54 

73 
54 

78 
46 

68 
46 

66 
45 

70 
45 

75.6 
54.1 

MONTCOHERY  iiB  AP 

MAX 

Mm 

77 
59 

78 
59 

66 
57 

86 

60 

64 

63 

83 
63 

62 
63 

62 
60 

66 

56 

87 
64 

67 
64 

87 
63 

87 

60 

70 
55 

69 
49 

77 
46 

73 
46 

77 
44 

83 
56 

89 

70 

81 
56 

79 
50 

^0 
45 

69 
49 

70 
56 

81 
53 

80 
51 

70 
48 

67 
48 

70 
47 

71 
54 

78.5 
55.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER 


Slallon 

Day  of  Month 

• 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

SELHA 

MAX 

MIN 

78 
58 

SO 

60 

ST 
59 

B7 
63 

64 

63 

63 
64 

79 
65 

62 
68 

86 

57 

SB 
65 

86 

63 

86 
67 

87 
63 

85 
55 

60 
51 

75 
47 

70 
47 

75 
43 

83 
52 

87 

70 

60 
69 

78 
52 

70 
46 

71 
51 

66 

56 

80 
53 

74 
54 

78 
48 

68 
47 

73 
'.6 

67 
56 

76.7 
56. e 

TUSkECEE  3  SU 

MAX 

MIN 

UNION  SPRINGS 

*          •  * 

MAX 

MIN 

69 
56 

80 
61 

71 
56 

65 
57 

79 
63 

82 
59 

81 
60 

81 
62 

84 

57 

86 
61 

84 
61 

85 
62 

69 
60 

65 
62 

69 
52 

70 
50 

72 
49 

72 
46 

76 
45 

BO 
61 

79 
56 

83 
53 

77 
43 

6B 
46 

65 
46 

69 
63 

67 
55 

79 
49 

70 
47 

65 
45 

66 
46 

77,0 
54.2 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NU 

MAX 
MIN 

70 
57 

83 
61 

78 
52 

64 

54 

65 
57 

63 

61 

64 
59 

64 
63 

66 

60 

66 
60 

66 
62 

86 
64 

87 
56 

85 
56 

64 
52 

70 
46 

72 
44 

72 
43 

76 
42 

79 

50 

83 
66 

82 
56 

77 
46 

70 
47 

68 

50 

74 

52 

78 
48 

79 
50 

72 
45 

68 
48 

72 
50 

7B.2 
53.6 

ATHORE   I  SW 

MAX 
MIN 

69 
56 

82 
59 

86 
55 

88 
60 

66 
62 

84 
65 

64 
65 

66 
64 

67 
64 

88 
69 

86 
64 

87 
67 

87 
64 

87 
55 

63 
50 

79 

43 

75 
48 

76 
48 

^6 
53 

84 

70 

83 
70 

84 
59 

80 
46 

72 
53 

77 
53 

61 

56 

82 
52 

SO 
51 

71 
51 

75 
51 

75 
57 

SO. 6 
67.4 

BEATRICE   i  E 

MAX 
MIN 

72 
53 

87 
56 

78 
50 

67 
53 

62 
56 

89 

52 

61 
53 

83 
55 

86 
56 

64 
58 

83 
53 

67 
59 

64 
61 

SB 

54 

66 
48 

58 
44 

70 
47 

62 
65 

60 
59 

80 
51 

85 
48 

83 
48 

84 
43 

79 
41 

71 
47 

85 
52 

81 
46 

63 
47 

81 
40 

69 
49 

74 
46 

79.9 
51.4 

brantlEv 

MAX 

MIN 

70 
56 

80 
61 

ra 

51 

88 
54 

65 
54 

lb 
51 

85 
56 

65 

60 

66 
58 

90 
59 

92 
60 

91 
59 

69 
58 

90 
60 

67 
52 

70 
46 

74 
44 

75 
40 

78 
45 

81 
64 

67 
67 

85 
54 

SO 
43 

74 
44 

75 
44 

80 
46 

85 
46 

83 
46 

75 
45 

71 
45 

74 
51 

80.7 
52.4 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

Mm 

81 
56 

82 
59 

s: 

51 

86 
54 

84 
58 

87 
61 

85 
59 

83 
60 

89 
60 

87 
60 

87 
60 

86 
63 

88 
61 

63 
55 

70 
50 

76 
49 

75 
42 

77 
38 

77 
46 

66 
65 

83 
65 

BO 
57 

77 
41 

71 
46 

76 
56 

80 
49 

80 
47 

73 
50 

70 
42 

73 
46 

68 

52 

80.3 
93.4 

CAMDEN  3  NM 

MAX 

Mm 

77 
53 

60 
56 

85 

52 

86 
57 

65 
57 

84 
59 

61 
60 

63 
61 

66 
52 

87 
61 

68 
59 

68 
63 

67 
61 

61 
48 

58 
46 

74 

40 

70 
41 

76 
39 

77 
44 

86 
64 

60 
64 

77 
46 

71 
39 

68 
42 

75 
51 

79 
48 

80 
49 

71 
42 

69 
37 

73 
41 

64 
49 

76.3 
51.0 

CHATOH  3  N 

MAX 

MIN 

70 
57 

83 
56 

88 

57 

89 
62 

85 
61 

82 
66 

81 
66 

82 
67 

86 
59 

87 
63 

89 
66 

89 

67 

88 
62 

85 
50 

58 
47 

76 

49 

76 
42 

lb 
42 

78 
50 

86 
67 

80 
66 

79 
50 

79 
46 

70 
41 

74 
57 

60 
53 

80 
56 

75 
47 

72 
42 

75 
53 

70 
52 

79.6 
59.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

69 

55 

61 
61 

70 
57 

83 
63 

83 
54 

80 
59 

79 
61 

82 
64 

80 
60 

80 
64 

81 
64 

84 
63 

84 

62 

83 
61 

69 
51 

70 
51 

73 
51 

71 
46 

70 
47 

77 
49 

80 
69 

80 
56 

80 
45 

68 
45 

64 
49 

70 
54 

77 
55 

78 
56 

76 
46 

64 
44 

67 

50 

75.9 
59.5 

DDTHAN  F4A  AIRCDRT 

MAX 

Mm 

SI 
61 

75 
60 

66 
57 

65 
64 

63 
66 

64 
65 

65 
65 

62 
68 

86 
65 

83 
66 

65 
65 

64 
66 

64 

62 

72 
56 

69 

56 

76 
55 

78 
53 

79 
48 

81 
04 

62 
71 

81 

70 

SO 
69 

75 
49 

66 
61 

72 
58 

78 
58 

80 
57 

76 
52 

68 
52 

72 
50 

70 
59 

76.6 
69,6 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

Mm 

66 
56 

B2 
61 

76 
56 

83 
57 

83 
64 

83 
63 

82 
61 

84 
63 

84 
62 

84 
63 

85 
63 

85 

60 

85 
61 

70 
54 

67 
49 

73 
49 

73 
48 

76 
49 

79 
64 

82 
68 

60 
60 

78 
47 

70 
47 

65 

50 

73 
54 

78 
56 

79 
51 

73 
49 

67 
47 

70 
46 

77.2 
56.0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

Mm 

67 

58 

70 
63 

70 
55 

87 
56 

85 
65 

32 
61 

83 
59 

87 
63 

66 

60 

82 
62 

85 

60 

87 
59 

86 
55 

86 
55 

75 
52 

77 
54 

77 
44 

75 
40 

73 
48 

81 

70 

84 
69 

63 
55 

79 
46 

70 
47 

66 
48 

77 
53 

81 
51 

86 
49 

78 
48 

67 
46 

69 
49 

76.9 
54.6 

EVERGREEN 

MAX 
MM 

77 
57 

83 
59 

81 
57 

87 
59 

88 
66 

34 
63 

88 
63 

63 

66 

87 
63 

88 
64 

83 
67 

89 
67 

89 
66 

86 
59 

59 
52 

66 
47 

77 
50 

76 
49 

30 
50 

80 
64 

64 

70 

64 
57 

31 
46 

74 
46 

70 
52 

83 
57 

83 
56 

83 
51 

75 
51 

73 
49 

77 
51 

80.9 
57.2 

FRISCO  C ITV 

MAX 

Mm 

70 
56 

7* 

59 

SO 
55 

64 
59 

86 
64 

31 
63 

65 
63 

61 
65 

83 
61 

8T 

61 

38 
66 

89 
68 

88 
68 

SB 
54 

69 
49 

56 
44 

73 
45 

71 
47 

71 
47 

76 
65 

84 
69 

82 
55 

72 
45 

69 
45 

68 
52 

76 
55 

80 
55 

80 
46 

69 
49 

69 
49 

74 
62 

77.6 
55.9 

GENEVA 

MAX 

Mm 

8B 
5« 

80 
6! 

66 

52 

86 
52 

86 
56 

86 
55 

84 

61 

85 

61 

88 
62 

89 
64 

38 
64 

88 

62 

68 

56 

68 
58 

69 
55 

68 
52 

64 

42 

77 
42 

30 
42 

80 
52 

82 
52 

84 
53 

85 
42 

84 
43 

35 
48 

84 
43 

65 
46 

64 
49 

82 
49 

81 
49 

61 
44 

64.9 
62.5 

CILBERTOWN 

MAX 

Mm 

73 
58 

80 
55 

66 
55 

87 
58 

85 
57 

31 
65 

79 
67 

79 
65 

65 
54 

85 
65 

86 
67 

87 
64 

86 

65 

82 
50 

56 
46 

75 
43 

74 
45 

74 
38 

76 
44 

35 
66 

80 
69 

76 
47 

74 
45 

66 
46 

73 
57 

79 
49 

79 
51 

80 
55 

74 
36 

80 
44 

73 
56 

76.7 
54.5 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

68 
56 

77 
60 

75 
56 

83 
67 

65 
63 

84 
62 

62 
62 

62 
64 

82 
59 

84 
60 

85 

65 

84 
65 

85 
63 

85 
58 

60 
51 

66 
46 

70 
47 

70 
46 

74 
46 

77 
61 

64 
68 

82 
62 

77 
51 

76 
51 

67 
51 

73 
54 

76 
54 

60 
48 

69 
49 

66 
45 

71 
47 

76.8 
55.4 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

66 
56 

84 
60 

70 
5* 

86 
51 

86 
65 

83 
63 

83 
63 

86 
63 

84 
62 

85 
62 

86 
63 

87 
62 

65 
59 

86 
59 

71 
53 

72 
53 

76 
47 

75 
47 

79 
53 

81 
65 

83 
68 

63 

60 

79 
46 

66 
48 

66 

50 

72 
54 

81 
54 

80 
50 

75 
47 

67 
46 

71 
46 

73.6 
55.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

66 
56 

78 
56 

76 
56 

64 
56 

84 
59 

85 
60 

84 
59 

81 
59 

65 
59 

65 

60 

87 
65 

86 
61 

86 
56 

63 
52 

69 
45 

74 
46 

72 
45 

76 
45 

81 
56 

69 
66 

83 
54 

SO 
44 

70 
44 

74 
46 

80 
49 

SI 
49 

70 
48 

67 
46 

71 
47 

78.2 
53.5 

OZARK  6  NNU 

MAX 

Mm 

62 
-.9 

7J 
53 

87 
<.9 

65 
55 

83 

58 

62 
53 

85 
54 

86 
59 

83 
54 

82 
56 

84 

55 

85 
57 

85 
54 

78 
54 

68 

45 

76 
43 

76 
43 

78 
36 

30 
50 

bO 
61 

82 
61 

80 
50 

71 
47 

67 
41 

73 
45 

SO 
45 

81 
48 

75 
42 

67 
46 

70 
39 

70 
47 

78.6 
50.0 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

Mm 

68 
60 

69 
60 

74 
51 

76 
59 

82 
58 

78 
57 

77 
58 

84 
59 

80 
58 

81 
58 

80 
59 

84 
60 

76 
62 

SO 
63 

75 
52 

72 
52 

72 
50 

72 
44 

72 
45 

81 
61 

84 
62 

87 
60 

78 
50 

69 
42 

68 
43 

69 
45 

74 
53 

74 
48 

76 
43 

70 
43 

68 
44 

75.9 
53.5 

PITTSVIEW 

MAX 

67 
58 

S2 
63 

70 
51 

60 
52 

65 
52 

81 
60 

60 
58 

63 
58 

84 
55 

81 
55 

84 
55 

85 
55 

86 
55 

66 
55 

72 
51 

77 
52 

77 
43 

73 
36 

76 
36 

81 
60 

83 
66 

80 

.50 

60 
41 

70 
40 

80 
46 

65 
43 

69 
45 

78.4 
61.7 

THOMASVlLLE 

MAX 

Mm 

72 
57 

73 
58 

78 
58 

64 
60 

84 
62 

65 
64 

79 
64 

76 
68 

81 
59 

82 
59 

84 
66 

86 
67 

86 
69 

84 
53 

63 
48 

56 
47 

73 
47 

69 
45 

73 
45 

72 
54 

82 
69 

79 
53 

75 
45 

68 
45 

68 
50 

71 
54 

77 
56 

78 
46 

67 
45 

68 
46 

71 
47 

75.6 
55.1 

TROY 

MAX 

Mm 

82 
56 

75 
60 

84 

55 

84 

63 

83 
66 

82 
60 

83 
63 

61 
65 

64 
60 

66 
64 

67 
63 

67 
64 

66 
62 

77 
58 

65 

52 

73 
46 

72 
46 

77 
46 

60 
59 

84 
69 

63 
69 

76 
55 

71 
45 

68 
46 

7  2 
54 

79 
54 

80 
55 

71 
50 

67 
48 

71 
46 

70 
54 

78,1 
56.7 

KHATLEY 

•          •  • 

MAX 

Mm 

70 
52 

63 
53 

87 
60 

68 
55 

86 
58 

88 
63 

64 
62 

83 
58 

89 
53 

69 
62 

90 
64 

90 
62 

91 
60 

33 

52 

58 

43 

77 
37 

72 
36 

77 
37 

75 
42 

67 
61 

63 
63 

77 
47 

70 
40 

68 
45 

77 
52 

SO 
45 

82 
46 

72 
42 

70 
37 

74 
42 

70 
49 

79,7 
61,0 

CUlF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

65 
57 

82 
57 

86 
60 

88 
66 

78 
65 

65 
65 

61 
66 

84 
66 

87 
65 

86 
66 

83 
67 

89 
66 

90 
67 

75 
49 

76 
48 

76 
49 

76 
51 

60 
50 

77 
59 

82 
70 

S3 

70 

81 
59 

74 
49 

66 
55 

80 
59 

83 
58 

63 
59 

73 
52 

73 
52 

76 
51 

69 
57 

79.8 
59.0 

CQDEN 

MAX 

Mm 

67 
58 

82 
54 

91 
58 

92 
64 

89 
63 

85 
69 

85 
65 

86 
67 

66 
65 

67 
69 

86 

72 

86 
69 

87 
72 

82 
56 

72 
51 

62 
49 

82 
51 

83 
50 

83 
57 

33 
70 

66 
72 

85 
50 

75 
55 

77 
57 

82 
62 

86 
61 

66 
58 

SO 
94 

77 
50 

79 
59 

77 
59 

62.9 
59.9 

FAIRHOPE  I  NE 

MAX 

Mm 

65 

57 

82 
56 

86 
59 

89 
66 

87 
66 

64 

67 

64 
67 

66 
67 

85 
67 

89 
67 

88 
67 

67 
67 

67 
66 

81 

53 

65 
50 

76 
46 

78 
53 

SO 
50 

80 
61 

83 
70 

89 

70 

S3 
61 

75 
50 

72 
55 

79 
60 

83 
60 

83 
59 

76 
99 

75 
54 

/B 
50 

72 
58 

80.7 
60.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

MOBILE  UB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66     95  8B 
61     60  62 

91  77 
69  61 

83 
72 

6C 
71 

66 

71 

87 
66 

86 
71 

66 
79 

68 

73 

86 
67 

67 
54 

64 

50 

79 
47 

77 
57 

80 
53 

60 
62 

63 
73 

89 

71 

61 
63 

73 
52 

70 
53 

60 
64 

83 
62 

84 
61 

79 
99 

76 
53 

79 
56 

70 
62 

79.9 
62.4 

ROBERTSDAlE   1  E 

MAX 

Mm 

71  67 
56  53 

83 
55 

86 
55 

89 
63 

81 
64 

83 
63 

63 
63 

84 
64 

88 
63 

86 
64 

67 
64 

86 
61 

89 
58 

62 
48 

68 
42 

74 
46 

76 
48 

60 
58 

79 
67 

S3 
66 

S5 
59 

84 
60 

63 
62 

83 
59 

82 
46 

64 
56 

S3 
92 

75 
50 

75 
48 

74 
46 

BO. 9 
96.6 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

OCTOBER  1969 


Day 

Oi  Month 

■S  d. 

SUUon 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

•  • 

PRAIRIE 

* 

06 

OEMOPOLIS 

EVAP 

• 

•  02 

19 

.19 

.22 

.  10 

.22 

.10 

.12 

.15 

.11 

.09 

.03 

.06 

.13 

.17 

.16 

.17 

.14 

.  IC 

.  1 G 

•  17 

.22 

•  17 

WIND 

72 

103 

20 

'l4 

33 

75 

'54 

'l9 

'55 

'25 

'59 

'35 

'35 

108 

109 

27 

35 

53 

46 

41 

27 

25 

95 

102 

105 

65 

24 

71 

85 

143 

130 

1890 

HAX 

79 

72 

86 

89 

90 

8S 

82 

81 

81 

89 

87 

87 

89 

89 

60 

62 

SO 

75 

87 

77 

85 

79 

79 

71 

65 

74 

84 

80 

70 

70 

72 

79.2 

HIN 

60 

66 

62 

61 

70 

68 

67 

70 

62 

62 

71 

70 

72 

60 

51 

5i 

55 

51 

49 

55 

71 

59 

51 

48 

50 

51 

67 

51 

47 

47 

49 

58. B 

*  « 

CULF 

* 

08 

FAIRHDPE 

2  NE 

EVAP 

.OJ 

.06 

.17 

.19 

.09 

.08 

.11 

.14 

.14 

.12 

.13 

.14 

.10 

.17 

.03 

.  10 

.13 

.16 

.09 

.07 

.02 

.21 

.13 

.05 

.20 

.17 

.04 

.06 

.24 

.12 

.06 

3.51 

WIND 

51 

39 

13 

12 

7 

18 

9 

16 

17 

10 

17 

9 

5 

30 

15 

9 

10 

14 

11 

16 

9 

39 

35 

22 

21 

13 

14 

3S 

25 

19 

19 

581 

HAX 

69 

84 

88 

SB 

87 

84 

S3 

91 

90 

89 

91 

90 

91 

87 

70 

77 

77 

71 

76 

82 

87 

85 

74 

74 

74 

S2 

81 

77 

77 

76 

74 

81.5 

HIN 

S9 

62 

64 

64 

67 

68 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

59 

51 

411 

54 

55 

56 

70 

71 

62 

4B 

54 

59 

60 

61 

56 

52 

51 

58 

61.1 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 
[~  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOU^ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

Pi 

AMCVILLE  1  NNW 

OOOft  07 

HENRY 

TA 

JOHN  S  HICHBURO 

ADDISON 

006  31  0) 

2 

mi 

"1? 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

01*0  or 

HIlcox'* 

1 

32  14 

87  25 

TA 

SIDNEY  J>  HARDY.  SR. 

ALBERTVILLE  2  &C 

MARSHALL 

5f 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

ALCXANOC"  CITY  t  ME 

TALLAPOOSA 

li 

32  59 

95  52 

5P 

CLOSED  10/5/69 

01  TR  0  3 

13 

33  OT 

140 

MRS.  CHERRY  J.  HERNUON 

0242:  OT 

31  19 

B6  30 

260 

5 

33  35 

599 

FED*  AVIATION  AGENCY 

03>«  01 

2 

B7  13 

0i49(  0» 

11 

33  15 

as  so 

GEORGE  M>  BURNS 

AShVILLE  *  w 

ST.  CLAIR 

86  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

AT MENS  2 

039*'  01 

LIMESTONE 

12 

34  AB 

86  59 

9A 

9A 

RAOlU  STATION  WJMW 

0*07!  05 

B 

31  01 

87  31 

4P 

MRS.  MARTHA  1.  MOORE 

BankhEad  lock  and  OAM 

lUSCALiJUSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OAT  MINETTC 

87  47 

26« 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

MONROE 

87  12 

178 

AUBURN  UNIVERSITY 

452 

OESSEHtR  ]  :>SH 

JEFFERSON 

JAMES  E.  HC  CRAVY 

aiLLlNC&LET  1  SE 

082)'  OJ 

AUTAUGA 

I 

32  39 

86  42 

6A 

JOHN  R,  Thomas 

BlRHtNGHAH  WB  AP 

0031;  02 

33  3* 

86  45 

MID 

HIO 

U.S.  WE A  I HER  BUREAU 

MARSHALL 

ROBERT  L.  WHEELES 

HHANILEV 

CRENSHAM 

R.  E.  HENDERSON 

BRttfTON  3  &SE 

ESCAMBIA 

31  0* 

hUDGEPORT  2  w 

66C 

H 

MISS  H.   LOUISE  JONES 

TUSCALOOSA 

605 

BRUNOIOGC 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2 

PIERCE  At  GARRETT 

CAHOEN  J 

MtLCOK 

225 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  i  NW 

132J  05 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  41 

b* 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377)  03 

t 

V  It 

87  32 

in 

CEnTRE  b  SM 

620 

DON  WATSON 

224 

ISb^  07 

n  Vo 

f! 

GRADY  C.  YOUNG 

ChIlOCHSHURG  mTR  fLANT 

1}  il 

86  20 

418 

CLAI  BOIiNt 

i690'  07 

MONROE 

31  32 

8T  31 

CLANTON 

0) 

32  51 

86  38 

si 

i72S;  07 

HARBOUR 

85  28 

SA 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

leoii  Oft 

MOBILE 

30  23 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

1B07  07 

GENEVA 

31  11 

85  56 

6A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

12 

ST  50 

194*  OJ 

34  15 

I 

l\  11 

33  46 

l^T"..  01 

RUSSELL 

32  09 

21T 

207*  0« 

SUMTER 

1^ 

8B  23 

219 

iU«  0* 

TALLAPOOSA 

32  " 

212«|  03 

TALLAPOOSA 

II 

DAY TON 

218*  0^ 

MARENGO 

T^ 

JAMES  M.  CREWS 

OECATUR 

220tI  01 

MORGAN 

i; 

34  35 

B6  58 

ROSS  A.  HAWKINS 

2235i  05i  CLAY 

I] 

33  2* 

85  42 

TA 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

OEHUPOLtS  LOCK  AND  0AM 

HK^  Obi 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOlHAN  FAA  AIRPORT 

2372!  Of 

HOUSTON 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOT HAN  4  SE 

237^  or 

HOUSTON 

: 

DOUBLE  SPRINGS 

■INSTON 

80C 

Elba 

COFFEE 

195 

2t32  03 

TUSCALOOSA 

MRS.  BELLE  BERRY 

ENTERPR I SE  3  NM 

2675j  OT 

COFFEE 

EiJFAULA  HILOLIFE  REF 

27iC^  07 

BAROOOR 

31  59 

85  06 

EUFAULA  NAIL  WOLIFE  REF 

EVERGREEN 

2758,  07 

CONECUH 

31  26 

86  56 

7i 

TA 

MILLER  T.  SELLERS 

FAIRHOPE  2  NE 

26131  08 

BALDHIN 

30  33 

87  53 

5P 

5P 

5P 

2Bh0i  01 

MORGAN 

EDGBERT  M.  HARD I N 

2883  Oi 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

I]  11 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

302-.  0* 

LOMNDES 

31  59 

86  35 

50C 

FORT  MORGAN 

10 

FORT  PAYNE 

30*3.  02 

OE  KAL8 

CARL  PARKER 

3105j  OT 

MONROE 

31  26 

SA 

MRS.  NELlA  MCKENZIE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

*lS*j  0*. 

ETOWAH 

34  01 

6b  00 

SO,  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

>160  0« 

SUMTER 

i: 

32  49 

86  09 

It 

T* 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

J200|  02 

CULLMAN 

34  01 

86  45 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

GENEVA 

31  02 

85  51 

JAMES  C>  WILLIAMSON 

327i;  or 

8UTLEB 

31  38 

CILBERTOWN 

3308;  OT 

CHOCTAW 

1!! 

51  53 

88  20 

6P 

3*30  03 

WALKER 

33  39 

6T  13 

30* 

GREENSttORO 

3Sn!  06 

HALE 

32  42 

6T  36 

22C 

34I«  OT 

BUTLER 

31  50 

86  38 

3»5«  0« 

30  IT 

fl7  41 

GUNTERSVILLE 

JiT3|  02 

MARSHALL 

66  19 

*P 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

34 T8  02 

MARSHALL 

34  22 

66  IT 

TVA-T65 

36*5  OJ 

MARION 

67  99 

LOWNDES 

32  11 

66  36 

8i 

37611  01 

HENRY 

31  21 

65  20 

TA 

3TTJ|  04 

CLEBURNE 

'I 

33  39 

65  36 

asc 

8« 

3BI6j  07 

CRENSHAW 

31  ST 

66  19 

594 

CHARLES  R.  PORTER 

HtGHTOWER 

CLEBURNE 

u 

33  32 

65  24 

1175 

HOOGES 

3B99|  01 

FRANKL IN 

34  20 

87  56 

845 

FRANK   L.  HAYNES 

HONTSVILLE  m8  AP 

*064|  01 

12 

3*  42 

86  35 

600 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

419?  07 

Clarke" 

i; 

31  31 

87  53 

220 

FRED  MU&GlNS 

JACKSONVILLE  2  SM 

4209  0* 

CALHOUN 

33  48 

65  46 

690 

MRS.  ELLA  M.  AYtftS 

JASPER  4  N 

*22d  03 

WALKER 

33  5* 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAN 

4J06]  05 

ELMORE 

32  37 

11  It 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTO^ 

4431'  07 

COFFEE 

31  14 

66  11 

2  TO 

FRED  W.  WOOD 

LAFAtETTE 

4302|  OS 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

SP 

CLARENCE  H.  F 1 NCHER 

LAY  U*M 

46031  0  3 

CHILION 

1 

32  58 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619:  Qi 

JEFFERSON 

33  33 

66  33 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

65  46 

569 

1 

RUFUS  M.  SEWELL 

STATION 

INDEX  NO. 

NOIS 

AGE  I 

1 

_ 
5 
E 
tc 

OBSERVATION 
HME  AND 
TABLES 

KjDiicn  V  Cin 

a 

s 

2 

Q 

< 

LONG 

PRECIP.  1 

'  EVAP7| 

SPECIAL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798i  06 



SUMIER 

32  35 

160 

TA 

7A 

B.   B.   WILLlAHSONt  JR. 

LOUISVILLE 

31  46 

B9  33 

4T0 

«A 

JOHN  B.  ARD 

MAOl ^ON 

01 

MAPI  SON 

86  45 

5P 

5P 

49961 

654 

TA 

5112 

06 

PERRY 

"  4? 

TA 

NATIONAL    FISH  MAlCHERV 

MARION   JUNCTION   1  ENE 

5116 

202'. 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

; 

32  28 

6P 

5140 

04- 

11 

340 

6P 

6P 

MATHEWS  1  SSW 

51T2|  06 

MONTGOMERY 

190 

TA 

5J54J  07 

66  2T 

390 

TA 

MERTZ  PONQVILLE  TOWER 

03 

BIBB 

32  53 

67  20 

600 

IP 

U.S.  fORtSI  SERVICE 

MIDWAY 

\B 

06 

BULLOCK 

32  04 

85  31 

ALFRED  S.  ADAMS 

06 

65  94 

201 

•A 

06 

370 

TA 

TA 

C  H 

03 

350 

6A 

MOBILE  WQ  AIRPORT 

211 

MID 

MID 

04 

■ 

TA 

MONTGOMERY  WB  AP 

06 

1 

183 

HIO 

MID 

MOULT ON 

lilt 

01 

LAWRENCE 

660 

01 

BT  16 

645 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

01 

COLBERT 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NEW  BROCKTON 

58*2 

COFFEE 

65  96 

460 

JESSE  eiRCHFICLD 

NEW  MARKET  2 

5857 

01 

MAD I  SON 

3'  55 

86  2T 

725 

5P 

or 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

B 

02 

BLOUNT 

670 

TA 

LEE 

32  36 

75C 

TA 

7A 

RADIO  STATION  WJHO 

»l 

EDWARD  B.  WARREN 

02ARK  6  NNW 

62181  07 

47C 

9P 

CHARLES   H,  CARROLL 

635 

PALMEROALE  2  W 

tin 

798 

TA 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   I  NNE 

632^ 

SI  CLAJR 

33  36 

955 

TA 

TA 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRTVILLE 

6362 

B 

PERRY 

; 

32  36 

87  09 

900 

SA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

87  16 

195 

MRS.  MINTa  EDDINS 

6396 

07 

5T0 

SA 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

6414 

0^ 

i: 

165 

TA 

6436 

07 

230 

7A 

PINE  LEVEL 

6466 

li 

i2  04 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

6501 

32  11 

36C 

7A 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

Qi. 

AUTAUGA 

: 

32  37 

230 

TA 

THOMAS  E.  FISCHER 

oi 

1 

32  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

6719 

or 

CHOCTAW 

13 

32  12 

260 

SA 

SA 

CLOSED  10/1/69 

RED  BAY 

6833 

01 

12 

68  08 

680 

TA 

MRS  AUTIE  KIL8URN 

REDSTONE  ARSENAL 

mao'ison" 

12 

34  34 

66  16 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

6647 

i\ 

13 

33  23 

22s 

TA 

RAIFORO  C.  MC  COOL 

69371  07 

6i  51  22 

180 

TA 

RIVER  FALLS  2  NE 

or 

COV 1 NGTON 

190 

ALABAMA  ElEC'RIC  COOP 

ROBERTSDALE  1  E 

69881  OS 

< 

H  H 

TA 

7020 

6T( 

11 

RANDOLPH 

33  09 

745 

6A 

6A 

?? 

^' 

660 

TA 

7A 

SAINT  BERNARD 

715^ 

CULLMAN 

; 

34  12 

602 

TA 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SANO  MT  SU8STA  AO 

720T 

02 

12 

85  SB 

1195 

6P 

61 

AUBURN  UNIVERSITY 

7262 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

MRS.  M.  w,  PRIOMORC 

SCOTTSBORo 

7304 

02 

12 

34  41 

615 

TA 

TA 

7366 

147 

9P 

TA 

ROBERT  J.  CHANDLER 

7576 

OT 

31  07 

7963 

: 

32  32 

14' 

5j 

J*  F.   SUTTLE ■  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

0' 

TALLADEGA 

33  12 

49( 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

80241 

04 

TALLADEGA 

■ 

33  27 

965 

6P 

C.  0.  WEAVER 

61781 

or 

31  59 

409 

TA 

tI 

THORSBY  1  SW 

6204 

03 

CHILTON 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

IHORSQY  E<P  STATION 

820S 

03 
041 
01 

CHILTON 

32  53 

86  42 

AUBURN  UNIVERSl lY 

thurlow  dam 

ELMORE 

A 

32  32 

85  54 

26t 

825^ 

12 

34  54 

750 

:: 

832i 

10 

31  49 

580 

6( 

Thomas  j.  dillaro 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

6380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

Km 

FED.  AVIATION  AGENCY 

IOSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

ST  35 

152 

It 

0( 

11 

32  23 

85  43 

UNION  SPRINGS 

6438'  06 

32  06 

B5  43 

455 

8A 

8A 

ELLIS  B.  MEINSLCR 

UNIONTOWN 

S446I 

Oti 

32  26 

265 

JEPTmA  S.  BRANYQN 

VALLEY  HEAD 

8469< 

DE  KAL8 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

TA 

C    *  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

o; 

LAMAR 

i; 

33  45 

66  07 

5P 

5P 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

8605 

05 

RANDOLPH 

u 

33  08 

65  34 

64( 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

8637 

0' 

31  13 

67  12 

20! 

TA 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

ETUWAH 

2 

34  04 

86  19 

TA 

MRS. FLORENCE  PARKER 

866{ 

02 

JEFFERSON 

2 

86  49 

TA 

CHARLES  A.  SHARIIT 

■AKHl&h  LOCK   AND  DAM 

'.III 

06 

GREENE 

2 

32  47 

67  50 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

12 

88  04 

451 

5P 

5P 

RICHARD  0.  HlCGtNS 

WEST  6 LOCI ON 

880* 

l\ 

BIBB 

33  OT 

87  07 

900 

MRS  ELIZA  J.  BEAflOEN 

WET'JMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

: 

B6  13 

190 

TA 

MARION  M.  SANFORO 

13 

31  39 

87  43 

ITO 

5P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFlELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

46S 

It 

ROBERT  A.  MOURE.  JR. 

1  YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

11 

32  34 

89  54 

339 

ALABAMA  POWER  CO. 

1       OCTOeER  1969 

'          CLOSED  STATION 

11 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

32  it 

as  92 

660 

5P 

9P 

CLOSED  10/9/69 

PUSHMATAHA 

6719 

0, 

CHOCTAW 

13 

32  12 

aa  21 

260 

6A 

CLOSED  10/1/69 

NEW  STATION 

ALEXANDER  CITY 

1 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  5T 

85  5T 

660 

5P 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
OCTOBER  1969 


Additional  infornatlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Wea?her  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,  or  to  any  Heather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UHITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  »F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
So^menfln  ml  es!     Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
S?^ecUons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


and  Wind"  table,   and  snow 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  lime  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIHATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  1 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  I 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402.  1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA\\^/, 


ALABAMA 

^^OVEMBER  1969 
^mume  75      No.  1 1 


St^tloa 

Temperature 

Precipilall^^  ^ 

Average 

Average 

Average 

|z 

a-i 

J 
2 

e 

Q 

1 
■J 

a 

1 
Q 
S 

i> 
? 

a 

No.  of  Days 

3 

- 

V,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mia. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 
Q 

t 
1 

1 
1 

1.00  or  More 

Departure 
Froro  Non 

Grealest 

a 

si 

o  » 

"* 

o  k 

Si 

«       *  • 

NORTHERN  VALLEV  01 

ATHENS  2 

BELLE   MIN4   2  N 

62.3 

34  . 7 

48 

5 

75 

7 

19 

15 

486 

0 

0 

13 

0 

2.43 

_ 

19 

3 

2 

- 

DECATUR 

FALKVILLE    I  N 

61.1 

32.1 

46 

6 

74 

12  + 

_ 

1 5 

543 

0 

0 

1 6 

0 

2.46 

1.25 

19 

.  0 

0 

4 

2 

1 

FLORENCE 

62.5 

32.4 

47 

5 

76 

g 

14 

15 

921 

0 

15 

4 . 02 

1.85 

1 9 

.  1 

T 

15+ 

3 

3 

2 

HUNTSVILLE  MB  AP 

77 

7 

16 

15 

502 

0 

13 

2,47 

11 

.  1 

2 

HADISDN 

MOULTON  2 

62.8 

35.5 

49 

2 

78 

7 

18 

15 

466 

0 

0 

12 

0 

3.09 

1.40 

19 

T 

T 

14 

4 

2 

2 

MUSCLE  SHOALS  FAa  AP 

61.5 

35. S 

48 

7 

74 

8+ 

19 

1 5 

480 

0 

0 

12 

0 

3.63 

1.69 

18 

0 

4 

2 

2 

NEW  MARKET  2 

60.1 

33.6 

46 

9 

70 

18-f 

15 

15 

936 

0 

0 

15 

0 

2.38 

1.16 

19 

7 

14 

4 

2 

RED  BAY 

62.6 

36.3 

49 

3 

74 

7 

18 

15 

460 

0 

0 

11 

0 

5,48 

_  - 

19 

.0 

I 

REDSTONE  ARSENAL 

61.6 

31.4 

75 

7 

15 

19+ 

547 

0 

0 

15 

0 

2,83 

110 

11 

T 

5 

2 

RUSSELLVILLE  2 

61.1 

31.8 

46 

5 

76 

8 

15 

16 

549 

0 

0 

16 

0 

3.72 

2^03 

19 

0 

2 

2 

2 

WATERLOO 

61.8 

35.5 

48 

7 

76 

e 

18 

29  + 

480 

0 

0 

1 3 

0 

4.26 

T 

0 

DIVISION 

47 

2.7 

3,34 

* 

T 

•       •  * 

APPALACHIAN 

HOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

60.5 

36,5 

48 

1.7 

72 

7 

15 

15 

487 

0 

0 

10 

0 

3.07 

_  ^99 

19 

.0 

- 

3 

BESSEMER   3  SSW 

35.6 

50 

77 

11  + 

17 

15 

442 

0 

0 

13 

0 

2.52 

1  3C 

19 

7 

2 

1 

BIRMINGHAM   WB    AP  R 

63!5 

36.6 

50 

1 

- 

3.2 

76 

1 1 

2 1 

15 

443 

0 

0 

12 

0 

2  .66 

-  .67 

.96 

19 

7 

T 

15+ 

6 

] 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

62.3 

31.1 

46 

7 

73 

7 

1 1 

15 

541 

0 

0 

16 

0 

2.46 

-  1.95 

.94 

19 

0 

4 

3 

0 

CUNTERSVILLE 

64.5 

36.5 

50 

5 

76 

11  + 

13 

17 

42  6 

0 

0 

9 

0 

2  ,20 

1.49 

20 

*0 

0 

4 

2 

1 

ONEONTfi 

62.1 

32.5 

47 

3 

76 

12 

17 

15 

523 

0 

0 

17 

0 

2.97 

1.22 

19 

1.0 

0 

2 

2 

1 

SAINT  BFRN4R0 

60.5 

33.0 

46 

8 

3.1 

72 

8 

1 6 

15 

543 

0 

0 

16 

0 

2.75 

-  1.54 

1.30 

19 

0 

; 

1 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

60.1 

34.2 

47 

2 

72 

1 1 

1 5 

15 

5  29 

0 

0 

11 

0 

3.02 

1.10 

1 9 

0 

4 

3 

1 

SCOTTSBORO 

31.6 

4.3 

73 

B 

1 5 

15 

556 

Q 

0 

19 

0 

2,99 

19 

_^ 

3 

3 

^ 

VALLEV  HEAD 

59.6 

27.3 

43 

5.7 

72 

6 

10 

15 

637 

0 

0 

24 

0 

2.73 

-  122 

1.17 

19 

T 

15  + 

4 

2 

DIVISION 

47 

3 , 1 

2.70 

1  26 

.1 

•       *  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

6<i.5 

37.1 

50 

8 

78 

1 2 

15 

421 

0 

0 

12 

0 

2.45 

2.00 

1 9 

0 

2 

] 

1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

65.0 

35.4 

50 

2 

79 

12 

20 

15 

437 

0 

0 

11 

0 

2.89 

1.59 

19 

.  0 

0 

2 

1 

CENTRE  V I LLE 

65.4 

33.4 

49 

4 

- 

4.1 

78 

1 2 

1 2 

15 

0 

Q 

1 4 

Q 

2.03 

-  1.36 

,94 

0 

3 

2 

0 

CLANTON 

65.3 

34.9 

50 

2.8 

70 

B 

1 8 

15 

442 

0 

0 

12 

0 

1.30 

1 9 

•  ^ 

4 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

61.9 

33.5 

47 

7 

74 

12 

14 

15 

511 

0 

0 

11 

0 

2  .62 

l!43 

19 

T 

0 

4 

2 

1 

FAYETTE 

64.3 

34.1 

49 

2 

76 

1 1 

1 6 

15 

465 

0 

0 

15 

0 

2,60 

1.39 

19 

0 

4 

2 

1 

HALEYVILLE 

'  ? 

34.7 

76 

B 

1 8 

15 

503 

0 

0 

12 

0 

3,15 

i  '  ^4 

1 9 

T^ 

3 

2 

HAMILTON  3  S 

77 

9 

12 

16+ 

565 

0 

0 

19 

0 

3.87 

2,46 

19 

T 

15 

3 

3 

■ 

JASPER  4  N 

6?  9 

32.4 

47 

75 

11  + 

13 

15 

513 

0 

0 

15 

0 

2.85 

19 

T 

4 

2 

PRATTVILLE 

67  5 

37  0 

52 

2  2 

79 

11  + 

18 

15 

375 

0 

0 

9 

0 

.61 

2  65 

^  *  25 

12 

.0 

3 

0 

THORSBY  EXP  STATION 

63.8 

40.1 

52 

0 

75 

11 

22 

15 

385 

Q 

g 

Q 

1.11 

,54 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

37.3 

5  2 

78 

11 

21 

15 

414 

0 

0 

1 1 

0 

2.27 

18 

T 

3 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

64.5 

34.9 

49 

3.7 

7B 

12  + 

IB 

16 

451 

Q 

0 

13 

0 

2.76 

■ 

19 

.0 

3 

2 

■ 

VERNON 

64.2 

34 . 9 

49 

79 

1 1 

15 

15 

457 

0 

0 

14 

0 

2.75 

1 

1,42 

19 

.  0 

3 

DIVISION 

49 

5 

_ 

3.4 

2  .36 

-  1.22 

_ 

•       •  « 

EASTERN  VALLEY  0^ 

ANNISTON  FAA  AP 

63.5 

34.6 

49. 

1 

76 

1 1 

1 8 

15 

470 

0 

0 

12 

0 

.96 

.66 

19 

_ 

0 

2 

1 

0 

CALERA  2  SW 

67.2 

35.2 

51. 

2 

79 

11  + 

1 5 

15 

409 

0 

0 

13 

0 

2  .40 

-  1.12 

1.06 

19 

0 

3 

3 

1 

CENTRE   5  SW 

62.5 

33.1 

47, 

8 

74 

1 5 

0 

0 

16 

0 

1.67 

.82 

1 9 

T 

0 

4 

2 

0 

childersburc  wtr  Plant 

65.4 

34.8 

50. 

1 

79 

11 

17 

15 

440 

0 

0 

16 

0 

1.74 

1.05 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

62.6 

35.8 

49, 

2 

2.2 

74 

11  + 

18 

15 

464 

0 

0 

13 

0 

1 .96 

.99 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

PELL  CITY  I  NNE 

62.5 

32.0 

47, 

3 

75 

12 

15 

16+ 

524 

0 

0 

16 

0 

2.67 

1.12 

19 

.9 

0 

4 

2 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

65.2 

34.7 

50, 

0 

77 

11  + 

18 

15 

442 

0 

0 

16 

0 

1.37 

.89 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

TALLADEGA 

63.4 

36.1 

49, 

8 

3.1 

74 

11 

17 

15 

450 

0 

0 

12 

0 

1.78 

-  1.43 

.97 

19 

.9 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

49. 

3 

2.7 

1.82 

-  1.93 

.1 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

65.9 

36.1 

51, 

0 

78 

12  + 

20 

15 

411 

0 

0 

11 

0 

.76 

.25 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

ASHLAND 

62.7 

33.0 

47, 

9 

75 

12 

13 

15 

505 

0 

0 

16 

0 

.91 

.61 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

AUBURN  3  SW 

67.3 

36.4 

51. 

9 

3.2 

78 

10 

16 

15 

388 

0 

0 

10 

0 

1.08 

-  2.34 

.41 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMP   HILL   2  NW 

64.4 

32.7 

48, 

6 

75 

12  + 

15 

15 

487 

0 

0 

15 

0 

.77 

.39 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEFLIN 

63.5 

29.7 

46. 

6 

75 

12 

13 

15 

944 

0 

0 

17 

0 

1.93 

.91 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

LAFAYETTE 

64.6 

39.2 

51. 

9 

79 

9 

24 

21  + 

389 

0 

0 

7 

0 

1.20 

.98 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARTIN  DAM 

67. 3M 

41. IM 

54. 

2M 

78 

29 

21 

15 

318 

0 

0 

6 

0 

.64 

-  2.91 

.33 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

OPELIKA 

66.5 

36.1 

51. 

3 

79 

12  + 

19 

15 

403 

0 

0 

11 

0 

1.26 

.54 

26 

.0 

0 

4 

I 

0 

ROCKFORD  2  NNW 

65.1 

36.6 

50. 

9 

78 

13 

18 

15 

416 

0 

0 

11 

0 

.91 

.59 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

DOCK  HILLS 

66.3 

30.6 

48, 

5 

78 

12  + 

15 

16+ 

490 

0 

0 

19 

0 

1.62 

.92 

26 

T 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

50. 

3 

3.7 

1.07 

-  2.28 

T 

Sm  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Continued     NOVEMBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  9 

*9  fl 

>a 
<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

9 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

■a 

o 
H 

Deparluie 
From  Normal 

a 

« 

o 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•.  • 

s  * 

"  * 

o  » 

o  « 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

65. 2M 

35. IM 

50. 2M 

79 

12 

18 

15 

437 

Q 

2,83 

1.02 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

DEMDPOLIS   LOCK   AND  DAM 

63.9 

33.9 

78 

15 

0 

0 

13 

0 

2,74 

1.18 

1 

,  0 

1 

GAINESVILLE 

63.6 

35.8 

49.7 

80 

12 

19 

15 

453 

0 

0 

12 

0 

2,87 

1.98 

19 

•  0 

0 

4 

1 

1 

CREENSBORG 

65.7 

38.0 

51.9 

-  4.2 

77 

11  + 

19 

15 

388 

0 

0 

10 

0 

1,71 

-  1,55 

.97 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

HAYNEVILLE 

64. 8M 

49, 9M 

77 

12 

18 

449 

0 

0 

10 

0 

1,07 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

1  TuTwr^Tntj  ? 

Liviliuj'uni  c 

66.0 

36.1 

51,1 

82 

12 

16 

15 

413 

0 

0 

11 

0 

3.51 

1,70 

19 

,0 

0 

4 

4 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

65.3 

38.0 

51,7 

77 

1 1 

1 8 

15 

394 

0 

0 

u 

0 

1.35 

.44 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

MINTER  3  NH 

65.2 

36.3 

50,8 

78 

12 

18 

16+ 

419 

0 

0 

11 

0 

l.U 

.37 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

MONTGOMERY  WB   AP  R 

67,2 

37  5 

52,4 

-  1.8 

79 

11  + 

21 

15 

374 

0 

0 

9 

0 

•  73 

-  2.29 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

SELMA 

67.8 

4l!l 

54,5 

-  2.1 

79 

11 

23 

15 

315 

0 

0 

6 

0 

1.57 

-  1.55 

.55 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

TUSKEGEE  3  Sw 

UNION  SPRINGS 

38.5 

52.5 

-  3,7 

77 

12 

2  I 

15 

371 

0 

0 

6 

0 

.97 

-  1.  0 

.42 

19 

,  0 

' 

0 

DIVISION 

51.2 

-  4,5 

1.86 

-  1.30 

,0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

65.7 

35,3 

50.5 

77 

9 

20 

16+ 

429 

0 

0 

12 

0 

2.08 

.73 

19 

.0 

0 

4 

3 

0 

ATMORE   1  SW 

69. B 

40.3 

55.1 

80 

11 

20 

15 

300 

0 

0 

7 

0 

.82 

19 

.0 

0 

Z 

0 

0 

BEATRICE   1  E 

68. <• 

34,3 

51.4 

81 

13 

15 

15 

403 

0 

0 

13 

0 

.36 

.36 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

BRANTLEY 

67.8 

34,3 

51.1 

81 

12 

17 

15 

412 

Q 

13 

1.70 

-  1.43 

.67 

19 

•  0 

0 

5 

1 

0 

BREWTON  3  SSE 

69.0 

36,1 

52.6 

-  3,7 

80 

11 

17 

15 

370 

0 

0 

14 

0 

1.65 

-  1.73 

.98 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAMDEN  3  NW 

67.1 

34.9 

51.0 

79 

18+ 

15 

15 

413 

0 

0 

12 

0 

.94 

.49 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

CHATOM  3  N 

69.6 

41,0 

55.3 

82 

11 

20 

15 

292 

0 

0 

6 

0 

.  84 

19 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CLAYTON 

66.2 

41,8 

54.0 

78 

11 

21 

15 

325 

0 

0 

5 

0 

.94 

-  2,03 

!45 

12 

,0 

0 

3 

0 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

67.0 

44.6 

55.8 

77 

11 

27 

15 

277 

Q 

3 

1  .66 

-  1,06 

,57 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

40. 8M 

53  •  5  M 

-f-j 

2 1 

15 

342 

0 

0 

8 

1,45 

,60 

19 

,0 

0 

4 

1 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

66.9 

37.8 

52,4 

78 

12 

20 

15 

372 

0 

0 

9 

0 

.99 

.63 

19 

,0 

0 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

70. 3M 

39  ,  3M 

54. 8M 

80 

12  + 

22 

15 

299 

0 

0 

0 

•  49 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

FRISCO  CITY 

67.8 

38,6 

53.2 

81 

12 

19 

15 

347 

Q 

Q 

7 

Q 

!70 

-  3.32 

.35 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

GENEVA 

35,4 

20 

15 

14 

0 

2,21 

-  ,86 

,60 

19 

,0 

0 

6 

3 

0 

GILBERTOWN 

67.7 

36.7 

52,2 

81 

11 

17 

15 

377 

0 

0 

11 

0 

1,35 

.78 

19 

,0 

0 

3 

1 

0 

GREENVILLE 

65.7 

37,8 

51.8 

-  5,0 

78 

12+ 

19 

1 5 

387 

0 

0 

9 

0 

-  2.94 

.44 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

HEADLAND 

67.4 

39.3 

53.4 

76 

19+ 

22 

15 

344 

0 

1.40 

.56 

19 

,  0 

0 

4 

2 

0 

HIGHLAND  HOME 

66.4 

39,4 

52.9 

-  3,7 

78 

12+ 

19 

15 

357 

0 

0 

7 

0 

1.26 

-  2,07 

,82 

19 

,0 

0 

3 

1 

0 

OZARK  6  NNM 

67.9 

38,0 

53,0 

_      5  ^  Q 

78 

Q 

15 

355 

0 

0 

8 

0 

1.35 

~  1,62 

,70 

13 

,0 

0 

3 

2 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

59.2 

38,2 

48,7 

80 

2 

20 

15 

485 

0 

0 

7 

0 

.0 

0 

PITTSVIEW 

66. 2M 

33. 7M 

50, OM 

78 

12 

16 

15 

446 

0 

0 

16 

0 

1.07 

,36 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

THOMASV I LLE 

64.8 

38,3 

51.6 

77 

12+ 

21 

15 

400 

Q 

7 

1,80 

,68 

1 

,0 

0 

5 

1 

0 

TROY 

41,1 

54  •  4 

—  2,0 

78 

11  + 

18 

15 

316 

0 

0 

7 

0 

1,09 

-  2,16 

,58 

.9 

,0 

0 

3 

1 

0 

HHATLEY 

69!l 

34,3 

51,7 

80 

11 

14 

15 

397 

1,73 

,65 

B 

,0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

52.6 

-  4,0 

1,27 

-  2,05 

.0 

«       «  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

69.6 

56.9 

80 

11 

25 

15 

256 

0 

0 

3 

0 

1 ,36 

,  80 

13 

■  0 

0 

2 

2 

0 

CODEN 

71.9 

44^7 

58.3 

81 

10 

22 

15 

218 

0 

0 

4 

0 

1.08 

1.00 

13 

,0 

0 

1 

1 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

69.3 

45.0 

57.2 

-  1,7 

78 

11  + 

24 

15 

236 

0 

0 

3 

0 

,80 

-  2,36 

.60 

19 

,0 

0 

2 

1 

0 

FORT  MORGAN 

MOBILE  WB  AIRPORT 

70.5 

45.5 

58.0 

-  .9 

82 

11 

26 

15 

220 

0 

0 

3 

0 

.44 

-  2.91 

.18 

18 

,0 

0 

3 

0 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

71.4 

40,5 

56.0 

81 

12 

20 

15 

266 

0 

0 

7 

0 

.88 

-  2.40 

.76 

19 

,0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

57.3 

-  1,6 

.91 

-  2.53 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

82 

DATE 

12  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

10 

DATE 

15 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RED  BAY 

5,48 

LEAST  TCTAL  PRECIPITATION 
BEATRICE   1  E 

.36 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
HODGES 

2,62 

DATE 

19 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PALMERDALE  2  W 

1,5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 

1 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  132  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


NORTHERN  VALLEY  c 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECATUR 
fALKVIHE   1  N 
FLORENCE 

HODGES 

MUNTiVlLLE  we  AP 
HAOISON 
MOULTON  2 

HUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRHINCHAH  we  AP 
eOAZ 

eRIDCEPORT  2  w 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

macella 

ONEONTA 

PALMEROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  Au 

SAYRE 

SCGTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINCSLEY   1  SE 

BROOKHODD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

CORGaS 

HALEyvILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  «  N 
LAY  DAH 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TH0RS9Y  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELO  2  SW 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHIL0ERS8URG  WTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEE5BURC 
MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 


SVIACAUCA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AUBURN  3  SW 
CAMP  HILL   2  NW 
OADEVILLE 

DELTA 
MEFLIN 
HICHTOWER 
JORDAN  DAH 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAH 
OPEL IKA 

ROCKFORD  2  MNW 
ROCK  MILLS 
THURlOW  OAH 

MAOLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


2.38 
2.83 


IElE 


Day  of  Month 


10     U  12 


2.65 
2.92 
2.03 
1 .30 


.20 
1 .04 
.13 


1.85 
2.40 
1 .67 


.76 
l.DB 


.04  1.26 
1.60 


13       14  15 


.01     .07  .01 


16     17  18 


19    20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


-  133  - 


i.oe 

1.03 
1.45 


1.43 
2.20 
1.35 
1.51 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


IS 


OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAH 
FORT  DEPOSIT 
CAINESVILLC 
CREENSSORO 
HAYNEVILLE 

L  IVINCSTON  2  SH 
MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION   1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS    1  SSW 

MIlSTEAO 
MINTER   3  NM 
MONTGOMERY  H&  AP 
ORRVILLE 
PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELH& 

SUTTLE 

TUSKEGEE  3  SW 
UNION  SPRINGS 


COASTAL   PLAIN  0 

ABBEVILLE    1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NH 
ATMORE    I  SH 
BEATRICE    I  E 

BRANTLEY 
SREMTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAHOEN  3  NM 
CHATGH  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFPEE   SPRINGS  2  NH 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 
EUFAULA  HILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

CILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

KINSTON 

LOUISVILLE 

mELVIN 

NEHTON 

OZARK  6  NNH 
PHENIX  CITY  2  NNh 
PINE  APPLE 
PlTTSVIEW 
RIVER  FALLS 

SLOCOHB 

THOHASVILLE 

TROY 

wallace  2  e 
hhatley 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  N 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


2.7* 
2.87 


1.80 
2.09 
2.08 


.9<t 
1.31 
1.35 
1.66 


1.40 
.99 
1.85 
1.64 

1.35 

1.05 
1.07 
1.31 


l.BO 


2.05 
.44 


1.20 
.32 


.03 
.06 
.05 


.04 
.45 


.64 
.73 
.45 


.56 
.04 
.60 

1.50 

.  12 
.76 


SUPPLEMENTAL  DATA 


.02 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

a 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

o 

o. 

1.99 

)ver 

Percent  of 
Possible  sui 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avera 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

06 

12 

18 

Trace 

q 

■>» 
o 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

31 

1.1 

5.B 

27 

W 

19+ 

79 

82 

51 

62 

3 

1 

5 

1 

0 

0 

10 

67 

4.6 

HUMTSVILLC   WB  AIRPORT 

30 

1.3 

7.6 

35++ 

31 

14 

05 

88 

53 

63 

2 

6 

1 

0 

2 

0 

11 

4.8 

MOBILE   WB  AIRPORT 

1 

2.9 

6.6 

23++ 

36 

19  + 

89 

49 

66 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

4.6 

MnNTGOHERY  WB  AIRPORT 

30 

2.3 

6.0 

30 

W 

19 

68 

45 

61 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

4 

67 

3.7 

i''3wing  Station  Indax. 


DAILY  TEMPERATURES  ^^^'h* 


StaHon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IC 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

*               4  * 

NORTHERN  V4LLEV  01 

ATHENS  2 

MAX 

Mm 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

66 
56 

62 
48 

54 
37 

55 
28 

56 
26 

69 
28 

75 
40 

73 
40 

70 
36 

66 
45 

71 
36 

63 
49 

63 
36 

52 
25 

45 
19 

69 
27 

66 
38 

70 
51 

67 
33 

55 
22 

64 
27 

69 
29 

68 
31 

59 
46 

62 
41 

62 
36 

58 
30 

53 
34 

46 
22 

58 
23 

62.3 
34.7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

FALkVULE   I  N 

MAX 

MIN 

66 

55 

6! 

4B 

66 

34 

51 
27 

55 
24 

56 

27 

70 
30 

74 
36 

71 

30 

67 

30 

62 

35 

74 
39 

63 
36 

60 

30 

36 
17 

48 

20 

63 
36 

67 
42 

73 

34 

44 

22 

55 

23 

69 

31 

65 
38 

58 
41 

57 
40 

52 
34 

60 
30 

56 

31 

49 

22 

48 

19 

61.1 
32.1 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

6'. 
52 

59 
37 

54 
39 

58 
28 

60 
23 

71 
28 

74 
41 

76 
39 

72 
34 

63 
35 

71 
37 

65 
43 

57 
35 

49 
21 

51 
14 

66 
27 

65 
39 

68 
49 

67 
28 

59 
21 

66 
26 

67 
31 

62 
43 

68 
46 

54 
38 

64 

28 

59 
28 

52 
28 

50 
16 

53 
19 

52.5 
32.4 

HUNTSVlLLE  HB  AP 

MAX 
MIN 

67 
56 

61 
42 

53 
34 

58 
30 

57 
28 

70 
31 

77 
45 

74 
42 

71 
38 

66 
44 

75 
39 

64 
40 

60 
40 

48 
21 

44 
16 

61 
26 

68 
36 

72 
55 

63 

22 

49 
20 

66 
25 

55 
33 

67 
40 

69 
45 

50 
41 

60 
35 

57 
32 

47 
30 

44 

21 

50 
23 

51.4 
34.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

6'. 
57 

61 
45 

53 
38 

53 
28 

59 
26 

72 
29 

78 
41 

77 
40 

71 
32 

62 
36 

76 
36 

67 
46 

60 
37 

49 
25 

48 
18 

63 
34 

67 
43 

70 
55 

67 
30 

55 
23 

69 

28 

67 
39 

70 
44 

70 
47 

66 
42 

66 
35 

58 
31 

50 
39 

48 
21 

52 
23 

62.8 
35.5 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
i.7 

60 
43 

56 
35 

58 
32 

59 
26 

72 
31 

74 
44 

74 
43 

70 
39 

61 
40 

72 
40 

64 
39 

56 
41 

46 
21 

46 
19 

64 
29 

66 
48 

70 
47 

47 

30 

56 
27 

67 
30 

67 
36 

59 
47 

67 
47 

64 

45 

52 
37 

59 
33 

49 

30 

46 
24 

52 
25 

51.5 
35.8 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

65 
57 

60 
49 

53 
3! 

53 
27 

56 
24 

66 
29 

70 
37 

66 
37 

66 
37 

65 
41 

69 
36 

61 
48 

57 
32 

51 
23 

44 

15 

63 
29 

66 
42 

70 
54 

67 
32 

52 

20 

62 
29 

64 
31 

66 
41 

66 
46 

61 
37 

60 
33 

56 
27 

49 

21 

49 
25 

49 
17 

50. 1 
33.6 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

65 
45 

63 
38 

58 
40 

56 
36 

57 
30 

62 
31 

74 
42 

65 
49 

7  3 
39 

69 
36 

66 
39 

72 
49 

64 
44 

61 
28 

35 
18 

51 
20 

62 
32 

63 
48 

67 
39 

44 
27 

59 
29 

67 
35 

67 
39 

70 
50 

69 
47 

70 
41 

65 
33 

64 

32 

65 
32 

59 
2 1 

62.6 
36.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

64 
55 

61 
38 

52 
33 

56 
25 

56 
21 

70 
30 

75 
39 

73 
38 

70 
33 

65 
37 

72 
35 

63 
35 

60 
34 

46 
20 

47 
15 

65 
25 

66 
35 

72 
55 

61 
15 

58 
22 

63 
25 

69 
25 

70 
39 

70 
41 

51 
39 

53 
32 

58 
29 

49 
28 

46 
23 

50 
20 

51.6 
31.4 

KU^jcL^vlLLk  ^ 

Mm 

70 
43 

62 
43 

58 
37 

53 
30 

56 
24 

56 
24 

70 
28 

76 
34 

74 
31 

68 
32 

66 
41 

73 
43 

62 
42 

59 
26 

34 
18 

46 
19 

62 
32 

66 
47 

66 
33 

42 
24 

62 
24 

64 
26 

55 
28 

69 
46 

56 
46 

65 
39 

64 

31 

59 

31 

47 

19 

49 

18 

61.1 
31.8 

WATERLOO 

*          «  * 

MAX 

Mm 

62 
56 

57 
38 

53 
44 

57 

30 

60 

27 

74 
30 

73 
38 

76 
41 

69 
32 

64 
34 

68 
40 

62 
46 

59 
36 

49 
26 

49 
18 

69 
36 

64 

50 

69 

56 

61 

33 

57 
27 

67 
27 

66 
29 

69 
46 

68 
45 

61 
44 

53 
30 

59 
34 

53 

32 

51 
18 

53 
20 

61.8 
39,5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

65 
54 

60 
50 

54 
3* 

52 
31 

56 
29 

66 
33 

72 
45 

69 
41 

68 
39 

64 
40 

71 
39 

63 
49 

60 
37 

51 
25 

43 
15 

60 

21 

65 
39 

71 
52 

65 
32 

51 
23 

60 
29 

64 
36 

65 
40 

67 
47 

63 
48 

51 
42 

59 
35 

91 
39 

50 
25 

48 
29 

60.5 
36.5 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 

Mm 

68 
59 

63 
48 

58 
34 

59 
28 

62 
26 

71 
29 

77 
38 

75 
43 

71 
32 

66 
32 

77 
36 

66 
54 

63 
38 

46 
29 

49 

17 

63 
26 

68 
42 

73 
55 

69 
39 

59 
22 

65 
27 

66 
30 

70 
33 

73 
49 

65 
42 

62 
45 

61 
35 

97 
40 

54 
24 

94 
22 

54.4 
35.5 

BIRMINGHAM   KB  AP 

MAX 

Mm 

66 
57 

60 
41 

56 
36 

56 
32 

60 
29 

69 
32 

75 
41 

75 
41 

72 
39 

64 
36 

76 
39 

66 
42 

61 
43 

46 
26 

48 

21 

64 
30 

69 
49 

73 
61 

66 
30 

56 
25 

63 

30 

67 
30 

69 
36 

72 
47 

63 
44 

63 
42 

63 
37 

96 
39 

54 
26 

54 
25 

63.5 
36.6 

BRIDGEPORT   2  H 

MAX 

Mm 

67 
56 

66 
52 

58 
33 

53 
29 

59 
25 

69 
26 

73 
37 

70 
33 

72 
31 

67 
31 

69 
34 

64 
48 

57 
30 

51 
25 

44 
11 

64 
19 

69 

33 

71 
46 

66 
32 

54 
17 

62 
22 

69 
24 

66 
27 

71 
43 

58 
34 

52 
30 

59 
25 

50 
37 

52 
21 

53 
19 

62.3 
31.1 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

68 

57 

69 
51 

60 
36 

56 
32 

67 
29 

69 
31 

75 
42 

76 
35 

79 
40 

69 

35 

76 
35 

68 
40 

72 
52 

62 
38 

60 
26 

59 
20 

56 
13 

61 
36 

72 
51 

70 
33 

59 
29 

65 
35 

66 
29 

70 
46 

63 
42 

50 
45 

50 
45 

57 
35 

57 
34 

49 
27 

54.5 
36.5 

ONEDNTA 

MAX 

Mm 

70 
53 

60 
46 

58 
34 

55 
28 

56 

27 

59 

27 

69 

32 

75 
41 

73 
31 

71 
35 

66 
35 

76 
37 

66 
37 

62 
32 

36 
17 

49 

19 

59 

25 

67 
45 

72 
38 

47 
24 

56 
23 

63 
29 

66 
28 

70 
35 

72 
41 

53 
44 

64 
31 

63 
32 

52 
25 

92 
29 

62.1 
32.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

68 
52 

64 
48 

60 
34 

52 
26 

54 
26 

56 
27 

68 
29 

72 
40 

71 
37 

67 
40 

62 
36 

71 
37 

63 
37 

61 

31 

33 
16 

45 

23 

62 
27 

67 
44 

71 
34 

52 
22 

5* 
23 

67 
29 

64 
30 

67 
46 

67 
43 

60 
38 

60 
32 

58 

32 

46 
25 

48 

50.5 
33.0 

SAND  HT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

64 

54 

65 
51 

55 
33 

53 
26 

54 
27 

64 

26 

70 
38 

69 
36 

67 
33 

63 
35 

72 
35 

67 
53 

58 
33 

55 
23 

44 
15 

58 
29 

62 
36 

69 
48 

64 
31 

51 
21 

60 
26 

63 
35 

59 

34 

67 
45 

59 
45 

60 
36 

59 
33 

53 
38 

47 
25 

47 
25 

50.1 
34.2 

Mm 

65 
57 

62 
53 

60 
35 

52 
31 

55 
27 

57 
27 

66 
31 

73 
36 

72 
30 

72 
30 

65 
35 

70 
42 

69 

34 

60 
32 

34 
15 

49 

20 

62 
21 

65 
46 

71 
38 

43 
21 

54 
25 

65 
26 

59 
25 

67 
28 

69 
36 

57 
39 

63 
26 

57 

32 

52 
23 

52 
24 

50.6 
31.6 

VALLEY  HEAD 

*           *  « 

MAX 

Mm 

69 
43 

67 
51 

62 
30 

55 
27 

52 
21 

56 
23 

66 
25 

72 
30 

70 
26 

68 
27 

66 
28 

71 
32 

62 
29 

59 
30 

34 

10 

41 
12 

60 
20 

61 
43 

69 
36 

36 
18 

53 
18 

61 
23 

64 
24 

55 

28 

67 
38 

60 
36 

63 
25 

59 
27 

51 

21 

53 
15 

59. B 
27.3 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

65 
52 

68 
52 

65 
33 

57 
34 

55 
29 

62 
30 

73 
32 

77 
48 

74 
40 

79 
39 

69 
40 

78 
44 

73 
45 

61 
35 

47 
21 

51 
30 

64 
32 

68 
50 

75 
39 

50 
25 

56 
26 

65 
30 

55 
32 

70 
38 

74 
46 

64 
50 

63 
39 

61 
43 

58 
26 

90 
30 

54.5 
37.1 

BANKHEAO  LOCK   AND  DAM 

MAX 

Mm 

69 

55 

69 
47 

65 

36 

56 
32 

58 
26 

62 
32 

60 
34 

78 
35 

76 
38 

76 
35 

78 
36 

79 
36 

70 
41 

63 

32 

40 

20 

49 

23 

69 
32 

69 
43 

74 
38 

59 

30 

58 
30 

69 

33 

56 
35 

70 
40 

74 
46 

55 
45 

56 
38 

99 
38 

56 
28 

57 
22 

55.0 
39.4 

centreville 

MAX 

Mm 

69 
50 

70 
49 

69 
3S 

57 
31 

56 
28 

62 
29 

71 
31 

72 
39 

77 
37 

74 
32 

72 
36 

78 
40 

70 
39 

62 
35 

42 
12 

49 
19 

65 
31 

70 
43 

79 
38 

51 
23 

59 
24 

67 
27 

59 

32 

72 
34 

74 
43 

67 
44 

65 
37 

60 
41 

56 

20 

57 

22 

69.4 

33.4 

ClANTON 

MAX 

Mm 

69 
56 

69 
51 

69 
36 

60 

30 

59 
26 

60 
30 

70 
35 

78 
44 

77 
35 

77 
34 

72 
36 

77 
41 

70 
36 

60 
36 

44 

18 

46 
24 

62 
32 

67 
37 

74 
38 

49 
24 

58 
26 

64 

27 

67 
32 

70 
36 

74 
43 

73 
43 

57 
36 

61 
41 

54 
27 

55 
26 

55.3 
34.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

67 
52 

61 
49 

59 
39 

51 
30 

55 
26 

58 
27 

70 
33 

72 
34 

71 
33 

73 
35 

63 
36 

74 
48 

63 
40 

61 
30 

42 
14 

53 
15 

62 
35 

67 
45 

71 
33 

44 

21 

57 
23 

69 
29 

66 
39 

70 
44 

70 
45 

52 
38 

64 
35 

97 
35 

S7 
24 

92 
21 

61.9 
33.5 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

63 
50 

63 
37 

54 
36 

55 
26 

61 
25 

74 
25 

72 
36 

71 
40 

79 
32 

69 

30 

76 
35 

68 
51 

64 
42 

48 
30 

52 
16 

63 

23 

67 
46 

70 
55 

67 
34 

62 
22 

67 
24 

66 
25 

70 
32 

72 
46 

65 
44 

55 

40 

59 
30 

61 
38 

55 
25 

99 

19 

64.3 
34.1 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

68 
51 

63 
40 

60 
39 

54 
34 

54 
30 

59 
31 

71 
37 

76 
49 

74 
36 

69 
38 

66 
40 

72 
47 

64 
42 

61 
26 

33 
16 

47 
19 

62 
31 

66 
34 

66 

32 

44 
29 

36 
27 

64 

28 

64 
36 

59 
44 

66 
48 

65 
36 

65 
38 

98 
34 

46 

24 

90 
24 

51.3 
34.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

66 
54 

6! 
34 

62 
34 

56 
25 

56 
22 

60 
23 

73 
26 

73 
37 

77 
29 

71 
26 

71 
26 

76 
36 

65 
36 

63 
27 

34 
12 

50 
12 

69 
21 

68 
4B 

70 
34 

46 
18 

58 
IB 

66 
23 

66 
23 

71 
43 

72 
41 

56 
36 

56 
29 

58 
30 

50 
21 

90 
16 

63.1 
28.8 

JASPER  N 

MAX 

Mm 

66 
44 

61 
45 

59 
32 

57 
25 

59 

23 

6B 

26 

75 
3' 

72 
42 

69 
33 

62 
33 

75 
34 

66 
51 

62 
37 

53 
26 

49 

13 

63 
21 

69 

31 

72 
52 

66 
33 

58 
19 

69 
24 

67 
24 

70 
29 

71 
44 

59 
41 

56 

40 

56 
29 

53 

38 

53 
25 

95 

21 

52.9 
32.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER 


Day  ol  Month 

0) 

Station 

^ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PRATTVILLE 

MAX 

70 

69 

6S 

61 

62 

71 

78 

79 

76 

75 

79 

72 

56 

49 

76 

70 

58 

67 

69 

71 

75 

74 

72 

63 

63 

59 

67,5 

MIN 

47 

50 

37 

33 

30 

30 

49 

48 

37 

36 

36 

54 

39 

33 

IB 

25 

29 

56 

39 

24 

29 

39 

34 

41 

45 

42 

38 

38 

31 

24 

37.0 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 

65 

78 

71 

63 

61 

66 

73 

73 

70 

70 

75 

70 

67 

52 

70 

56 

57 

64 

68 

72 

70 

64 

57 

58 

50 

53 

53 

63.6 

MIN 

57 

53 

48 

34 

31 

33 

41 

49 

43 

41 

41 

58 

52 

32 

22 

32 

46 

37 

36 

27 

34 

42 

46 

49 

45 

40 

44 

32 

28 

29 

40. 1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

67 

65 

57 

55 

62 

73 

77 

77 

75 

69 

78 

73 

61 

47 

51 

64 

68 

75 

57 

59 

6S 

67 

70 

74 

64 

63 

61 

58 

54 

55 

64,7 

MIN 

55 

43 

36 

34 

29 

32 

45 

50 

39 

39 

40 

44 

44 

24 

21 

28 

47 

57 

31 

25 

30 

30 

35 

46 

46 

44 

39 

34 

28 

24 

37.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

67 

68 

63 

57 

57 

58 

72 

76 

78 

73 

74 

78 

69 

61 

40 

51 

65 

69 

75 

48 

58 

66 

68 

72 

74 

65 

62 

60 

57 

53 

64,5 

MIN 

55 

41 

38 

30 

27 

30 

32 

45 

38 

38 

39 

41 

44 

36 

19 

18 

29 

46 

35 

23 

28 

32 

31 

34 

46 

47 

37 

38 

27 

24 

34,9 

VERNON 

MAX 

64 

61 

56 

56 

60 

70 

73 

77 

70 

67 

79 

70 

65 

58 

40 

6! 

69 

78 

66 

57 

65 

67 

73 

73 

66 

67 

57 

55 

50 

64,2 

•           •  * 

MIN 

58 

38 

35 

27 

24 

27 

46 

44 

31 

29 

38 

51 

39 

28 

15 

30 

37 

52 

35 

20 

25 

27 

38 

47 

46 

43 

32 

36 

25 

20 

34.8 

EASTERN  VALLEV 

0* 

ANNISTQN  FAA  AP 

MAX 

68 

65 

57 

56 

60 

68 

74 

71 

71 

69 

76 

67 

61 

48 

47 

71 

66 

56 

63 

67 

69 

70 

69 

66 

63 

53 

54 

63,5 

MIN 

60 

44 

35 

31 

28 

30 

43 

38 

32 

34 

36 

39 

39 

23 

18 

24 

40 

53 

33 

26 

26 

28 

33 

41 

44 

38 

34 

33 

27 

27 

34.6 

CALERA  2  SW 

MAX 

68 

66 

58 

60 

61 

70 

79 

78 

72 

78 

79 

74 

74 

59 

57 

69 

73 

68 

56 

66 

68 

71 

75 

63 

66 

60 

66 

60 

56 

67.2 

Mm 

60 

50 

34 

31 

24 

28 

38 

42 

32 

31 

40 

39 

35 

31 

15 

23 

46 

60 

34 

23 

28 

26 

38 

42 

44 

41 

34 

43 

23 

20 

35.2 

CENTRE  5  SW 

MAX 

71 

67 

68 

58 

58 

59 

69 

74 

72 

73 

72 

74 

66 

61 

36 

66 

73 

43 

56 

61 

65 

68 

70 

61 

63 

57 

55 

62.5 

Mm 

52 

54 

3! 

28 

27 

28 

32 

35 

29 

31 

36 

49 

35 

33 

17 

22 

29 

39 

36 

24 

25 

27 

29 

40 

38 

44 

30 

40 

26 

23 

33.1 

CHILDERSBURC  HTR  PLANT 

MAX 

68 

66 

59 

58 

60 

69 

76 

73 

72 

71 

79 

76 

64 

55 

74 

70 

57 

64 

68 

70 

72 

71 

63 

59 

57 

56 

65,4 

MIN 

59 

54 

34 

28 

26 

29 

40 

41 

30 

31 

34 

56 

37 

29 

17 

23 

29 

54 

37 

22 

25 

26 

31 

39 

40 

45 

32 

46 

25 

24 

34,8 

CADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

67 

65 

58 

54 

59 

67 

74 

71 

70 

67 

74 

64 

61 

57 

6  5 

72 

69 

55 

62 

65 

68 

68 

58 

61 

58 

55 

54 

51 

62,6 

Mm 

57 

54 

36 

29 

27 

28 

39 

44 

35 

40 

36 

55 

38 

29 

18 

24 

36 

53 

39 

24 

26 

26 

31 

41 

40 

43 

30 

44 

27 

26 

35.8 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

70 

69 

60 

55 

55 

58 

68 

73 

70 

70 

68 

75 

65 

60 

44 

46 

63 

67 

71 

53 

56 

62 

65 

68 

70 

66 

61 

58 

53 

55 

62.5 

Mm 

54 

54 

35 

30 

27 

27 

30 

40 

34 

33 

35 

35 

38 

36 

15 

IS 

21 

31 

40 

24 

24 

25 

26 

33 

41 

43 

31 

?1 

26 

25 

32.0 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

69 

66 

59 

53 

60 

70 

77 

74 

74 

70 

77 

69 

60 

50 

47 

63 

68 

73 

69 

59 

65 

68 

69 

73 

74 

66 

61 

59 

56 

54 

65.2 

Mm 

60 

48 

34 

30 

27 

29 

42 

42 

31 

32 

33 

51 

37 

29 

18 

22 

31 

56 

37 

23 

26 

25 

31 

39 

40 

41 

32 

45 

25 

25 

34.7 

TALLADEGA 

MAX 

68 

64 

53 

56 

58 

67 

73 

71 

70 

67 

74 

67 

59 

49 

47 

64 

67 

73 

68 

58 

63 

67 

69 

70 

71 

65 

60 

55 

55 

63.4 

*          •  * 

Mm 

59 

46 

36 

30 

29 

30 

42 

44 

32 

36 

36 

56 

39 

27 

17 

24 

37 

55 

37 

22 

28 

29 

34 

42 

42 

44 

35 

45 

26 

24 

36.1 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

70 

68 

69 

64 

61 

61 

69 

77 

78 

76 

73 

78 

72 

57 

70 

72 

47 

58 

65 

68 

70 

73 

74 

69 

63 

65 

5  5 

65.9 

Mm 

55 

55 

39 

33 

31 

30 

40 

46 

35 

36 

37 

45 

39 

36 

20 

23 

30 

40 

40 

25 

28 

28 

32 

40 

45 

41 

36 

40 

30 

29 

36.1 

ASHLAND 

MAX 

70 

68 

65 

61 

56 

57 

66 

72 

72 

71 

67 

75 

67 

58 

38 

65 

70 

44 

55 

63 

65 

67 

71 

71 

66 

61 

60 

62.7 

Mm 

49 

51 

39 

28 

31 

33 

32 

45 

36 

38 

36 

38 

31 

31 

13 

18 

31 

32 

31 

23 

24 

28 

30 

39 

43 

37 

34 

37 

26 

25 

33.0 

AUBURN  3  SW 

MAX 

73 

71 

71 

67 

61 

60 

71 

77 

77 

78 

76 

77 

72 

55 

45 

72 

76 

48 

60 

66 

70 

69 

77 

73 

70 

66 

67 

60 

67.3 

Mm 

56 

53 

37 

32 

30 

30 

42 

47 

37 

39 

36 

41 

36 

35 

16 

24 

30 

45 

43 

20 

25 

29 

36 

42 

45 

44 

38 

44 

33 

26 

36.4 

CAMP  HILL   2  NH 

MAX 

71 

68 

69 

62 

58 

59 

68 

75 

74 

74 

72 

75 

70 

56 

63 

68 

72 

41 

57 

63 

67 

68 

70 

73 

67 

65 

63 

64.4 

MW 

54 

53 

35 

28 

27 

29 

32 

43 

30 

33 

32 

34 

34 

36 

15 

18 

28 

38 

41 

20 

21 

27 

29 

39 

42 

39 

34 

38 

28 

23 

32.7 

heflin 

MAX 

70 

70 

68 

62 

54 

58 

71 

73 

72 

70 

73 

75 

68 

60 

65 

68 

48 

56 

60 

64 

65 

66 

71 

69 

71 

58 

63.5 

Mm 

48 

47 

33 

25 

23 

24 

27 

38 

27 

30 

29 

32 

34 

34 

13 

IB 

22 

34 

40 

21 

21 

22 

25 

39 

38 

35 

34 

39 

22 

18 

29.7 

LAFAYETTE 

MAX 

68 

71 

66 

62 

62 

70 

75 

74 

79 

72 

78 

72 

61 

50 

68 

72 

52 

59 

64 

68 

73 

65 

60 

64 

63 

60 

5  5 

64.6 

Mm 

55 

48 

41 

36 

32 

35 

45 

46 

50 

37 

38 

45 

46 

40 

24 

40 

25 

45 

43 

40 

24 

32 

32 

40 

41 

47 

40 

39 

45 

25 

39,2 

MARTIN  DAM 

MAX 

70 

70 

60 

60 

66 

73 

74 

72 

70 

77 

69 

62 

62 

66 

72 

72 

69 

55 

62 

66 

70 

68 

73 

68 

63 

76 

78 

53 

67,3 

Mm 

61 

57 

38 

34 

33 

46 

50 

41 

39 

39 

56 

44 

32 

21 

26 

35 

55 

39 

29 

31 

30 

37 

43 

51 

50 

42 

51 

46 

35 

41,1 

opelika 

MAX 

72 

79 

71 

64 

60 

59 

69 

77 

74 

72 

72 

79 

71 

55 

44 

48 

67 

70 

74 

52 

58 

65 

69 

71 

75 

71 

67 

65 

64 

60 

66.5 

Mm 

52 

54 

39 

33 

31 

31 

32 

45 

38 

39 

37 

37 

40 

41 

19 

21 

28 

40 

43 

25 

25 

30 

30 

44 

44 

47 

38 

38 

33 

30 

36.1 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

71 

68 

67 

61 

56 

59 

70 

75 

75 

73 

71 

74 

78 

59 

42 

48 

62 

67 

73 

47 

57 

65 

68 

70 

74 

72 

69 

62 

61 

58 

65.1 

Mm 

54 

53 

34 

29 

27 

31 

39 

47 

38 

40 

39 

54 

45 

33 

18 

24 

31 

40 

37 

21 

26 

30 

35 

43 

47 

45 

40 

43 

27 

28 

36.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

72 

70 

70 

64 

60 

60 

70 

78 

75 

75 

73 

78 

70 

58 

43 

47 

63 

69 

74 

51 

58 

65 

68 

68 

74 

73 

68 

69 

65 

60 

66.3 

*           •  * 

Mm 

48 

57 

35 

29 

26 

26 

28 

38 

30 

30 

30 

34 

33 

33 

15 

15 

25 

26 

41 

21 

21 

25 

25 

38 

38 

37 

32 

32 

27 

23 

30.6 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

65 

76 

63 

57 

58 

62 

70 

76 

77 

72 

71 

79 

69 

57 

59 

65 

76 

75 

«e 

65 

68 

74 

60 

57 

53 

65.2 

Mm 

57 

44 

38 

30 

29 

31 

40 

49 

45 

39 

38 

40 

41 

33 

18 

21 

37 

44 

36 

25 

25 

27 

25 

45 

28 

27 

35.1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

63 

64 

63 

57 

57 

62 

71 

75 

77 

72 

71 

78 

68 

59 

67 

74 

48 

59 

65 

68 

71 

74 

68 

60 

58 

57 

53 

63.9 

Mm 

55 

44 

36 

29 

29 

29 

30 

45 

44 

36 

34 

37 

39 

35 

17 

IB 

29 

42 

36 

23 

23 

26 

29 

35 

40 

43 

40 

41 

27 

25 

33.9 

GAINESVILLE 

MAX 

62 

63 

62 

55 

57 

63 

72 

7f 

77 

71 

71 

80 

68 

59 

39 

53 

65 

71 

75 

47 

59 

67 

69 

72 

75 

64 

57 

55 

55 

49 

63.6 

Mm 

56 

42 

39 

30 

30 

31 

34 

50 

42 

37 

37 

40 

42 

31 

19 

22 

32 

44 

37 

24 

25 

30 

34 

40 

45 

45 

40 

41 

27 

27 

35.6 

GREENSBORO 

MAX 

67 

68 

57 

59 

60 

69 

72 

77 

77 

70 

77 

69 

59 

49 

6 1 

64 

68 

76 

70 

67 

64 

67 

70 

73 

67 

65 

66 

57 

53 

54 

65.7 

Mm 

53 

44 

37 

31 

29 

32 

44 

45 

44 

43 

40 

58 

41 

24 

19 

24 

42 

55 

36 

24 

29 

33 

38 

44 

45 

44 

43 

44 

26 

26 

3B.0 

HAYNEVlLLE 

MAX 

69 

65 

62 

59 

60 

68 

74 

76 

73 

72 

77 

70 

55 

71 

75 

48 

55 

63 

71 

71 

73 

69 

64 

62 

55 

64.8 

Mm 

51 

38 

32 

29 

30 

34 

44 

38 

34 

34 

36 

38 

38 

18 

21 

35 

39 

40 

24 

27 

30 

42 

43 

42 

38 

47 

29 

25 

34.9 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

60 

64 

66 

59 

59 

65 

75 

78 

80 

76 

75 

82 

72 

60 

55 

67 

71 

75 

50 

62 

67 

69 

73 

76 

65 

59 

57 

58 

54 

66,0 

Mm 

56 

41 

36 

28 

27 

29 

43 

49 

43 

34 

36 

50 

39 

31 

16 

25 

43 

49 

37 

23 

26 

28 

33 

39 

45 

44 

41 

40 

26 

27 

36,1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

68 

63 

58 

59 

60 

69 

74 

75 

72 

71 

77 

69 

61 

52 

76 

70 

57 

63 

68 

70 

73 

70 

68 

61 

60 

56 

54 

65.3 

1^ 

60 

49 

36 

32 

29 

31 

43 

50 

43 

39 

38 

60 

40 

32 

18 

28 

38 

55 

37 

23 

29 

29 

36 

40 

45 

45 

40 

45 

26 

23 

38.0 

WINTER  3  NW 

MAX 

63 

69 

63 

61 

59 

60 

70 

76 

76 

72 

71 

78 

69 

55 

43 

72 

77 

49 

57 

65 

63 

73 

73 

73 

70 

66 

62 

55 

65.2 

Mm 

53 

50 

38 

34 

30 

32 

32 

49 

42 

40 

38 

38 

43 

39 

18 

18 

30 

38 

37 

25 

26 

30 

34 

44 

43 

42 

44 

45 

29 

29 

36.3 

MONTGOMERY  HB  AP 

MAX 

70 

68 

64 

63 

61 

71 

79 

78 

77 

7S 

79 

73 

52 

45 

50 

65 

73 

78 

69 

59 

64 

69 

71 

74 

74 

70 

65 

66 

58 

56 

67.2 

Mm 

61 

47 

38 

34 

31 

33 

42 

48 

39 

36 

38 

44 

41 

26 

21 

26 

34 

57 

33 

27 

29 

29 

38 

42 

47 

43 

39 

42 

31 

29 

37.5 

SELMA 

MAX 

70 

66 

63 

61 

60 

73 

78 

78 

74 

72 

79 

72 

63 

48 

53 

68 

73 

77 

72 

62 

66 

69 

72 

76 

74 

71 

64 

65 

58 

57 

67.8 

Mm 

59 

52 

41 

34 

33 

34 

44 

53 

43 

39 

39 

63 

43 

33 

23 

30 

39 

58 

40 

27 

31 

33 

39 

45  { 

50 

47 

45 

52 

32 

32 

41.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALAKAHA 

NOVEMBER  1969 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

3D 

31 

Avei 

TUSKEOEE  3  S¥ 

MAX 
MIN 

UNIUN  SPRINtS 

*          *  • 

MAX 
MIN 

72 
56 

72 
54 

70 
39 

65 
35 

59 
38 

59 
37 

68 
38 

75 
48 

75 
41 

73 
40 

72 
38 

77 
39 

73 
42 

52 
40 

45 
21 

49 
22 

74 
36 

72 
40 

75 
41 

48 
26 

56 
27 

64 
31 

70 
40 

72 
43 

74 

45 

70 
46 

70 
43 

66 

44 

68 
34 

57 
29 

66.4 
38.5 

CDASTAl,   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

MIN 

66 
59 

68 
51 

68 
35 

66 
34 

59 
28 

60 
30 

69 
31 

76 
40 

77 
40 

74 
32 

72 
33 

73 
35 

72 
41 

54 
44 

46 

20 

50 
20 

61 
28 

73 
37 

76 
43 

48 
30 

56 
26 

63 
27 

67 
30 

70 
40 

73 
40 

71 
41 

69 
39 

68 
41 

65 
37 

56 
27 

65.7 
35.3 

ATMORE   I  SW 

MAX 
MIN 

71 
60 

69 
51 

67 
37 

63 
35 

63 
30 

72 
33 

77 
40 

77 
63 

77 
49 

76 
37 

80 
38 

79 
57 

74 

45 

57 
40 

55 
20 

65 
28 

73 
37 

75 
52 

71 
40 

59 
29 

66 
28 

69 

30 

75 
38 

75 
44 

74 

50 

73 
42 

73 
42 

67 
47 

62 
38 

59 
29 

69.8 
40.3 

BEATRICE   1  E 

MAX 
MIN 

71 
53 

73 
49 

67 
33 

65 
27 

62 
25 

64 
27 

73 
30 

75 
40 

69 
39 

75 
40 

77 
44 

79 
31 

61 
40 

60 
37 

47 
15 

59 
27 

56 
34 

80 
43 

77 
37 

57 
29 

57 
26 

72 
29 

67 
27 

70 
35 

68 
37 

77 
39 

78 
40 

73 
37 

57 
27 

65 
32 

68.4 
34.3 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

70 
59 

73 
56 

70 
34 

70 
31 

64 

26 

63 
27 

72 
36 

74 
35 

76 
34 

80 
31 

75 
31 

81 
39 

74 
39 

53 
41 

45 
17 

46 
18 

66 

25 

76 
40 

77 
42 

49 
26 

55 
28 

52 
26 

63 
31 

71 
34 

77 
43 

76 
42 

73 
39 

72 
41 

73 
35 

66 
24 

67.6 
34.3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

7? 
58 

69 
1.9 

68 
32 

62 

32 

64 
25 

71 
26 

77 
35 

76 
54 

77 
44 

75 
30 

80 
32 

75 
53 

65 
41 

55 
39 

54 
17 

65 
23 

74 
28 

78 
50 

71 
41 

59 
28 

66 
24 

69 

25 

74 

34 

74 

41 

74 
46 

71 
39 

70 
37 

65 
47 

61 

30 

98 

22 

69.0 
36.1 

CAHOEN  3  NW 

MAX 
MIN 

67 
56 

65 
43 

62 
34 

60 
27 

63 

25 

71 
27 

78 
40 

77 
48 

74 
39 

73 
32 

79 
33 

70 
56 

61 
39 

52 
30 

53 
15 

66 
25 

73 
36 

79 
50 

71 
38 

58 
21 

64 
24 

69 
27 

73 
34 

74 
38 

74 
43 

70 
40 

66 
38 

61 
40 

56 
26 

55 
23 

67.1 
34.9 

CHATOM  3  N 

MAX 
MIN 

70 
55 

66 
43 

69 
39 

61 
33 

71 
34 

74 
40 

81 
49 

78 
58 

78 
53 

77 
42 

82 
40 

74 
62 

65 
48 

57 
34 

56 
20 

67 
30 

71 
36 

75 
53 

67 
39 

60 
26 

67 
28 

70 
38 

75 
41 

77 
47 

77 
54 

73 
46 

70 
44 

62 
44 

59 
32 

59 
23 

69.6 
41.0 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

70 
59 

69 
55 

70 
46 

70 
36 

58 
34 

60 
3B 

68 
4S 

69 
47 

75 
44 

75 
45 

78 
44 

77 
42 

76 
42 

63 
41 

45 
21 

49 

30 

62 
38 

69 
41 

74 
42 

49 
29 

55 
32 

63 
41 

67 
48 

72 
51 

73 
53 

71 
52 

68 
44 

66 
47 

65 
37 

59 

28 

66.2 
41.8 

ODThaN  fAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7"! 

62 

71 
50 

68 
45 

60 
44 

61 

38 

69 
41 

75 
52 

76 
57 

7! 
48 

7! 
45 

77 
47 

73 
53 

53 
49 

50 
30 

49 
27 

60 

31 

71 
41 

76 
56 

66 
40 

58 
34 

63 
36 

66 
37 

70 
52 

75 
53 

70 
54 

70 
48 

71 
47 

69 
47 

61 
41 

57 
34 

67.0 
44.6 

ENTERPRISE   3  NW 

MAX 
MIN 

68 
58 

70 
52 

69 
42 

67 
38 

59 
33 

60 
37 

68 
40 

75 
50 

76 
46 

74 
44 

72 
43 

77 
45 

73 
48 

51 
43 

45 
21 

49 
22 

61 
33 

71 
40 

76 
46 

48 

30 

56 
31 

64 
36 

67 
37 

67 
50 

74 
53 

72 
46 

70 
46 

71 
31 

66.1 
40.8 

eufaula  wildlife  REF 

MAX 

van 

73 
59 

72 
57 

71 
38 

6B 
34 

60 
29 

60 
30 

70 
40 

76 
47 

77 
34 

75 
34 

74 
33 

78 
50 

72 
36 

52 
39 

47 

20 

50 
24 

65 

30 

72 
41 

76 
49 

50 
30 

56 
28 

65 

28 

67 
36 

73 
45 

75 
46 

71 
50 

64 
42 

69 
45 

67 
33 

61 
28 

66.9 
37.8 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

65 
58 

71 

51 

69 

40 

66 
36 

63 
32 

64 

34 

73 
38 

76 
45 

79 
45 

80 
39 

77 
39 

80 
40 

73 
46 

74 
42 

48 
22 

54 

24 

67 
37 

74 
43 

77 
40 

49 
28 

60 
28 

78 
44 

77 
47 

78 
47 

76 
4B 

76 
35 

73 
33 

70.3 
39.3 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

65 
58 

67 

62 
37 

65 
35 

61 
30 

63 
34 

71 
37 

80 
53 

79 
47 

77 
44 

74 
39 

81 
40 

72 
46 

56 
38 

48 
19 

54 
20 

67 
37 

75 
42 

76 
38 

50 
25 

58 
29 

66 
33 

74 

41 

75 
45 

75 
52 

77 
46 

75 
45 

66 
43 

65 
32 

59 
28 

67.8 
38.6 

GENEVA 

MAX 
MIN 

<.9 

49 

38 

39 

29 

29 

30 

36 

34 

31 

34 

34 

40 

32 

20 

22 

32 

38 

48 

31 

27 

30 

31 

46 

46 

43 

41 

43 

32 

27 

35.4 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

65 
60 

64 
41 

64 
35 

60 
29 

64 
27 

72 
29 

79 
42 

78 
55 

75 
46 

75 
33 

81 
35 

71 
60 

66 
43 

58 
32 

55 
17 

57 
25 

72 
35 

74 
45 

68 
38 

60 
22 

66 
25 

71 
29 

73 
36 

75 
39 

74 
47 

71 
42 

65 
40 

60 
44 

58 

28 

60 
23 

67.7 
36.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

65 
57 

68 
51 

66 
38 

66 
35 

60 
31 

60 
32 

69 
37 

73 
44 

78 
43 

74 
42 

73 
39 

78 
41 

70 
45 

55 
40 

44 

19 

50 
27 

65 
32 

71 
49 

75 
39 

48 
25 

56 
26 

65 

32 

70 
35 

70 
45 

74 
45 

73 
46 

71 
45 

68 
33 

60 
33 

57 
28 

65.7 
37.8 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

71 
51 

72 
54 

70 
44 

67 
41 

58 
33 

60 
35 

67 
41 

75 
46 

76 
43 

75 
41 

76 
39 

76 
40 

73 
43 

70 
41 

48 

22 

48 
26 

65 
33 

72 
36 

76 
46 

51 
30 

58 
30 

62 

32 

67 
38 

73 
49 

70 
52 

74 
45 

70 
42 

71 
44 

69 
33 

61 
30 

67.4 
39.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIM 

68 
56 

68 
51 

68 
39 

65 
33 

60 
32 

61 
34 

70 
42 

75 
48 

78 
44 

75 
41 

74 
46 

78 
50 

71 
45 

55 
40 

49 
19 

50 
20 

65 
34 

71 
40 

75 
40 

48 
25 

56 
26 

65 

35 

68 
44 

71 
52 

74 
51 

74 
47 

69 
44 

68 
44 

66 
32 

57 
27 

66.4 
39.4 

OZARK  6  NNW 

MAX 

Mm 

7<. 
53 

71 
46 

70 
40 

60 
35 

62 
29 

70 
33 

77 
42 

78 
51 

77 
41 

76 
39 

77 
39 

73 
49 

62 
39 

50 
28 

49 

15 

62 
24 

72 
29 

75 
47 

68 
34 

58 
22 

65 
31 

67 
33 

71 
41 

76 
45 

72 
45 

68 
48 

70 
45 

68 
48 

61 
38 

57 
30 

67.9 
38.0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

Mm 

75 
i,i 

80 
59 

64 
41 

48 
38 

49 
35 

42 
35 

52 
35 

58 
35 

58 
40 

76 
45 

74 
41 

59 
41 

59 
40 

59 
38 

58 
20 

59 
26 

59 
29 

59 
40 

70 
49 

53 
27 

48 

28 

67 
33 

59 
42 

59 
51 

59 
45 

60 
43 

59 
43 

59 
36 

40 
32 

56 
32 

59.2 
38.2 

FITTSVIEW 

MAX 

71 
51 

72 
56 

70 
35 

67 

30 

60 
28 

60 
28 

70 
30 

76 
43 

76 
30 

76 
32 

75 
30 

78 
32 

73 
34 

51 
36 

46 
16 

50 
17 

64 

22 

70 
30 

75 
49 

49 
25 

53 
25 

64 
25 

67 
25 

71 
42 

75 
42 

70 
48 

59 
42 

66 
40 

66.2 
33.7 

THQMASVILLE 

MAX 

Mm 

60 
5« 

66 
46 

63 
39 

59 
35 

58 
34 

60 
34 

69 
35 

77 
49 

75 
50 

72 
40 

71 
41 

77 
43 

68 
47 

57 
35 

43 
21 

52 
22 

65 
40 

69 
45 

74 
36 

52 
26 

57 
26 

64 
31 

68 
33 

71 
43 

73 
46 

73 
46 

69 
45 

65 
45 

60 
30 

56 
28 

64.8 
38.3 

TROY 

MAX 

Mm 

70 
60 

71 
53 

66 
39 

62 
34 

61 
31 

70 
33 

77 
46 

78 
52 

75 
46 

74 
42 

78 
40 

71 
57 

62 
47 

50 
32 

50 
18 

64 

30 

71 
38 

76 
55 

71 
41 

58 
27 

65 

31 

68 
38 

70 
44 

74 
48 

74 
44 

71 
50 

70 
46 

66 
48 

98 
34 

95 

29 

67.6 
41.1 

WHATLEY 

*          *  « 

MAX 

Mm 

78 
5". 

67 
45 

65 
34 

63 
30 

65 
27 

73 
25 

78 
34 

71 
50 

70 
40 

75 
35 

80 
36 

74 
52 

62 
38 

60 
36 

55 
14 

67 
19 

72 
34 

77 
42 

70 
38 

68 

20 

72 
24 

75 
29 

77 
35 

78 
44 

74 
38 

70 
34 

64 
40 

60 
36 

58 
26 

96 
18 

69.1 
34.3 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

Mm 

72 
61 

69 
51 

67 
43 

64 
40 

65 
37 

72 
41 

78 
48 

78 
64 

78 
56 

76 
44 

SO 
46 

76 
61 

62 
51 

57 
35 

55 
25 

66 
34 

73 
44 

75 
59 

68 
40 

60 
29 

68 
35 

71 
37 

77 
45 

77 
40 

77 
56 

72 
51 

71 
40 

62 
48 

60 
34 

99 

30 

69,6 
44.2 

CODEN 

MAX 

Mm 

76 
61 

73 
4B 

71 
40 

68 
39 

67 
33 

72 
39 

78 
46 

78 
63 

80 
55 

81 
41 

78 
44 

80 
64 

69 
54 

61 
41 

55 
22 

69 
31 

75 
50 

77 
61 

70 
43 

64 
33 

66 
30 

73 
34 

77 
46 

78 
51 

77 
56 

76 
49 

74 
47 

67 
50 

62 
37 

62 
32 

71.9 
44.7 

FAIRHOPF  2  NE 

MAX 

Mm 

7<. 
56 

68 
54 

66 
43 

63 
40 

63 
35 

7! 
41 

77 
49 

77 
52 

78 
57 

74 
45 

78 
44 

72 
61 

69 

54 

61 
38 

52 
24 

66 

31 

72 
46 

75 
61 

71 
42 

59 
32 

63 
33 

70 
36 

76 
46 

76 
52 

72 
57 

72 
50 

72 
50 

66 
50 

69 
38 

98 
34 

69.3 
45.0 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

MOBILE  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
61 

70 
50 

67 
44 

65 
44 

66 
37 

73 
43 

80 
54 

80 
58 

80 
52 

77 
47 

82 
48 

79 
56 

68 
53 

54 
28 

55 
26 

66 
38 

72 
47 

75 
64 

70 
36 

62 

34 

67 
34 

70 
36 

77 
46 

77 
50 

76 
56 

75 
52 

74 
50 

64 
46 

61 
40 

61 
32 

70.! 
45.5 

ROBERTSdalE   1  E 

MAX 

Mm 

78 
57 

71 
52 

71 
39 

69 
37 

65 
30 

66 
33 

73 
40 

78 
44 

78 
51 

79 
40 

78 
39 

81 
44 

79 
49 

68 
43 

48 

20 

67 
30 

68 
39 

75 
48 

75 
40 

55 
32 

60 
30 

71 
32 

75 
39 

76 
48 

78 
52 

77 
47 

75 
45 

76 
46 

66 
35 

64 
32 

71.4 
40.9 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

NOVEMBER  1969 


Day  of  month 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1         •       «  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

BELLE  MINA  2  N 
FLORENCE 

HUNTSVIllE  HB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHQAlS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
REDSTONE  ARSENAL 
WATERLOO 

•  •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSH 
BIRMINOHAM  KB  AP 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

•  »  • 

UPPER  PLAINS  03 

DOUBLE  SPRINGS 
HALEYVlLLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  <•  N 
TUSCALOOSA   FAA  AP 

•  *  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
CENTRE  5  SH 
PELL  CITY  1  NNE 
TALLADEGA 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
ROCK  MILLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNo 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
•  5 

T 

.1 

T 

.1 

T 
T 

.3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
1.0 

T 
T 

T 

't 

T 
T 

.5 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaHon 

Day 

Of  Month 

3  M  n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 

13 

.15 

31 

.06 

27 

.11 

23 

.10 

22 

.10 

21 

.14 

7 

.04 

10 

.17 

2 

.10 

1 

.09 

6 

.05 

30 

.13 

3 

.03 

39 

.14 

19 

,06 

25 

.06 

15 

.OB 

39 

.11 

76 

.09 

73 

.10 

16 

.07 
14 

.04 

3 

.05 

12 

.05 

16 

.06 

31 

.08 

19 

.10 

68 

.10 
61 

.11 

73 

2.59 

799 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

* 

54 
62 
50 

.04 

70 
67 
53 

.10 

59 
69 
46 

.09 

33 
56 
36 

.05 

40 
58 
37 

.10 
18 
65 
39 

.07 

23 
70 
44 

.06 

10 
74 
52 

.06 

22 
79 
55 

.13 

16 
73 
44 

.10 

15 
72 
47 

.10 

56 
65 
45 

.15 

6 
56 
45 

.09 

109 
60 
43 

* 

110 

.16 

41 
54 
33 

.14 

56 
64 
38 

.10 

67 
64 
43 

.06 

150 
70 
43 

* 

116 

.23 

47 
57 
37 

.06 

27 
62 
37 

.06 

12 
64 
37 

.07 

10 
68 
37 

.07 
6 
69 
37 

.01 

10 
65 
53 

.02 
14 
61 
49 

.03 

55 
56 
47 

.04 

65 
60 
37 

78 

2.31B 
1419 
64.5 
43.3 

*      •  * 

GULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

52 
72 
52 

.09 

l» 
70 
51 

.05 

20 
68 
46 

.15 
31 
64 
45 

.13 

19 
65 
40 

.10 

21 
66 
43 

.11 

16 
75 
50 

.09 

18 
75 

60 

.09 

20 
77 
59 

.06 

20 
72 
47 

.06 

12 
74 
47 

.12 

49 
78 
63 

.04 

14 
72 
54 

.14 

67 
68 
45 

.10 

29 
52 
35 

.04 

12 
62 
36 

.04 

17 
66 
46 

.04 

27 
70 
59 

.14 

92 
68 
46 

.16 
54 
56 
37 

.09 

14 
61 
36 

.08 

10 
66 
40 

.09 

10 
71 
48 

.04 

9 
64 
54 

.05 

7 
71 
58 

.07 

12 
71 
52 

.05 
8 
69 
52 

.16 

41 
60 
56 

.08 

40 
59 
40 

.10 

44 
56 
36 

2.73 
606 
67.4 
46.0 

S«e  Reference  Notes  Foliowing  Slalioa  Index 


-  138  - 


STATION  INDEX 


tOOISON 

ILBESTviLlE  2  it 
AlEXA^OEK  CITV 
tlEXAKoEM  CITV  « 
ALICEVILLf 

ANNISTON  FAl  A* 
AtLEV  >  S 

ASHLAND 
ASMVILLE  *  U 
ATHENS  2 
ATMOHE   1  Sh 
AUBUKN  1  Sv 
AUTAUGAVILLE  S  N 
BANKHCAfi  lOCK  AHS  0AM 
BAY  NINETTE 
BEATRICE  1  ( 
BELLE  NINA  2  N 

BERHY 

BCSSEMEt  S  SSH 
BlLLtNCSlEV  1  if 

BIAHINCHtH  WB  A» 

BHAI 

••ANTLEV 
B«£UTOn  9  SSE 
BAIOCCPOAT  2  H 
BAOOKHOOO 
BBUHOtOSE 

CALERA  7  Sh 
CANDEM  1  N« 
C*N»  MILL  2 
CARBO*'  HILL 
CENTRE  9  Sh 
CENTREvlLLE 
CHITO"  J  s 

C^ILOERSBURC  kTR  >LANT 

CLAIBOR><E 

CCANTON 

CLAYTON 
CDOEN 

COFFEE  SPRINGS  2  nh 

CDLBEtT  STEAM  PtlNT 

COLLINSVtLLE 

COLUMBIA 

Ci^ROQVA 

COTTONTON 

C  lift  A 

DIDEVlLLE 
OAOEVIlLE  2 

OAVTO** 
DECATUR 
DFLTA 

OENOPDLIS  LOCK  tut)  QAM 

DOTHiN  FAA  AIRPORT 

OnTMAN  4  SE 

DOUBLE  SPAINGS 

ELBA 

EIROO 

EMTERPRtSE  }  NM 

EUFAULA  MIlSlIFE  AEF 

EVERGREEN 

PAIRHOPE  2  *<E 

FALKVlLLE  1  N 

FAVfTTE 

fLOAEMCE 

FORT  DEPOSIT 

FORT  HQACAN 

FORT  PAYNE 

FAJSCO  CITY 

CAOSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORCIANNA 

GILBEATOWN 

CORCAS 

CtEENSBORO 

CAEENVUlE 

culf  Shores  »  o 

GUNTERSVIlLE 

GUNTERJVKLE  rvA 

HALEyviLLE 

hamilton  5  s 
maynevillE 

HEAOLANr} 
MEFLIN 

MICHlAnO  hohe 

HIC"TOw£R 

MDOCES 

^flUNTSVlLLE  MB  AP 


'JACKSONVILLE  I 

JASPER  •>  •* 
JORDAN  5A'' 
RlNSTClN 
LAFAYETTE 
LAY  DAH 

LEEDS 
LEESSURC 
LIVINOSTOM  1  ' 


Ot«0 

oi«a 

OlAO 
0163 
OITB 
0152 
02TI 
031B 

036? 
0J77 
039) 
0*07 
0«2Z 

0)  0! 
09S3 
0616 
0695 

OT«B 
0T3T 
0SZ3 
0«3L 
O'ST 
1069 

toa* 

1099 
ll«3 
117B 

wee 

1301 
132* 
1177 

1)  12 
1)20 
196e 
1620 
1690 
1694 

1725 

ieo3 
ieo7 

IB19 
1B49 

ie69 

1*40 
1974 

2079 
2119 
2124 

21BS 
2207 
223S 
224) 
2372 
2377 
2386 
2577 
2632 
267) 

2730 
27SB 

2ei3 

2640 
2eB3 

2971 
3024 
303) 
30*3 
3105  ' 

3194 
3160  I 
3200  I 
329)  I 
3271  I 
330e  I 
3630  I 
3911  I 
3)19  I 
39)9  ( 

3)7)  I 
397e  I 
3620  I 
3649  I 
3740  I 
3761  I 
377)  I 
3B16  I 
3642  I 
3699  ( 


4066  01 

419J 

4209 

4226  03 
4306  09 

6631 

6902 
4603 
4619  02 


HENRY 

MtNSTON 

HILCOI 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICRENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 

ST,  CLAtft 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BALOMiN 

MONROE 

LIMESTONE 

03!  FAYETTE 

02;  jeffeison 

03  AUTAUCa 
02l  JEFFEBSON 

MARShtLl 

CRE'JShaw 
OTI  ESCAMBIA 
02]  JACKSON 

TUSCALOOSA 
07|  PIKE 

04  SHELBY 
07  MlLCOir 

TALLAPOOSA 

HALKER 

CHEROKEE 

etee 

MAS»4INCTQN 
TALLADEGA 
MONROE 
CHILTON 


BARBOUR 

MOBILE 

GENEVA 

COLBERT 

OE  KALB 

HOUSTON 

NALKER 

RUSSELL 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

MARENGO 

HDRCAN 

CLAY 

MtRENCO 

HOUSTON 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

BARBOUR 

CONECUH 

BALDWIN 

MORGAN 

FAYETTE 

LAUDERDALE 

LOWNDES 

BALDWIN 

OE  MtLB 

MONROE 

ETOWAH 

SUMTER 

CULLHAN 

GENEVA 

BUTLER 

CMQCTAN 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BALOHlN 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 

MADISON 

CLARKE 

CALHOUN 

KtLxER 

ELMORE 

COFFEE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEBOxEE 

SUMTER 


e3  19 

67  11 

eT  29 

66  10 

65  57 

B)  92 

>e  07 

86  30 
B)  )l 

87  IJ 

83  90 
B6  20 

86  99 
BT  31 
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B6  41 

87  20 
87  47 
87  12 
8»  53 


B6  42 

"6  4) 

66  10 

66  16 

87  0) 
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87  17 

85  49 

86  66 
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B9  4J 
87  32 

85  4) 

87  08 

88  19 

86  20 

87  31 

86  38 

83  28 

88  13 

89  56 

87  50 
69  52 

89  07 
"7  11 
BS  04 

88  23 
B5  45 
B)  46 

87  39 

86  SB 
85  42 

87  50 

89  27 

85  21 
87  24 

86  04 

87  48 
8)  53 


86  35 
88  01 

85  43 

87  24 

86  00 

88  09 
86  *5 
BS  91 

86  «4 
88  20 
BT  IS 

87  36 

86  3B 

87  41 


B7  37 
B7  59 
86  36 
89  20 
69  36 

86  19 
69  24 

87  56 

86  3) 
BT  59 
fl9  46 

87  16 
86  1) 
86  11 
89  24 
86  31 
86  33 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JOHN  S  RICHBURC 
PROF,  PALMER  CODSE* 
SIDNEY  J.  HA>OY>  S*. 
ALA.   CDHNUNITT  NETWORK 
HENRV  0,  OENHaM 

Closed  10/9/69 

MRS.  CHERRY  J,  HEflNDDN 
JAMES  P.  CrLllS 
FED.   AVIATION  AGENCY 
MftS.  DORA  R.  OAVIS 

GEORGE  M.  BURNS 
JOHN  T.  SWINOALL 
RADIO  STATION  HjHH 
HUGH  H,  MIGCINS 
MRS.   MARTHA    1,  HOO"E 
J.  B.  NEtCMaORS 
CORPS  OF  ENGINEEKS 
GRQVER  W.  UOQOWARO 
MARY  L.  6AVLES 
AUBURN  UNIVERSITY 

CARL  VERBY 
JAMES  E.  MC  CRAVY 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.   HEATHER  BUREAU 
ROBERT  L.  HHEELES 
»■  E.  HENDERSON 
MRS.  CLAHA  T,  P£*VV 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
MRS,  MILLIE  M.  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 

PIERCE  A.  GARRETT 
AUBURN  yNIVfcRStTY 
AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MAE  GARRISON 
OON  maTSOn 

huey  cqlburn 
craoy  c.  young 
city  .<ater  plant 
tollie  l.  haskeu 
marion  w.  easterling 

MRS  fLIlABETH  M  MESTON 
ACNES  C.  CMRISTENJFN 
HENRY  P.  tCELLEY 
TVA-462 

S.   H,  APPLETON 

INACTIVE  8/1/66 
MRS.    C.  CRESHAM 

HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WiLLIAN  L.  BARTLETT 
RUPUS  P.  PLESS 

JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
MRS  VERNA  8.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED,  AVIATION  AGENCY 
PAUL  B,  SMITH 
MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C.  HRUNSON 
MRS.  BELLE  BERRY 
T,  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  NATL  mDlIFE  REF 
MILLER  T.  SELLERS 
AUBURN  U'^IV  E*P  STA 
EOGBERT  m.  HARDIN 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  C,  RICHARDS 
H.E.  SHALL 
DOROTHY  E.  MAULOIN 
CARL  PARKER 
MRS.  NELIA  HCKENIIE 

SO.  NATURAL  GAS  CD. 
HACK  C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
JAMES  C.  WILLIAMSON 
T.  E.  MASON 
ALTON  G,  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARIINCTON 
J.  A.  BLACK 
GILBERT  W.  ilELCHER 

RADIO  STATION  WGSV 
TVA-T6I 

james  e.  eioson 
eddie  l*  pearce 
hiss  anne  "oshell 
aururn  university 
city  op  heflin 
chaales  r.  porter 

THOMAS  J.  hart 
FRANK  L.  HAYNES 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
FREO  HUMJNS 

.  ELLA  H.  AVERS 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO, 
FRED  W.  WOOD 
CLARENCE  H,  FINCMER 
ALABAMA  POWER  CO. 

MARY  K,  LEE 
RUPUS  M.  SBmELL 
~.  WILLIAMSON. 


JR. 


EX  NO. 

DIVISION 

CXjUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

3 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION  ] 
TIME  AND  1 
TABLES  1 

TEKfP. 

§ 
g 

SPECnALj 

LluTSVlLLE 

BARBOUR 

31  68 

JOHN  B*  ARB 

HAOI SON 

497 

0 

MADISON 

1' 

8«  49 

98 

9f 

H 

JOHN  0  STQNER  JR 

MACELLA 

0 

JEFftRSON 

33  30 

8*  51 

69* 

ALABAMA  PQwER  CD, 

MARION  6  Ng 

9U 

PERRY 

32  41 

7. 

NATIONAL  FISH  HATCCRV 

MARION  JUNCTION  1  £NE 

311 

Ot 

DALLAS 

32  27 

R,  L.  SImONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

912 

fit 

DALLAS 

32  28 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

314 

0 

ELMORE 

32  40 

4: 

ALABAMA   POWER  CO. 

MATHEWS    1  SSm 

917 

oe 

MONTGOMERY 

32  1) 

7J 

E.  PAUL  OOWAN 

mElvIN 

935 

0 

CHOCTAH 

31  56 

ERNEST  H,  LAND 

MERTI  PONOVIlLE  TOhER 

938 

0 

BIBB 

32  91 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

ot 

BULLOCK 

32  04 

ALFRED  St  ADAMS 

milstead 

943 

oe 

i: 

85  54 

20 

81 

JAhES  M,  nALkER 

MINTER  3  NH 

964 

oe 

DALLAS 

32  06 

87  01 

37( 

71 

•ft 

HENRv    J ,    T ATE  S 

MITCHELL  Dam 

946 

03 

CHILTON 

' 

32  48 

ALABAMA  PQWE"  CO, 

MOBILE  wB  AIRPORT 

967 

01 

MOBILE 

30  *1 

MIC 

Mli 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

mtntevallo 

993 

SHELBY 

33  OA 

MONTCOKERY  WB  AP 

Oi 

MONTGHMERV 

32  11 

MIC 

Mil 

1  HJ 

U.S. 'weather  BUREAU 

moultdn 

0 

LAHRENCE 

34  29 

TVA-3B1 

mOULTON  2 

963: 

0 

LAWRENCE 

34  29 

6F 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOiLS  FAA  AP 

9741 

0 

COLBERT 

34  4) 

HIE 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NEW  BROCKTON 

9842 

01 

COFFEE 

31  26 

JESSE  birchfield 

NEW  MARKET  2 

9B61 

01  MtOISON 

i: 

86  27 

Ti: 

!P 

)p 

H.  WAYNE  MC  FARLEN 

NIWTON 

) 

3i  20 

85  36 

220 

7a 

CLADvS  C  BROWN 

ONEONTa 

612 

2 

33  97 

86  29 

870 

Ti 

TA 

LONNIe  R,  nqRRIs 

OPELIKA 

6129 

i: 

32  38 

85  23 

7)0 

7a!  7A 

RADIO  STATION  WJHO 

orrville 

616 

32  18 

87  14 

200 

6A 

EDwAPD  B.  HAPREN 

OIARK  6  NNm 

6211 

! 

31  31 

85  41 

470 

5P 

CMAHlES  h.  CARROLL 

PAINT  flnCK  2  N 

6226 

IZ 

34  42 

86  20 

619 

TVA«b9 

palmerqale  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

33  44 

86  41 

798 

TA 

GEORGE  T.  PQSEY 

PELt   CITY  1  NN£ 

6329 

0' 

ST  CLAIR 

7 

S3  36 

86  16 

9)9 

7A 

7A 

N0"HAN  a.  VAUGHN 

perryvkle 

6362 

; 

32  36 

67  09 

500 

9A 

MRS  EVELYN  M.  Fuller 

PMEN I  X  C I  TV  2  NNM 

MONROE 

31  35 

hRS.  MINTA  edoins 

639< 

8)  01 

97( 

PHENII  CITY  WATER  WKS 

PICKENSvILlE 

6414 

88  16 

165 

•<RS  MARY  A.  HEORICK 

6636 

210 

7J 

6468 

MONTCOHERV 

86  04 

506 

7A 

«RS.  ENA  C,  PAUL 

PITTSVIEw 

6901 

RUSSELL 

8S  10 

380 

7A 

SA"  P.  RUSSELL 

6308 

0; 

AUTAUGA 

1 

B6  94 

230 

71 

THOMAS  E.  PISCHER 

PRATTVJ  L  LE 

6640 

AUTAUGA 

1 

S6  2B 

290 

6P 

COnT INENTAL  HQJS  GARDEN 

PUSHMATAHA 

6719 

o: 

CHQCTAH 

13 

88  21 

260 

AS 

BA 

Closed  id/i/69 

RED  BAY 

01 

FRANKLIN 

34  26 

7A 

7i 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6B3: 

01 

MADISON 

i: 

86  36 

57; 

MIO 

MIO 

REFORM 

684- 

o; 

PICKENS 

V 

33  2) 

SB  01 

22( 

TA 

RAIFORW  C,  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

7A 

WILLIAM  COOWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

0" 

COVINGTON 

31  22 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE  I  E 

08 

BALDWIN 

30  32 

7A 

7A 

MICHAEL    W,  BALDWIN 

ROCXFQRD  Z  NNW 

05 

COOSA 

32  54 

7A 

7A 

CHARLES   M,    MCEWEN  1 

ROCK  MILLS 

05 

RANDOLPH 

33  09 

6A 

&A 

JOHN  T.   BAILEY  1 

RUSSCLLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

34  31 

7A 
YA 

T 

RADIO  STaTIQN  whwr  I 

SAINT  BERNARD 

02 

CULLMAN 

34  12 

ST,  BERNARD  COLLEGE 

SANO  HT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

OE  KALB 

34  17 

6P 

6P 

ALI8URN  UNIVERSITY 

7282 

02 

JEFFERSON 

'l 

86  S8 

304 

7A 

hRS.  M.  w.  PRIDMDRE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

61! 

7L 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

selma 

7366 

06 

DALLAS 

32  29 

9P 

7A 

ROBERT  J.  Chandler 

slocqmb 

07 

GENEVA 

31  07 

7A 

suttle 

06 

PERRY 

32  32 

TA 

j>  F,  suttlEj  jr. 

SYLACAUCA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

6P 

C  ITY  WATER  PLANT  ' 

TALLADEGA 

04 

TALLADEGA 

33  27 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER  1 

THQNASvlLLE 

07 

CLARK 

31  99 

7A 

LEROY  GATES  1 

T"ORSBY  1  SW 

03 

CHILTON 

12  54 

AUBURN  UNIVERSITY 

THOflSBY  EXp  STATION 

03 

CHILTON 

32  S3 

6P 

6P 

i 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  oah 

B219 

OS 

ELMORE 

11 

83  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO,  ' 

TONEY 

8299 

IZ 

34  94 

790 

TROY 

07 

PIKE 

31  49 

85  S9 

6P 

6A 

THOMAS  J>  OILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

03 

TUSCALOOSA 

33  14 

170 

HlO 

NIC 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

83S9 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  I) 

87  39 

192 

TA 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TJSKEGEE  3  SW 

8406 

0« 

MACON 

11 

32  2) 

69  41 

416 

TA 

TA 

*^R.  ISHMEAL  RAY 

UNiriN  SPRINGS 

06 

BullOCi 

32  OB 

«A 

BA 

ELLIS  8.  MEINSLER 

uniontown 

Ot 

PERRY 

32  26 

B7  3J 

269 

jeptha  s,  rranyqn 

VALLEY  HEAD 

S469 

02 

DE  KALB 

7 

34  36 

10*0 

7A 

7A 

C  t  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

B917 

03 

LAMAR 

1) 

33  49 

:::: 

190 

9P 

5P 

HRS.  LEILA  M,  WHEELER  , 

0609 

OS 

RANDOLPH 

11 

640 

ALABAMA   POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

B637 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

87  11 

209 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

0* 

ETOWAH 

34  OA 

86  19 

690 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR 

B66( 

02 

JEFFERSON 

1 

33  49 

«6  49 

7i 

CHARLES  A,  ShaRITT 

MARR|0R  lock  ANO  DAM 

6673 

06 

GREENE 

2 

87  30 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

IZ 

34  99 

4)8 

9P 

9P 

RICHARD   D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTQN 

6809 

03 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

TA 

HAS  ELUA  J,  8EARDEN 

wetumpka 

BB59 

OS 

ELMORE 

32  33 

I'O 

TA 

MARION  M.  SANFOHO 

wmatley 

BB67 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

67  ''I 

170 

TA 

MRS.  VELHA  G.  COLEMAN 

WINFIELO  2  Sw 

B998 

03 

FAYETTE 

13 

33  59 

87  50 

4&B 

TA 

ROBERT  A.  HOOREf  JP. 

YATES  HYDRO  PLANT 

B103 

09 

ELMORE 

11 

32  34 

89  94 

339 

61 

ALABAMA  POWER  CO. 

CLOSED  STATIONS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

09 

TALLAPOOSA 

It 

32  99 

89  52 

660 

5P 

9P 

Closed  io/5/69 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

11 

32  U 

•  »  21 

260 

8A 

RA 

Closed  io/i/69 

i-CHOCTAWKATCHEE  e-CONECUH  7-COOSA  B-ESCAMBU  9-CUl-F 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1969 


Additional  Infonnatlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2.    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRKCIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BST.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

If    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  ajnounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  mon 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  oi:  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Off^^^  Washington,   D.  C.  20402.  


DSCOMM-ESSA-ASHEVILLE-1 2/31/69-860 


-  140  - 


-O-  Corinth  4  SW  \  -O" 


Florence,  


Athene  2  | 


New  Market  2 


Chattanooga  WB  AP@ 


-o-  I 

Bridgeport  2  W 


Muscle  iihonls  FAA  AI'  wiitia  ^  N  -tj- 

/-  _  NORTHERN^/''  VALLe4^|\-  j 


Huntsvillc  WB  AP 


Paint  Rock  2  N  Scottaboro 

r 


RussoUville  2 

-o- 


MouUon  2  -(»  Moi 


Fulton  ;i  W 

-o- 


-o- 

Double  sprlD 

«  rlcy  3  s  ; 


Sand  Mt  Sul 
/-(         Albcrtviilc  2  SK 

ApPALACHIAM  \/ 

C.rdin  C.'t,  P 


'  Carbon  Hill 

;  -  -o  1    o  -o- 

Wlnt.eW  2  SW    1   ,„„„„^ 


j  UPPER  P1J.AINS  ,  o 


Banktiead  Lock  4  Dam 


'ille  IN  I  Guntereville  TVa' 

o-  I         (i  ; 


Guntereville  O 


/  \AI:'ABAMA 

Valley  Head  -<>/  | 

<  '   

y«y    \    9  0  TH  r 

I  Home  WB  APfl 


9 

Fort  Payn^ 


MERIDIAN  TIME  ZONE 


BrooksviUe  Exp  Sta  / 

O  PickensviUe 
|0 

Macon  2  NE  I 


I  t^Tuscaloosa  FAA  AP_f 

I  Tuscaloosa  Oliver  Oam 


IVlOUNfAIN    o   K  , 

Oneonla    #  V  _ 

  /  \.^.' 

OS.,™        OP.ta.er.,'"'"  EASTERN 

}       7  - 

Bi.  mineham  WB  Ap'  ^  / 

M«e'-"»0   i"""'  ,  ,_/'T.ll.de6, 

ssw^  VALLEY 


Gadsden  Gas  Plant,    '  j_ 


Childersburg  Wtr  Plant 

r  -o  (" 

\  Sylaeaug.  4  NE 

We,.  Blocono  o  J.  1  

-     O-  Calera  2  SW 


-O-  CarroUton 


H.ehtowerO  \ 


O  Wadlcy  y 


PIEDMON"  PLATEAU) 


Mertz  Pondville  Tw 


ille  Twr  n.^ 


Warrior  Lock  &  Dam 


MARION  6  NE 


Alexander  City  6  NE       I  \ 
m  I  I        Lafayette  | 

Thereby  X  SW  %^  Thorsb\xp  Sta        <>:  "^'^^''^J  '  |  ' 

O  Mitchell  Dam                |      n=,d..v.He                 |  ^ 
;  r.-f^  \ 


Perryville  |  j  ^ 

O       Plantersville  2  SSE 


I     Demopolis  Lock  &  Dom- 


Hjjssfll  2  WNW  / 

|OCal 


\  o 

Pushmataha 
Cro'ndall  12  N  • 

32-1  \  *^ 


lar.on  Jimclion  2  NE  I    I  I 

 I  -v.,^  °  """i'  \  A„,a„«av.l,e  3  N 


Dayton  |  


■@-  Selina 

-o- 

1  Junction  1  ENE 


Jordan  Dam  O  Yates  Hydro  PI 

Wetumpka/^ 

V  ®  Primrose 
V.^  Montgomery  WB  AP  O  Mathews  1  SSW 


Tuskegce   3  SW 


Camden  3  NW  -Q- 


Haynevillc  -Q- 

PRAIRIE 

Fort  Deposit 


ayneaboro  2W' 


O-  MorrUl 


.lie  WB  AP 

@ 


rascagouta  2  EKE 


^  Pete; 


r 


I  Georgiani 


j-n  3  SW  VI   ^  Columbus  WB  AP 

en.x  Cit^  2  Nt^^O^ 
J  I 

( 


Buena  Vista 


Troy  • 


EufauL-i  W  L  ReX, 


an/COASV^L. 


'  '  Elb 

River  Falls  0*  **'ver  Falls  2  NE 


\ 


Cuthbert 

-o- 


New  Brockton 


Oiark  6  NNW  Abbeville  1  NNW  * 

!  ^      i  / 

J 
i 


OWollaco  2  E 


Brewlon  3  SSE 

-o- 


_         1  _  ,     O-  Headland  I 

-O       I  O  Newton  J 

,  ^...^.-prlse  3  NW    !""  r\ 

Ktnslon  I  '         /   ' —  •  ° 

O  I       J  @  Dothnn  FAA  Al^^^c 

'  r^ff^Psnrines  2  NW  !...*,  ...  ^ 


O^Columblo 


GULF  \ 


irhope  2  NE 

Rob,n.d«le  1  E  '      P.'n»ar..la  WB  AP 


/ 


Q  I  I>othftn  4  SE  ^ 
Slocomb  ,  \ 


Colquitt  2  E  O 


Chtpley  3  E 

-o- 


STA  TION  LEGEND 

O       #        3      PrtcipilOtton  only 

<D  Prtcipilolion,  storage 

-O-  Precipitation    and  Temperature 

-(J>-  Precipitalion,  Temperature  and  Evaporoiion 

Type  of  gage:     O  Non-recordittg; 
#  Recording:      9  //pfs 

Double  circle  combmolions  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data. 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS  AT  29  '/g' AND  45 '/j* 
 I  


CLIMATOLOGICAL 


ly 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  /"^'^ 

MAURICE  H  STANS.  S«cr*iary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINIsfrftdTION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA^  j> 


•^EB  18  1970 


ALABAMA 

^DECEMBER  1969 
lolume  75     No.  12 


SUIlOD 

Temperature 

— 

•  3 

<Z 

AT«rag» 

Mlsbnum 

a 

* 
< 

1 
Is 

ll 

1 

ji 

en 

s 

a 

% 

2. 

\ 
Q 
J 

\ 

No.  ol  Days 

a 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Mu. 

Mln. 

Departure 
From  Normal 

GrealesI  Day  j 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

1.00  or  More 

'"'< 

8  ( 

8  » 

sis 

NORTHERN  V'LUEV  01 

ATHENS  2 

29 .  IM 

^? 

20+ 

79! 

0 

0 

0 

7,93 

4,9! 

0 

6 

3 

2 

9ELLE  MINA  2  N 

* 

31.2 

Ao'e'^ 
* 

Z I 

74  ■ 

0 

0 

19 

0 

8,90 

5,3f 

aft 

30 

,  < 

0 

1 

F&LKVILLE   1  N 

50  •  2 

27.6 

38.9 

67 

30 

2C 

17* 

800 

c 

c 

2< 

7,1] 

1,80 

30 

.0 

c 

e 

t 

3 

FLORENCE 

50.5 

27.8 

39.2 

63 

13 

17 

20 

794 

0 

° 

2  4 

11,0; 

4,45 

30 

a 

e 

9 

HUNTSVILLE  MB  AP 

50.6 

41.3 

-  2.3 

68 

30 

23 

20 

728 

19 

9  4( 

4.9" 

3,27 

30 

0 

( 

9 

HADISON 

MOULTON  2 

5 1  •  2 

31.3 

41 

iX 

21 

20 

'<£ 

0 

0 

18 

0 

10,0] 

9,02 

30 

T 

0 

7 

1 

4 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

49 » 7 

33.6 

41.7 

2 

26 

24 

7l! 

0 

0 

19 

0 

^q'  »! 

4,32 

29 

T 

0 

8 

« 

5 

NEW  MARKET  2 

46  •  4M 

29 .  5M 

39, OM 

6^ 

30 

1 S 

20 

802 

0 

c 

21 

0 

,24 

9,0! 

30 

T 

0 

( 

! 

2 

RED  BAY 

50.9 

30 . 2 

40,6 

65 

2 

23 

1 

749 

0 

0 

23 

0 

12 ,  7t 

6,26 

29 

.C 

1( 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

50.3 

27.9 

39.1 

66 

30* 

20 

20* 

794 

0 

0 

23 

0 

8.79 

3.20 

30 

T 

c 

( 

1 

4 

RUSSELLVILLE  2 

50.1 

29.0 

63 

30* 

2C 

18+ 

779 

c 

2  3 

12.60 

5,25 

30 

T 

0 

8 

! 

3 

WATERLOO 

49.5 

30,4 

40,0 

63 

13 

17 

20 

771 

® 

20 

9,49 

2.00 

29* 

T 

0 

8 

1 

4 

DIVISION 

40.1 

-  3,8 

9.92 

4.93 

_ 

*       *  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

46.4 

39,8 

-  3,4 

65 

30 

23 

20 

775 

c 

21 

6.12 

.96 

1 .  9C 

30 

T 

c 

' 

^ 

3 

BESSEMEO  3  SSH 

53.8 

32  2 

2 1 

1  7 

671 

0 

0 

19 

0 

6.3^ 

2.26 

7 

T 

c 

6 

4 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

53.9 

32)7 

43,3 

a  4.0 

70 

30 

27 

0 

0 

20 

0 

6.07 

1.09 

1.71 

Jt 

T 

0 

5 

t 

4 

BRIDGEPORT  2  H 

49. 8 

28.5 

39,2 

27+ 

705 

0 

\ 

21 

9.06 

3,77 

5.08 

30 

8 

4 

3 

guntepsville 

50 . 2 

31.9 

40.9 

66 

aft 

i  - 
22 

17 

7i1 

0 

c 

2 1 

5.4G 

1.68 

30 

.0 

0 

7 

4 

4 

ONEONTA 

51.4 

28.9 

40.2 

67 

31* 

20 

18 

761 

0 

0 

24 

0 

6  85 

2.33 

31 

•  c 

0 

7 

3 

SAINT  BERNAPD 

50  ■  OM 

29, OM 

39. 5M 

-  3.7 

67 

30 

22 

18* 

781 

0 

0 

24 

0 

7)57 

2,39 

2.17 

7 

0 

SAND  MT  SU6ST4  Ay 

49 . 5 

29,6 

39.6 

66 

30 

19 

17 

782 

0 

0 

22 

0 

6.95 

2.17 

30 

,0 

0 

7 

4 

4 

SC0TTS80RO 

?f  *  i 

5  0 

66 

30 

1 9 

17 

807 

0 

c 

22 

\  '-T 

3,04 

3.20 

30 

,0 

c 

C 

5 

4 

VALLEV  HEAD 

«s!i 

23.2 

35)7 

-  7)4 

68 

31 

13 

20 

901 

0 

0 

27 

0 

6.77 

1 ,96 

2.44 

31 

1.7 

T 

25* 

G 

4 

3 

DIVISION 

40.0 

-  4.3 

6,97 

1,82 

.2 

•      •  * 

UPPER  PLAINS  03 

4LICEVKLE 

«  c  *  ? 

31.9 

43.2 

72 

30 

25 

13 

671 

0 

0 

24 

0 

7.40 

.0 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

55  •  2 

31.8 

43.5 

70 

30 

24 

13* 

660 

0 

0 

19 

0 

6.60 

1.97 

7 

.0 

0 

t 

! 

2 

rpNTRPUTi  1  F 
V,cil  1  l^C¥  1  Lbs 

56,4 

29.5 

43.0 

-  4.1 

70 

30 

23 

29» 

680 

0 

0 

23 

0 

7.36 

2.07 

2.19 

31 

.0 

0 

7 

5 

3 

C  L  ANTON 

55.9 

31.7 

43.6 

-  3,2 

71 

31 

23 

17 

654 

0 

0 

22 

0 

7.39 

2.39 

2.40 

7 

.0 

0 

9 

4 

3 

DOUBLE  SPRINGS 

50.8 

29.4 

40.1 

65 

30 

21 

20 

765 

0 

0 

29 

0 

9,03 

3,10 

30 

T 

0 

8 

' 

4 

FAYETTE 

55  ■  OM 

30,9 

43 .  OM 

68 

29 

21 

17 

677 

0 

0 

21 

0 

8,35 

1.96 

7 

,0 

0 

9 

6 

4 

HAIEYVILLE 

50.6 

29.6 

40 . 1 

69 

30 

24 

25* 

766 

0 

0 

27 

0 

11.92 

5.36 

30 

,3 

T 

22 

9 

9 

3 

HAMILTON  3  S 

52.4 

24.8 

38.6 

66 

30 

16 

1 

809 

0 

0 

24 

0 

9,51 

3.19 

30 

T 

0 

9 

9 

3 

JASPER  A  N 

51,8 

29.9 

40.9 

67 

30 

20 

27+ 

741 

0 

0 

20 

0 

2,37 

30 

T 

0 

6 

i 

4 

PRATTVILLE 

57,5 

33.3 

49.4 

-  3.5 

74 

30 

24 

13 

601 

0 

0 

IB 

0 

4.78 

-  ,06 

1.73 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

52.4 

34, 3M 

43. 4M 

69 

3C 

27 

24 

660 

0 

0 

15 

0 

7,14 

2.27 

30 

,0 

0 

7 

5 

3 

55.5 

34.0 

44.8 

72 

29 

29 

13 

620 

0 

0 

16 

0 

6,03 

2.24 

21 

.0 

0 

6 

2 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

55.1 

31.3 

43.2 

-  4.0 

70 

30 

23 

1 

668 

0 

0 

21 

0 

6,81 

1 ,64 

2.03 

7 

.  0 

0 

7 

4 

VERNON 

54 , 7 

31 ,2 

43.0 

68 

31 

20 

17 

673 

0 

0 

17 

0 

9,64 

2.66 

30 

.0 

0 

6 

4 

42.6 

-  4,2 

7,85 

2.71 

T 

•      •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

5  2,2 

31.8 

42.0 

72 

30 

23 

17* 

704 

0 

0 

20 

0 

5,70 

1.78 

29 

0 

7 

3 

CAlERA  2  SH 

57,0 

31,4 

44 , 2 

70 

30 

19 

20 

636 

0 

0 

18 

0 

5,19 

.15 

1.92 

7 

.0 

0 

5 

4 

3 

CENTRE  3  SW 

5 1 . 1 

29.7 

40,4 

70 

31 

21 

17 

754 

0 

0 

20 

0 

8,85 

3.19 

31 

.0 

0 

8 

6 

3 

Chiloersburg  htr  Plant 

GADSDEN  GAS  PLANT 

51.6 

32.4 

42,0 

-  2,8 

69 

30 

21 

17* 

705 

0 

0 

15 

0 

74 

2.00 

7 

.0 

0 

6 

5 

3 

PELL  CITY  I  NNE 

52.4 

28,2 

40i3 

68 

31 

20 

18* 

797 

0 

0 

23 

0 

9,66 

2.65 

7 

.0 

0 

7 

9 

4 

SYLACAUSA  S  NE 

55.6 

30.2 

*2.9 

73 

30 

21 

20* 

677 

0 

0 

20 

0 

6.11 

2.00 

30 

.0 

0 

6 

9 

3 

TALLADEGA 

54. IM 

32. 6M 

43. 4M 

-  3.4 

72 

30 

22 

17 

664 

0 

0 

17 

0 

4.77 

-  .05 

1.64 

30 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

42,2 

-  3,5 

6.72 

1.65 

T 

*       •  * 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY 

55.) 

30.8 

43,1 

72 

31 

22 

17 

674 

0 

0 

21 

0 

5.42 

1,97 

7 

,0 

0 

8 

3 

2 

ASHLAND 

53.6 

27.5 

40,6 

69 

31 

21 

26* 

748 

0 

0 

28 

0 

5.19 

1.97 

7 

,3 

0 

7 

4 

2 

AUBURN  3  SM 

57,1 

31.3 

44,2 

-  4,4 

72 

31 

23 

13 

639 

0 

0 

20 

0 

4.70 

-  .24 

1.18 

22 

.0 

0 

2 

CAMP  HILL  2  NH 

54.9 

29.1 

42,0 

72 

31 

20 

17 

707 

0 

0 

23 

0 

4.26 

1.35 

7 

.0 

0 

6 

J 

1 

HEFLIN 

53.1 

25.0 

39,1 

69 

31 

19 

20 

796 

0 

0 

26 

0 

9.07 

.0 

0 

LAFAYETTE 

56.3 

34,1 

45.2 

71 

30 

23 

17 

611 

0 

0 

13 

0 

4.09 

1,00 

7 

.0 

0 

6 

9 

1 

MARTIN  DAM 

M 

35,3 

M 

26 

17* 

0 

0 

10 

0 

4.49 

-  .42 

1.51 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

OPELIKA 

57.1 

31.7 

44.4 

74 

31 

22 

13 

629 

0 

0 

21 

0 

.96 

7 

.0 

0 

0 

ROCKFORP  2  NNH 

94,7 

30.8 

42.8 

71 

31 

24 

9 

683 

0 

0 

22 

0 

9.94 

2.17 

7 

.0 

0 

7 

4 

1 

ROCK  MILLS 

55. 4M 

27, 6M 

41. 5M 

71 

31 

20 

27* 

724 

0 

0 

0 

4,77 

1.74 

7 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

42.5 

•  9,4 

4.88 

.02 

T 

Sm  Relerence  Notea  FoUowiog  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


ALABAMA 

DECEMBER  1969 


Temperature 


Station 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

3 
i2 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•°i 
s  < 

0  K 
"£ 

0  » 
"£ 

on 

DD  A  T  Q  T  P 

r H A  i  K  i  C  UO 

Uft  T  T  U  w 

57. 3M 

32, OM 

44. 7M 

73 

30 

25 

3  J. 
t  3  ♦ 

621 

0 

0 

0 

5  37 

.0 

0 

DEMOPOLIS  LCCK  AND  DAM 

5b, 

32,0 

44i2 

72 

31  + 

24 

27 

638 

0 

0 

21 

0 

4,49 

-  ,55 

1.40 

7 

.0 

0 

6 

4 

1 

GAINESVILLE 

54.6 

31,6 

43.2 

71 

30 

25 

27 

666 

0 

0 

20 

0 

7,95 

2.00 

21 

.0 

0 

9 

4 

4 

56*6 

33,6 

45  •  1 

"  4.7 

69 

29 

26 

609 

0 

0 

1 8 

0 

4,76 

•  ,34 

1  •  50 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

HAYNEVULE 

56  • 

3 1 ,  4M 

43  i  6M 

76 

3 1 

23 

17+ 

651 

0 

0 

0 

4,39 

1.82 

7 

.0 

c 

6 

4 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

57.2 

32,1 

44.7 

72 

30 

22 

27 

623 

0 

0 

17 

0 

5,93 

1.53 

2  1 

•  0 

0 

7 

4 

3 

56.4 

3»,3 

45.4 

72 

30+ 

24 

17  + 

602 

0 

0 

1 5 

0 

5,93 

1.66 

30 

■  0 

0 

6 

4 

3 

MINTER  i  NW 

56.9 

32.1 

44,5 

73 

31 

26 

28  + 

628 

0 

0 

19 

4.68 

1.87 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

57.5 

34,1 

45.8 

■  2,4 

77 

30 

25 

13  + 

589 

0 

0 

1 5 

3.66 

-  ,93 

1.14 

6 

T 

0 

6 

3 

2 

SELMA 

56.3 

35,8 

47 . 1 

■  3,7 

75 

30 

22 

13 

550 

0 

0 

1 1 

0 

5,99 

,92 

1 , 75 

7 

.0 

0 

9 

3 

3 

IlKITHM  CDBTM^C 
U'^lUiN  j'^Hiri'Jj 

57.8 

33.6 

'»5,7 

-  4,5 

76 

31 

27 

591 

0 

0 

1 5 

4.0? 

-  ,55 

1,21 

22 

■  0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

44,9 

-  4,8 

5.22 

,  37 

T 

58.9 

31.7 

'»5,3 

75 

31 

22 

27 

601 

0 

0 

2 1 

0 

6  50 

2.05 

7 

,0 

0 

7 

4 

3 

ATMORE  I  SW 

63.2 

37.2 

50,2 

74 

30 

25 

27 

452 

0 

0 

1 2 

8)24 

3.28 

7 

,0 

0 

8 

4 

3 

beathice  I  E 

60  •  B 

29.2 

^5.0 

74 

30 

21 

6+ 

612 

0 

0 

24 

0 

3.98 

2.00 

7 

,0 

0 

4 

2 

2 

BR ANTL  E V 

60  •  6 

30.2 

76 

30 

2 1 

1  3 

602 

0 

0 

22 

0 

5.80 

1,06 

1 . 75 

26 

,0 

0 

5 

4 

4 

62.5 

33  1 2 

4  7,9 

■  3,8 

75 

30 

2 1 

5  + 

526 

0 

0 

17 

0 

11.43 

6,86 

4.55 

7 

,0 

0 

8 

6 

4 

58.1 

30.5 

44.3 

73 

30 

21 

_ 
27  + 

637 

0 

0 

2  1 

0 

5.14 

1.38 

7 

T 

0 

8 

4 

3 

CHATOM  3  N 

61.3 

37,8 

49,6 

76 

29 

26 

27 

472 

0 

0 

7 

0 

5.62 

1.58 

7 

,0 

0 

7 

3 

3 

CLAYTON 

35  5 

I!! 

3 1 

2  B 

23+ 

558 

0 

0 

8 

0 

5.70 

,97 

2.25 

26 

,  0 

7 

1 

dothan  paa  airport 

59  7 

38  2 

49 , 0 

76 

30 

30 

23+ 

490 

0 

0 

5 

0 

,68 

2.19 

25 

,  0 

7 

1 

59!: 

3<>!e 

47,2 

74 

31 

28 

5  5  J. 

6  5  + 

547 

0 

0 

16 

0 

6,00 

2.15 

26 

,0 

0 

5 

4 

3 

PIICAIII  &    UTi  Dl  TCP  DEC 

98.5 

31.4 

49,0 

74 

31 

23 

_ 
i  ' 

617 

0 

22 

_ 

4,97 

1.59 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

EVERGREEN 

62. 7M 

35. 4M 

49, IM 

73 

31 

492 

0 

^ 

^ 

6,39 

3.06 

7 

,0 

0 

6 

4 

3 

FRISCO  CITY 

60.4 

35,8 

48,1 

75 

30 

27 

27 

523 

0 

0 

11 

0 

5.20 

-  ,40 

1.46 

22 

,0 

0 

7 

3 

3 

GENEVA 

62. IM 

30,8 

46, 5M 

75 

31 

24 

t  '  ♦ 

556 

0 

0 

20 

0 

4  79 

,61 

1.48 

26 

.0 

0 

6 

4 

2 

GI LBERTDWN 

60.1 

33,6 

46,9 

74 

29 

22 

27 

557 

0 

0 

17 

0 

6.02 

1.53 

30 

,0 

0 

7 

5 

3 

GREENVILLE 

58.2 

32 .  H 

45 . 3 

-  6,1 

75 

30 

27 

14  + 

605 

0 

0 

21 

0 

4.64 

•  ,61 

2.00 

7 

,0 

0 

6 

3 

1 

HEADLAND 

SB  .7 

33.6 

46.2 

76 

31 

25 

5 

574 

0 

0 

15 

0 

4.77 

1.78 

26 

,0 

0 

6 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

S7,7 

3*  .6 

46.2 

*  4,8 

73 

31 

27 

5 

577 

0 

0 

12 

0 

6.05 

1 ,09 

2.02 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

OZARK  6  NNN 

60.9 

38,6 

49.6 

-  2,9 

75 

30 

28 

5 

470 

0 

0 

6 

5.59 

.89 

1.75 

21 

.0 

0 

6 

4 

3 

PHENIX   CITY  2  NNH 

H 

32.9 

M 

27 

27+ 

0 

0 

19 

0 

3.21 

1.35 

7 

.0 

0 

5 

4 

1 

PITTSVIIH 

58,0 

28,2 

43.1 

75 

31 

20 

18+ 

672 

0 

0 

24 

0 

4.71 

1.51 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

57.8 

33,7 

49.8 

71 

31  + 

27 

27 

591 

0 

0 

18 

0 

5.01 

1.30 

31 

.0 

0 

8 

3 

3 

TROY 

98.2 

36.1 

47.2 

-  3,6 

74 

30 

28 

546 

0 

0 

11 

0 

4.82 

.14 

1.53 

^6 

.0 

0 

5 

4 

2 

M^*  t  L  C  T 

62.1 

29.9 

46,0 

75 

29 

18 

26+ 

584 

0 

0 

17 

0 

5 . 39 

1.12 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

46,8 

•  4.4 

5,62 

.66 

T 

•      *  • 

GULF  OB 

BAY  HINSTTE 

62.0 

40.0 

51.0 

75 

29 

31 

27  + 

429 

0 

0 

4 

0 

6,76 

2.54 

25 

.0 

0 

5 

4 

4 

CODEN 

65,2 

40.4 

52. B 

74 

29  + 

29 

27+ 

375 

0 

0 

5 

0 

6,50 

2.30 

7 

.0 

0 

8 

4 

3 

FAIRHOPf  2  NE 

62.9 

41.6 

52,3 

-  1.7 

75 

29 

31 

27 

389 

0 

0 

1 

0 

8,27 

3.46 

2.47 

7 

.0 

0 

8 

4 

3 

FOKT  MORGAN 

MOBILE  WB  AIRPORT 

63,8 

43.6 

53,7 

-  ,t, 

74 

29  + 

33 

27+ 

345 

0 

0 

0 

0 

5,58 

.12 

1.71 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

ROBERTSBALE  1  E 

63.8 

36.0 

50,9 

75 

31 

28 

27 

431 

0 

0 

7 

0 

6,82 

2.00 

2.00 

7 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

52,1 

-  1,8 

6,79 

1.77 

.0 

Precipitation 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MONTGOMERY  WB  AP  R 

77 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

13 

DATE 

20 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RED  RAY 

12.78 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHENIX  CITY  2  NNW 

3.21 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
RED  BAY 

6.26 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
VALLEY  HEAD 

1.7 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

T 

DATE 

25  + 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  VALLEV  ( 

ATHENS  2 
BELLE  MIP4A  2  N 
FALKVILLE    1  N 
FLOBENCe 

HQDCES 

MUNTSVILLE  WB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSEILVILIE  2 
HATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINCHAH  HB  AP 
B0A2 

bridgeport  2  h 

collinsville 
fort  payne 
garden  city 
cuntersville 

LEEDS 

magella 

ONEONTA 

PALMEROALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SU8STA  Au 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR 


03 


LJPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 

bankhead  lock  and  dam 
billingsley  1  se 

brook  wood 
carbon  hill 
centreyille 
clanton 

CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELRGD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVKIE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVULE 
REFORM 

THOHSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  5W 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  »  W 
CALERA  2  Sw 
CENTRE   5  Sw 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 

leesburc 
montevallo 

PELl    CITY    I  NNE 


SYLiCAUCA 
TALLADEGA 
WAL^UT  GROVE 


NE 


"lEaiONT  PLATEAU  05 


ALE'ASOER  CITY 
ASMLASO 
AUBURN    3  Sw 
CAMP  HILL  2  NW 
OAOEvlLLE 

k)ELTA 
HEfLIN 
HICHTOWER 
UORDAN  DAM 
^.AFAYETTE 

MARTIN  DAM 
}P£l  MA 

"OCKfORD  2  NNW 

(ock  mills 
hurlow  dam 

lADLEY 
ETUMPKA 

ATES  HYDRO  PLANT 


12. 7B 
6.79 

12.60 
9.45 


6.13 
6.37 
6.07 
6.77 
9.06 

6.62 
6.11 
5.95 
5.4B 
8.47 

6.11 
6.B5 
6.94 
7.57 
6.95 

4.01 
8.42 
6.77 
6. 70 


7.40 
7.32 
4.37 
6.60 
6.01 

6.50 
8.62 
7.36 
7.39 
6.64 

9.03 
6.40 
8.35 


9.51 
7.98 
7.04 


7.91 
7.23 
4.78 
8. 07 


4.49 

5.94 
4.77 
4.26 

4.92 
4.52 
4.20 


Day  of  Month 


.91 
1.54 
1.79 


10     U     12     13  U 


IS 


.05  1.85 
1.15 
1.42 
1.85 


2.07 
1.85 
1.97 
2.20 


2.97 
1.65 
1.B9 
1.26 


2.22 
1.73 
2.49 
1.81 


.02  2.03 

.93  2.23 

•30  1.95 

.15  2.70 


.09 
.27 

.07 
.12 
.12 


16       17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


1.42 
1.14 
1.63 


1.50  .03 
.05  1.29 
1.15  T 


1.12 
1.00 
.55 


28     29     30  31 


•01   1.52  4.45 


.25  ! 
.16  6.26 
T       1.40  3.20 
5.25 

.63  2.00  1.80 


1.90  .01 
.18  1.00 
1.33  T 

2.04 


1.84 
1.96 
.40 


1.19 
2.33 
2.12 


1.70 
1.54 
.98 


.02  l.OD 
1.45 


1.02 
1.61 
.20 
1.75 


1.16 
1.57 
1.43 


1.25 
.37 


1.50 
.10  1.20 
1.02 


.35  .98 

1.41 

.70  ,20 

1.33  .60 

.03  1,29 

1.10  ,42 

0  .41 


.75 
.86 

.01  1,09 
1.92 

.30  1.25 
1.00  .72 


1.32 
.03  1.49 

1.40 
.04  1.34 


.10  1.10 

1.09  .61 

.44  2.15 

.40  1.60 


3.19 
.03  : 
.30  1.55 

1.30 


1 .68 
3.19 


1.15 
1.19 
1.18 


1.26 
1.48 
1.19 


1.08 
.90 
1.02 


S»«  talMMC*  nolM  foUcrwing  Sutton 
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DAILY  PRECIPITATION 


OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FOBT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 
CHEENSBOKO 
MAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SH 
BARION  6  NE 
HARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHEHS  1  SSM 

nllSTEAD 
HINTER  3  NW 
HQNTGOHERY  WS  AP 
ORRVILLE 
PERRVVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S» 
UNION  SPRINGS 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NX 
ATHORE   1  SH 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CAHOEN  3  NH 
CHATON  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

coffee  springs  2  nw 
cottonton 

dothan  faa  airport 
Elba 

ENTERPRISE  3  Nu 
EUFAULA  HUGLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

CEORCIANNA 

CILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

KINSTON 

LOUISVILLE 

KELVIN 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
PHENIR  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 

SIDCOHB 

THOHASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATlEY 


GULF 

BAY  NINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  N 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


Total 

Day  oi  Month 

1   1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

_  1 
'  1 

8  1 

9 

10  1 

n    1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  16 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  j  27 

28 

29  1 

30 

31 

<>.49 

.06 

1 .40 

.11 

.49 

.63 

.03 

.81 

.76  . 

7.9J 

.20 

1 .76 

.24 

.05 

.03 

.18 

1.02 

.49 

.01 

.10 

.03 

.02 

1.50 

99 

* 

.63 

.60  . 

♦  !39 

.13 

1 .82 

*52 

.08 

.04 

9.93 

.30 

1.50 

.38 

1.53 

.86 

.14 

1.22  . 

1 .  7* 

.19 

.07 

.71 

.62 

.  19 

.68 

.25 

1.72  . 

.36 

1 .42 

.01 

T 

•  28 

T 

1.56 

.01 

.03 

.52 

.01 

T 

1.66 

,05  . 

ll" 

1.32 

.73 

.14 

.80 

.50 

.43  . 

4.21 

.19 

1.31 

.62 

T 

.56 

.48 

.62 

43 

4.6S 

.20 

1  .67 

.26 

.03 

!°i 

.79  , 

3.98 

.03 

1.14 

.39 

.07 

.40 

T 

T 

l!02 

T 

iso 

5.30 

1.02 

.29 

T 

.24 

1.30 

.40 

.20 

.25 

.44 

1.16 

1.61  i 

».02 

.11 

1 .73 

T 

.12 

.05 

*.72 

.06 

1.23 

.70 

.02 

.05 

1.21 

.  ;7 

.S3 

.45  . 

5.99 

.  14 

1.75 

T 

.16 

.07 

.02 

.22 

1 . 59 

•  |g 

.47 

.  37 

1.03  . 

5.36 

1.03 

.53 

.21 

* 

1  43 

1.96  . 

<>.0! 

.03 

.71 

.01 

.71 

.10 

1. 

.32  . 

9.39 

.20 

1.1$ 

.20 

T  T 

T 

.94 

.50 

.  10 

.95 

.20 

1.15  . 

9.02 

.04 

1.60 

.14 

.04 

■  02 

1.01 

•  43 

1.01 

.11 

.62  . 

4.60 

1.02 

.61 

.11 

1.30 

.07 

1.38 

.11 

5.87 

.21 

1 .62 

.21 

1.53 

6.50 

.15 

2.05 

1.20 

.02 

.03 

.73 

■ 

.10 

2.06 

1.90 

'  1  ^ 

3.28 

.04 

.73 

T 

1.48 

.15 

.28 

3)98 

f 

2.00 

.40 

^' 

27  T 

5.80 

1.43 

1.07 

1.19 

1.75 

.36 

11. «3 

.09 

4.55 

.85 

1.26 

.10 

1.61 

.03 

.28 

9.6A 

.02 

.82 

1 .05 

T 

T 

1  .26 

* 

!l7 

5*  14 

.  13 

.33 

1 . 38 

.22 

56 

23 

9.62 

.32 

.47 

1.56 

T 

.33 

.05 

3.55 

.28 

.91 

.33 

.13 

.67 

.05 

.51 

.23 

.20 

5.70 

.20 

.90 

.82 

.03 

.37 

'W 

6.75 

1 .05 

1 .05 

3*05 

T 

09 

.98 

.66 

.03 

I  '  7n 

2*23 

.37 

4.86 

!l2 

.63 

.15 

.62 

T 

T 

■ 

■ 

.24 

6.68 

.12 

1.10 

1.28 

1.45 

.03 

2.45 

.25 

6.08 

.04 

.96 

T 

1.17 

•  04 

.15 

4.97 

.05 

.82 

.02 

T 

.62 

.03 

3.06 

T 

.75 

.02 

.35 

5!20 

.20 

1 . 38 

*'' 

.49 

.08 

1*46 
* 

04 

1  00 

09 

.35 

4.79 

.12 

.90 

T 

1.11 

.09 

.97 

.12 

1.48 

.43 

6.04 

.  18 

2.  35 

.68 

.03 

6.02 

.28 

.50 

1.25 

T 

T 

.64 

1 .39 

4.64 

.19 

2.00 

.67 

.02 

.28 

4.77 

.02 

1.10 

.02 

.77 

.10 

6.09 

.15 

2.02 

.74 

.64 

.15 

1.10 

.29 

8.07 

.10 

1.02 

1  .46 

.12 

T 

1.96 

.02 

.06 

!oi 

3)58 

.  14 

5.22 

.95 

.93 

}  *n* 

.02 

.21 

6.03 

2  .30 

.47 

.84 

4.98 

1.00 

9.59 

.12 

.91 

.01 

1.02 

1.75 

.07 

1.45 

.05 

.21 

3.21 

1 . 35 

•  50 

.76 

4.38 

.35 

1 .65 

.50 

[27 

!91 

.35 

.35 

4.71 

.06 

.9B 

.53 

.01 

.05 

1.12 

.05 

1.51 

.40 

2.07 

1.42 

T 

• 

.08 

1.53 

.44 

5.01 

.39 

1.00 

.23 

.02 

.01 

.40 

1.00 

T 

.09 

.41 

.  16 

1.30 

4.82 

.06 

.98 

.92 

1.04 

1.53 

.29 

6.28 

3.35 

.85 

• 

.68 

*2« 

1.20 

.97 

9.39 

.35 

1.12 

.15 

.25 

6.76 

1.56 

1.06 

1.24 

.06 

2.54 

.30 

6.50 

.28 

2.30 

1.18 

.04 

.55 

.  12 

.03 

1.69 

.16 

.02 

8.27 

.  12 

2.47 

.10 

.77 

1.87 

.20 

2.41 

T 

.28 

.05 

6.90 

T  " 

1.90 

T 

1.50 

.60 

.60 

.15 

2.00 

.15 

5.58 

.05 

1.43 

T 

.66 

.18 

T 

.04 

1.71 

.  10 

.95 

T 

.07 

.33 

.06 

6.82 

.07 

2.00 

.94 

1.72 

.04 

1.20 

.70 

.15 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

unset 

1.0 

c 

e 

0) 

ion  of 
t  mile 

_« 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speec 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

U 

18 

Trace 

0 
q 

0 

o> 

6 
10 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

31 

1.4 

8,0 

28 

W 

iO 

69 

76 

56 

60 

8 

2 

0 

1 

4 

0 

15 

51 

6.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

34 

1.6 

9.5 

32** 

13 

D6 

76 

60 

61 

66 

3 

1 

3 

0 

4 

1 

12 

6.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

1 

2.1 

9.4 

25++ 

17 

30+ 

77 

81 

59 

66 

3 

4 

3 

2 

2 

0 

14 

6.0 

MONTCOMERV  WB  AIRPQRT 

29 

2.5 

8,0 

32 

S 

30 

72 

78 

56 

64 

3 

3 

3 

1 

2 

0 

12 

58 

5.3 

S*«  ralwaoc*  aottt  following  Station  Iiid«ac. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUttoa 

Day  of  Month 

•«ge 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  j 

e  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A»e. 

•        •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

50 
31 

58 
24 

54 
27 

58 
24 

43 

23 

42 

30 

50 
36 

47 
26 

48 

33 

47 
41 

48 

33 

46 
23 

62 
40 

56 
30 

50 
24 

48 
20 

52 
23 

58 
32 

48 

20 

34 
31 

42 
30 

94 

22 

27 

39 
26 

47 
23 

43 
30 

55 
41 

63 
39 

40 
33 

49,4 
29.1 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 
MIN 

60 
32 

54 
25 

58 
28 

51 
25 

43 
23 

42 
39 

51 
40 

44 
38 

48 

27 

49 
37 

52 
41 

46 
35 

60 
29 

57 
45 

52 
32 

47 
29 

51 
23 

59 
24 

56 

32 

45 

21 

41 
35 

41 
32 

53 
29 

49 
23 

39 

33 

46 
29 

49 
22 

96 

30 

61 
47 

65 
36 

36 

33 

50,3 
31.2 

FALKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

51 

20 

5» 
24 

53 
24 

58 
26 

43 
22 

45 
27 

52 
36 

50 
38 

43 
2! 

48 

26 

48 

42 

50 
34 

46 
23 

60 
25 

58 
28 

52 
25 

45 
20 

50 
21 

61 

31 

48 

21 

46 

21 

42 

32 

39 

30 

57 
24 

44 

24 

39 

30 

45 

21 

47 

22 

65 
40 

67 
42 

44 
33 

SO. 2 
27.6 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

61 
28 

57 
23 

60 
26 

48 
20 

41 
20 

42 
30 

51 
34 

49 
32 

49 

34 

50 
36 

47 
36 

50 
28 

63 
24 

59 
46 

55 
30 

47 

21 

55 

19 

58 
25 

53 
27 

43 
17 

40 
32 

40 
27 

54 

27 

44 

18 

39 
28 

50 
24 

46 
19 

93 
33 

60 
40 

61 
30 

39 
27 

so.s 

27.8 

HUNTSVIllE  KB  AP 

MAX 
MIN 

59 

31 

51 
26 

60 
33 

45 
27 

46 
27 

46 
41 

54 
42 

44 
31 

50 
30 

50 
40 

50 
39 

46 
30 

62 
26 

58 
33 

51 
32 

47 
27 

52 
25 

61 
27 

49 
29 

46 

23 

43 

35 

38 
31 

55 
29 

41 
29 

42 
35 

47 

30 

46 

26 

97 
39 

67 
50 

68 
37 

38 

34 

50.6 
31.9 

MADISON 

MAX 

MIN 

HOULTON  2 

MAX 

MIN 

62 
35 

53 
26 

58 
29 

47 
27 

44 
23 

43 
35 

52 
40 

50 
37 

50 
28 

47 
39 

47 
42 

".7 
33 

62 
25 

58 
40 

55 
30 

50 
26 

53 
22 

62 
26 

55 
34 

46 
21 

42 
34 

39 
30 

55 
29 

45 

23 

39 
32 

46 
29 

50 
22 

64 
34 

64 
52 

65 
36 

37 
32 

51.2 
31.3 

MUSCLE  SHOALS  Pit 

SP 

MAX 
MIN 

61 
38 

54 

31 

59 
35 

43 
29 

42 
30 

49 

38 

52 
41 

47 
34 

48 
33 

50 
42 

48 

41 

48 

32 

63 
28 

58 
34 

52 
34 

46 
30 

51 
27 

61 
30 

50 
32 

42 
26 

43 
36 

38 
32 

54 
31 

40 
26 

39 
33 

49 
32 

45 
28 

97 
40 

63 

50 

56 
35 

36 
33 

49.7 
33.6 

NEH  MARKET  2 

MAX 
MIN 

54 
25 

50 
26 

55 
24 

51 
25 

42 

20 

43 
37 

49 

37 

43 
34 

52 
25 

46 
39 

48 

40 

58 

22 

54 
39 

47 
33 

45 
23 

48 

20 

55 
23 

53 
31 

45 
19 

40 
32 

39 
31 

52 
30 

49 
29 

39 

32 

42 
29 

43 
22 

92 
28 

60 
45 

64 
37 

38 
32 

48.4 
29.9 

RED  BAV 

MAX 
MIN 

45 
23 

65 

30 

56 
32 

54 
27 

55 
27 

44 
31 

46 
39 

49 
36 

48 

32 

52 
34 

47 
36 

47 

32 

48 

32 

62 
34 

56 
33 

52 
27 

52 
26 

54 
25 

63 
34 

51 
29 

46 
25 

44 

31 

42 
31 

55 
24 

49 
30 

42 
30 

51 
27 

63 
28 

64 
35 

40 
31 

39 
29 

SO. 9 
30.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

59 
25 

52 
28 

57 
26 

44 

22 

44 
20 

44 

33 

51 
38 

43 
27 

49 
24 

49 

36 

49 

33 

46 
24 

59 
20 

57 
32 

51 
30 

48 
24 

51 
20 

58 
28 

'.9 
26 

47 

20 

41 

30 

37 
29 

54 
29 

42 
22 

39 
34 

48 
21 

46 
21 

59 
34 

66 
41 

66 
37 

52 
30 

50.3 
27.9 

RUSSELLVtLLE  2 

MAX 
MIN 

52 
20 

59 
25 

55 
25 

59 
28 

44 
28 

42 
29 

52 
36 

41 
37 

49 
29 

49 
29 

52 
42 

46 
29 

48 
23 

62 
23 

59 
34 

54 
27 

47 

20 

53 
20 

62 
31 

50 
23 

45 

23 

43 
32 

41 

32 

43 
34 

46 
36 

39 
28 

49 

22 

48 

22 

63 
42 

63 
38 

39 

32 

50.  1 
29.0 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 
MIN 

60 
2S 

56 
23 

58 
27 

52 
20 

39 
23 

40 
37 

46 
37 

49 
35 

48 
29 

49 
39 

46 
39 

46 
30 

63 
24 

57 
43 

52 
30 

48 
26 

54 
20 

59 
27 

49 

30 

40 
17 

42 
28 

47 
32 

53 
37 

47 
21 

38 

33 

48 
30 

45 

23 

48 

40 

61 
46 

56 
36 

37 
32 

49.5 
30.4 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

AlBERTVULE  2  SE 

MAX 
MIN 

56 
30 

52 
29 

5« 
31 

48 
26 

42 
24 

40 
34 

50 
35 

43 
35 

47 
28 

45 
41 

49 
41 

41 
35 

56 
25 

59 
37 

49 

32 

45 
29 

50 
25 

56 
31 

48 
37 

46 
23 

38 
28 

37 
31 

53 
29 

42 
25 

37 
29 

41 
31 

46 
24 

59 
26 

61 
46 

65 
42 

42 
32 

46.4 
31.2 

BESSEMER  3  SSy. 

MAX 
MIN 

63 
28 

58 
26 

62 
29 

47 
29 

47 
26 

46 
36 

54 
41 

42 
38 

52 
29 

50 
43 

53 
45 

51 
26 

62 
23 

65 
45 

61 
26 

50 
29 

56 
21 

62 
26 

59 
43 

53 
22 

49 
38 

39 
33 

61 
30 

49 
24 

43 
30 

51 
31 

53 
22 

59 

32 

67 
52 

69 
40 

40 
39 

33.8 
32.2 

BIRMINGHAM   MB  AP 

MAX 
MIN 

64 
30 

57 
27 

62 
31 

48 
27 

47 
27 

52 
39 

56 

42 

43 
32 

52 
30 

50 
46 

53 

42 

50 
29 

62 
26 

64 
32 

58 
29 

51 
28 

55 
26 

61 
29 

55 

32 

51 
25 

46 
35 

40 
30 

60 
34 

49 
26 

43 
36 

50 
29 

54 

24 

61 
40 

69 
56 

70 
39 

39 
39 

53.9 
32.7 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

55 
31 

55 

21 

58 
28 

51 
26 

41 

18 

49 
34 

51 
35 

47 
34 

53 
24 

49 
35 

50 
36 

47 
33 

54 
19 

50 
40 

51 
31 

49 

20 

54 
18 

51 
20 

52 
31 

45 
17 

42 

30 

40 
31 

52 
26 

50 
29 

39 
31 

42 
29 

43 
17 

42 
27 

52 
35 

65 

50 

61 
33 

49.6 
26.5 

cunterSville 

MAX 
MIN 

57 
31 

54 
27 

56 
30 

53 
29 

43 
29 

42 
39 

51 
37 

43 
36 

47 
27 

47 
41 

46 
40 

45 
35 

53 
25 

58 
25 

55 
32 

48 
28 

51 
22 

58 
25 

55 
36 

45 
24 

42 
34 

40 
32 

59 
30 

53 
27 

40 
32 

43 
30 

45 
26 

55 

30 

63 
42 

66 
45 

46 
32 

50.2 
31.5 

oneonta 

MAX 
MIN 

52 
28 

62 
27 

50 
29 

60 
27 

45 
24 

45 
29 

53 
34 

53 
37 

40 
27 

50 
30 

48 
43 

50 
35 

46 

21 

58 
24 

63 
28 

54 
25 

47 
21 

54 
20 

59 
26 

53 
23 

49 
27 

43 
32 

40 
27 

53 
26 

49 

26 

38 
32 

44 

29 

48 
28 

61 
39 

67 
44 

67 
33 

51.4 
26.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

51 
30 

58 

29 

52 
29 

57 
28 

42 
26 

44 
27 

52 
35 

44 
37 

41 
26 

47 
27 

49 
41 

48 
34 

45 
22 

58 
28 

59 
29 

52 
27 

46 
22 

49 
22 

58 
30 

47 
23 

45 
29 

42 
32 

38 
28 

59 

24 

40 
25 

49 

23 

48 
27 

64 
39 

67 
43 

58 
33 

50.0 
29.0 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

MIN 

55 

30 

51 
24 

54 
29 

50 
25 

41 
23 

40 
32 

49 
35 

44 
34 

47 
24 

46 

40 

49 
37 

44 
33 

56 
23 

55 
43 

50 
27 

45 
22 

49 
19 

54 
25 

52 
34 

44 

22 

42 
20 

40 

31 

53 
29 

50 
24 

47 
31 

41 
28 

46 

21 

56 
30 

62 
43 

66 
48 

56 

32 

49.5 
29.6 

SCDTTSBORO 

MAX 

MIN 

50 
26 

59 
23 

53 
27 

57 
28 

47 
20 

45 
29 

50 
36 

51 
37 

42 
24 

51 
29 

50 
40 

49 
36 

41 
22 

48 
26 

57 
33 

50 
22 

48 
19 

51 
21 

59 
28 

51 
22 

45 
24 

40 
33 

38 
29 

54 
25 

44 

27 

38 
30 

45 

20 

46 
22 

48 
35 

66 
49 

59 
34 

49,3 
28.1 

VALLEV  HEAD 

•          *  • 

MAX 

MIN 

1,9 
17 

55 

16 

55 
IB 

54 
16 

43 
14 

42 
24 

44 
34 

52 
35 

38 

23 

41 
28 

48 
40 

49 
30 

39 

17 

55 
18 

56 
27 

48 
19 

46 
15 

48 
16 

55 
24 

49 

13 

49 

14 

37 
30 

39 
27 

50 
16 

42 
16 

36 
29 

45 
16 

46 
18 

55 
30 

69 
48 

68 

32 

48.1 
23.2 

U^PER  PLAINS 

03 

ALlCEVlLLE 

MAX 

Mm 

55 
2' 

31 

58 
28 

62 
31 

50 
32 

46 
34 

48 

30 

57 
32 

48 
38 

49 

33 

46 
32 

52 
29 

53 
25 

62 
26 

65 
29 

61 
30 

54 
27 

57 

30 

63 
32 

55 
29 

51 
31 

51 
37 

43 
32 

46 
29 

63 
27 

44 

30 

S3 

27 

55 
30 

55 
41 

72 
42 

65 
44 

54.8 
31.5 

BANkhEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

MIN 

56 
24 

Yf 

59 
27 

63 
29 

51 
29 

48 
28 

55 
39 

52 
40 

50 
32 

53 
34 

51 
42 

50 
31 

52 
24 

62 
28 

64 
29 

63 
28 

55 
25 

56 
27 

60 
31 

58 

28 

52 
31 

48 

34 

42 
36 

60 
36 

57 
36 

42 
33 

52 
25 

54 

28 

64 
42 

70 
49 

52 
39 

S9.2 
31.8 

CENTREVJLLE 

MAX 

MIN 

55 
23 

27 

58 
26 

63 
25 

51 
26 

49 
29 

55 
37 

50 
40 

44 

30 

54 
34 

50 
40 

57 
29 

53 
23 

63 
23 

66 
26 

64 
26 

55 
23 

58 
24 

63 
27 

57 
25 

53 
25 

48 
39 

42 
28 

64 
26 

.53 
29 

46 

32 

52 
23 

57 
23 

65 
42 

70 
53 

69 
37 

56. 4 
29.5 

ClANTON 

MAX 

MIN 

55 

30 

31 

58 
32 

62 
28 

SO 
26 

49 
29 

55 
40 

52 
40 

41 
30 

51 
35 

49 
46 

55 
28 

51 
24 

60 
29 

65 
27 

61 
28 

54 
23 

56 
26 

68 
31 

60 
29 

53 
32 

46 
39 

39 
29 

5B 
27 

59 
29 

44 

36 

50 
25 

54 

27 

63 
41 

68 
91 

71 
37 

95.5 
31.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

54 

30 

27 

55 
28 

59 

28 

45 
25 

43 
28 

51 
39 

43 
37 

45 
28 

47 
29 

47 
43 

46 
29 

48 

23 

61 
27 

60 
28 

59 

27 

49 

22 

53 
2* 

60 
31 

50 
21 

46 
24 

43 
31 

40 
30 

57 
23 

45 
33 

39 
27 

49 
24 

52 
28 

63 
49 

65 
40 

43 

32 

SO. 8 
29.4 

FAVETTE 

MAX 

MIN 

64 

27 

\l 

62 
25 

47 
22 

50 
28 

50 
29 

49 

41 

92 
28 

43 
29 

50 
41 

49 
45 

53 
27 

64 
23 

63 
25 

60 
25 

52 
29 

57 
21 

61 
26 

57 
47 

56 
23 

47 
36 

42 
32 

60 
30 

SO 
24 

41 
34 

59 

30 

S6 
22 

64 
39 

68 
55 

69 
41 

34 

59.0 
30.9 

HALEVVlLLE 

MAX 

Mm 

52 
25 

5J 
30 

58 

27 

44 

27 

43 
28 

52 
29 

45 

31 

45 

31 

58 
32 

48 

42 

46 

30 

48 

30 

60 
32 

59 
31 

55 
27 

48 
26 

53 
26 

59 
3* 

49 
24 

44 

24 

42 

30 

39 

30 

54 

24 

46 
24 

39 
28 

48 

27 

90 
26 

61 
43 

69 
39 

42 

31 

SO. 6 
29,6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

53 
16 

56 
20 

60 
17 

47 
18 

44 
26 

54 
36 

45 
38 

48 

26 

51 
29 

49 
38 

47 
25 

50 
20 

63 
20 

60 
23 

58 

22 

51 
19 

56 
19 

62 
29 

54 
17 

47 
17 

44 
33 

41 
26 

56 
20 

47 

20 

41 
26 

50 
18 

54 

19 

65 
64 

66 
39 

42 
33 

92,4 
24,6 

JASPER  A  N 

MAX 

Mm 

64 
27 

61 
27 

45 
24 

45 
24 

44 
35 

45 
40 

43 
32 

49 
26 

49 
40 

48 

42 

50 
29 

61 
20 

62 
38 

56 
25 

50 
26 

54 
20 

60 
23 

5* 

37 

46 

20 

45 
34 

39 

31 

58 
26 

49 
23 

40 
30 

50 
29 

90 
20 

63 
33 

65 
51 

67 
37 

39 

33 

51,8 
29,9 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER 


SlatioD 

Day  of  Month 

Average 

1 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

 L 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

1  L 

21 

22 

 L 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRATTVILLE 

MAX 

66 

60 

63 

52 

51 

46 

52 

48 

52 

53 

59 

53 

61 

68 

63 

58 

60 

64 

61 

54 

50 

50 

60 

54 

54 

52 

58 

67 

72 

74 

46 

57.5 

MIN 

31 

28 

27 

27 

26 

38 

44 

41 

31 

43 

48 

29 

24 

35 

27 

31 

25 

28 

39 

26 

40 

36 

28 

28 

37 

30 

25 

31 

45 

46 

39 

33.3 

THDrSBV  EXP  STATION 

MAX 

63 

59 

61 

50 

46 

42 

50 

41 

48 

46 

53 

46 

51 

62 

58 

51 

55 

58 

58 

60 

43 

55 

55 

53 

48 

47 

50 

58 

60 

65 

40 

52.4 

MIN 

38 

32 

35 

31 

29 

35 

38 

33 

42 

44 

32 

28 

45 

33 

31 

28 

30 

46 

31 

38 

30 

31 

27 

28 

33 

29 

32 

46 

40 

35 

34.3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

65 

58 

62 

50 

46 

53 

57 

45 

54 

52 

52 

49 

62 

65 

61 

54 

57 

63 

57 

51 

51 

43 

63 

48 

44 

53 

55 

66 

72 

70 

41 

55.5 

MIN 

29 

31 

29 

31 

31 

40 

43 

38 

33 

45 

34 

29 

25 

33 

30 

30 

26 

30 

35 

29 

38 

33 

32 

27 

40 

30 

27 

40 

57 

40 

38 

34.0 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

MAX 

52 

63 

57 

61 

50 

46 

57 

53 

45 

49 

50 

52 

52 

63 

64 

63 

52 

59 

63 

56 

52 

49 

43 

61 

50 

42 

51 

55 

66 

70 

61 

55.1 

MIN 

23 

24 

28 

28 

30 

34 

38 

38 

32 

35 

45 

28 

26 

27 

29 

29 

24 

25 

29 

25 

29 

34 

35 

26 

28 

32 

25 

29 

45 

55 

36 

31.3 

VERNON 

MAX 

62 

60 

60 

50 

45 

46 

55 

47 

50 

50 

49 

50 

61 

62 

60 

51 

54 

61 

57 

53 

47 

42 

57 

52 

45 

49 

54 

66 

66 

67 

68 

84.7 

•          •  • 

MIN 

25 

25 

23 

24 

25 

37 

41 

38 

28 

43 

38 

25 

22 

44 

25 

22 

20 

27 

44 

21 

36 

33 

30 

21 

34 

27 

21 

41 

56 

39 

33 

31.2 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

62 

57 

59 

47 

47 

47 

57 

42 

50 

49 

52 

46 

58 

63 

54 

48 

54 

60 

54 

50 

42 

38 

52 

50 

40 

46 

50 

64 

68 

72 

41 

52.2 

MIN 

33 

31 

32 

27 

25 

36 

42 

33 

30 

42 

44 

27 

23 

33 

30 

25 

23 

25 

31 

26 

35 

29 

28 

27 

32 

30 

25 

30 

54 

41 

37 

31.8 

CALERA  2  SW 

MAX 

6<> 

61 

62 

52 

47 

49 

54 

45 

48 

60 

57 

56 

62 

65 

64 

52 

58 

63 

61 

54 

50 

42 

60 

61 

46 

50 

57 

62 

68 

70 

68 

57.0 

MIN 

25 

30 

31 

21 

26 

30 

26 

38 

35 

40 

36 

26 

23 

43 

24 

28 

27 

28 

40 

19 

40 

33 

34 

27 

36 

31 

23 

23 

50 

42 

38 

31.4 

CENTRE  !  SW 

MAX 

59 

60 

56 

58 

47 

46 

49 

53 

41 

51 

47 

52 

44 

56 

60 

53 

48 

55 

56 

53 

46 

39 

38 

52 

43 

38 

45 

49 

54 

67 

70 

61.1 

MIN 

3'> 

25 

34 

25 

22 

30 

34 

37 

27 

31 

42 

35 

22 

28 

33 

25 

21 

23 

30 

22 

31 

33 

27 

25 

28 

32 

25 

28 

34 

43 

35 

29.7 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

60 

56 

59 

54 

42 

37 

50 

43 

50 

48 

50 

45 

56 

60 

55 

49 

53 

54 

63 

45 

40 

40 

48 

66 

54 

45 

50 

53 

65 

69 

60 

51.6 

MIN 

36 

26 

32 

29 

26 

32 

37 

39 

27 

40 

42 

34 

21 

40 

32 

28 

21 

22 

36 

24 

35 

35 

34 

28 

33 

33 

25 

31 

42 

60 

34 

32.4 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

52 

60 

57 

60 

50 

47 

55 

53 

40 

49 

48 

52 

47 

59 

61 

55 

48 

55 

59 

62 

46 

41 

37 

57 

46 

40 

47 

51 

58 

65 

68 

52.4 

MIN 

26 

28 

27 

28 

24 

26 

35 

38 

29 

29 

43 

29 

21 

21 

28 

27 

20 

20 

24 

21 

21 

33 

26 

25 

25 

33 

22 

22 

35 

62 

35 

28.2 

SYLACAUGl  *  NE 

MAX 

63 

57 

60 

54 

53 

47 

57 

47 

52 

49 

55 

50 

60 

64 

63 

52 

57 

72 

56 

52 

45 

45 

67 

53 

44 

52 

64 

66 

69 

73 

45 

65.6 

MIN 

25 

24 

27 

24 

21 

37 

34 

39 

31 

44 

42 

27 

21 

35 

24 

24 

21 

23 

32 

21 

32 

33 

26 

24 

26 

34 

23 

28 

54 

43 

36 

30.2 

TALLADEGA 

MAX 

63 

58 

61 

52 

49 

46 

54 

45 

52 

48 

54 

50 

60 

64 

58 

50 

56 

62 

57 

48 

43 

44 

65 

61 

43 

49 

51 

61 

67 

72 

54.1 

•          *  « 

MIN 

33 

28 

31 

29 

25 

35 

43 

38 

30 

43 

46 

31 

23 

40 

29 

28 

22 

25 

43 

24 

35 

33 

26 

25 

28 

33 

24 

31 

62 

44 

32.6 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

55 

63 

60 

61 

50 

51 

54 

55 

42 

49 

49 

59 

51 

60 

65 

61 

55 

59 

60 

60 

55 

45 

37 

53 

51 

42 

50 

56 

66 

68 

72 

55.3 

MIN 

33 

30 

30 

28 

26 

31 

36 

39 

30 

33 

44 

30 

23 

27 

28 

29 

22 

25 

30 

24 

30 

34 

28 

26 

29 

34 

25 

29 

34 

50 

37 

30 . 8 

ASHLAND 

MAX 

53 

62 

57 

59 

47 

48 

55 

54 

56 

48 

47 

55 

47 

58 

63 

60 

54 

55 

69 

55 

62 

42 

35 

50 

50 

41 

46 

54 

65 

66 

69 

53.6 

MIN 

26 

31 

32 

26 

22 

23 

32 

28 

30 

30 

40 

30 

22 

24 

29 

25 

21 

23 

24 

23 

23 

29 

23 

23 

24 

21 

27 

27 

32 

49 

33 

27.5 

AUBURN  3  SH 

MAX 

56 

64 

60 

62 

63 

50 

57 

55 

54 

43 

49 

58 

53 

60 

66 

61 

58 

61 

60 

62 

56 

46 

40 

53 

53 

47 

52 

60 

69 

71 

72 

57.1 

MIN 

28 

29 

27 

28 

26 

32 

37 

38 

39 

31 

36 

29 

23 

25 

28 

30 

24 

28 

37 

26 

33 

35 

26 

27 

30 

36 

24 

29 

41 

50 

39 

31.3 

CAMP  HiLL   2  NW 

MAX 

53 

62 

58 

60 

49 

50 

57 

55 

42 

49 

49 

58 

49 

58 

64 

59 

53 

58 

69 

60 

52 

46 

38 

52 

50 

45 

49 

60 

57 

68 

72 

54.9 

MIN 

27 

26 

30 

25 

23 

25 

40 

39 

28 

31 

43 

30 

21 

22 

25 

26 

20 

23 

25 

22 

25 

34 

25 

25 

27 

35 

23 

25 

45 

50 

37 

29.1 

HEFlIN 

MAX 

50 

58 

56 

58 

57 

43 

57 

56 

46 

43 

49 

56 

44 

58 

o2 

56 

54 

54 

61 

54 

53 

42 

36 

51 

48 

49 

43 

48 

66 

68 

69 

53.1 

MIN 

21 

23 

28 

21 

19 

21 

34 

36 

27 

29 

28 

30 

16 

20 

26 

20 

17 

17 

36 

15 

18 

29 

25 

22 

23 

21 

20 

22 

34 

46 

32 

25.0 

LAFAYETTE 

MAX 

6* 

61 

62 

54 

49 

47 

56 

42 

48 

50 

59 

55 

60 

66 

60 

54 

58 

60 

62 

54 

48 

43 

51 

51 

48 

50 

55 

68 

68 

71 

70 

56.3 

MIN 

3'i 

31 

33 

28 

24 

34 

40 

40 

32 

33 

45 

31 

35 

42 

32 

27 

23 

24 

44 

27 

35 

33 

27 

25 

34 

34 

29 

35 

45 

62 

38 

34  ■  1 

MARTIN  DAM 

MAX 

62 

64 

62 

52 

52 

52 

60 

51 

60 

65 

61 

53 

56 

59 

59 

59 

54 

53 

60 

75 

MIN 

35 

38 

35 

35 

30 

37 

44 

40 

30 

44 

46 

33 

26 

33 

32 

34 

26 

29 

40 

36 

35 

36 

28 

33 

32 

37 

28 

30 

44 

50 

37 

35 . 3 

OPElIKA 

MAX 

55 

63 

64 

62 

58 

49 

55 

56 

60 

50 

51 

60 

52 

59 

65 

62 

55 

58 

60 

62 

55 

44 

46 

63 

51 

46 

50 

56 

69 

70 

74 

57.1 

MIN 

33 

31 

31 

29 

29 

30 

39 

41 

35 

35 

45 

31 

22 

23 

30 

30 

25 

25 

28 

31 

31 

36 

27 

30 

31 

37 

27 

23 

32 

48 

39 

31.7 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

54 

63 

58 

60 

49 

50 

55 

52 

40 

49 

48 

55 

50 

60 

65 

60 

53 

58 

60 

58 

55 

45 

38 

56 

52 

42 

50 

57 

64 

68 

71 

54.7 

MIN 

35 

27 

30 

25 

24 

27 

35 

37 

30 

32 

43 

31 

27 

28 

30 

26 

25 

28 

31 

2* 

29 

32 

28 

26 

26 

33 

27 

33 

40 

50 

35 

30.8 

ROCK  MILLS 

MAX 

5? 

63 

61 

60 

50 

52 

56 

56 

52 

50 

48 

58 

49 

63 

60 

55 

68 

62 

60 

55 

45 

37 

4S 

52 

42 

68 

68 

71 

55.4 

•          *  * 

MIN 

23 

30 

28 

26 

26 

26 

35 

49 

30 

30 

41 

28 

20 

20 

26 

20 

20 

21 

23 

25 

34 

25 

22 

25 

30 

20 

39 

40 

27.6 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

66 

57 

62 

50 

46 

59 

55 

^44 

57 

58 

57 

53 

64 

66 

65 

55 

60 

64 

57 

55 

50 

45 

52 

53 

64 

71 

73 

50 

57.3 

MIN 

32 

33 

33 

31 

25 

28 

38 

40 

34 

38 

45 

30 

25 

27 

28 

30 

25 

29 

34 

28 

34 

34 

32 

29 

25 

26 

36 

44 

35 

32.0 

DEHOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

54 

60 

57 

62 

49 

44 

59 

50 

44 

52 

49 

56 

53 

64 

65 

65 

52 

57 

67 

60 

49 

52 

48 

65 

50 

48 

52 

54 

67 

72 

72 

56.4 

MIN 

25 

31 

28 

31 

31 

30 

39 

40 

35 

36 

40 

27 

25 

26 

30 

26 

25 

25 

28 

32 

32 

it 

30 

31 

30 

38 

24 

29 

40 

54 

37 

32.0 

GAINESVILLE 

MAX 

53 

65 

57 

62 

50 

44 

58 

46 

44 

54 

49 

53 

52 

65 

65 

64 

51 

56 

65 

56 

49 

51 

45 

64 

50 

43 

50 

57 

66 

71 

44 

54.8 

MIN 

28 

32 

32 

31 

30 

32 

38 

41 

33 

35 

42 

30 

26 

27 

29 

30 

26 

27 

30 

26 

27 

36 

33 

28 

29 

35 

25 

26 

41 

42 

34 

31.6 

GREENSBORO 

MAX 

6"! 

56 

60 

61 

46 

48 

55 

44 

55 

49 

56 

58 

61 

65 

62 

53 

56 

64 

58 

52 

48 

50 

62 

60 

52 

52 

66 

65 

69 

68 

50 

56.6 

MIN 

29 

28 

30 

30 

30 

37 

42 

40 

33 

36 

36 

30 

26 

29 

32 

30 

27 

30 

48 

27 

31 

32 

31 

34 

38 

32 

39 

35 

52 

39 

30 

33.6 

HAYNEVlLLE 

MAX 

53 

59 

56 

50 

50 

55 

52 

44 

50 

50 

60 

52 

60 

61 

63 

57 

64 

60 

52 

40 

55 

52 

52 

50 

55 

71 

74 

76 

S6.2 

MIN 

27 

35 

30 

25 

29 

37 

41 

32 

35 

44 

29 

25 

23 

28 

23 

25 

28 

26 

31 

28 

35 

32 

37 

24 

2! 

35 

51 

39 

31.4 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

58 

69 

63 

66 

52 

44 

58 

46 

44 

54 

50 

65 

56 

67 

69 

68 

54 

58 

69 

58 

64 

55 

49 

65 

52 

44 

54 

58 

67 

72 

45 

57.2 

MIN 

36 

32 

28 

31 

27 

34 

38 

40 

34 

38 

40 

27 

24 

32 

27 

30 

24 

27 

36 

25 

29 

36 

32 

28 

31 

34 

22 

35 

42 

44 

33 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

MAX 

65 

58 

61 

52 

46 

44 

57 

43 

52 

50 

57 

53 

62 

63 

64 

56 

59 

66 

61 

54 

50 

45 

61 

55 

50 

52 

57 

67 

72 

72 

43 

56.4 

MIN 

32 

33 

30 

30 

27 

32 

42 

40 

33 

43 

44 

29 

24 

43 

28 

31 

24 

27 

48 

26 

39 

35 

29 

28 

36 

34 

25 

39 

51 

42 

38 

34.3 

HINTER  3  NW 

MAX 

5* 

65 

57 

62 

50 

49 

56 

51 

43 

51 

50 

59 

52 

62 

67 

65 

54 

58 

65 

61 

55 

52 

41 

60 

54 

52 

51 

52 

70 

72 

73 

56,9 

MIN 

26 

32 

32 

32 

28 

27 

37 

40 

33 

34 

44 

33 

27 

27 

31 

33 

26 

26 

32 

28 

27 

35 

30 

30 

29 

37 

26 

26 

37 

52 

38 

32.1 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

66 

60 

63 

52 

52 

52 

58 

44 

51 

51 

59 

55 

61 

68 

64 

57 

60 

63 

63 

53 

53 

41 

59 

52 

51 

54 

56 

72 

72 

77 

43 

57.5 

MIN 

33 

32 

30 

33 

25 

39 

44 

41 

33 

45 

41 

31 

25 

38 

30 

29 

26 

27 

-.0 

28 

39 

29 

29 

31 

38 

32 

26 

34 

49 

43 

38 

34.1 

SELMA 

MAX 

66 

60 

63 

52 

48 

54 

57 

45 

52 

52 

59 

63 

64 

66 

65 

56 

61 

60 

64 

57 

52 

47 

64 

62 

51 

51 

52 

70 

73 

75 

47 

58.3 

MIN 

36 

37 

32 

36 

30 

36 

38 

40 

34 

44 

49 

35 

22 

33 

32 

31 

28 

30 

46 

31 

38 

37 

30 

29 

39 

39 

27 

37 

49 

47 

38 

35.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


OECEMPER  1969 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

Avei 

TUSkECEE  3  SW 

MAX 

MIN 

UNION  SPRINGS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

55 
38 

63 
35 

58 
29 

62 
32 

53 
31 

54 
35 

58 
38 

57 
40 

44 
34 

52 
37 

50 
41 

60 
34 

53 
27 

59 
27 

66 
33 

64 
32 

55 
27 

59 
29 

64 
33 

60 
31 

54 
32 

51 
35 

50 
38 

57 
28 

55 
29 

53 
31 

91 

28 

56 
29 

72 
41 

72 
48 

76 
40 

57.9 
33.6 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

MIN 

2T 

65 
29 

58 
25 

66 
23 

53 
24 

54 
26 

60 
41 

54 
42 

50 
39 

54 
40 

50 
45 

60 
27 

55 
24 

59 
26 

66 
27 

62 

30 

58 
25 

59 
27 

63 
30 

63 

29 

53 
30 

62 
37 

41 
29 

66 
29 

54 

31 

57 
39 

51 
22 

98 

24 

69 
47 

74 
49 

75 
40 

58.9 
31.7 

ATMDRE   I  SW 

MAX 

Mm 

69 
30 

69 
31 

69 
30 

69 
26 

56 
30 

53 
40 

60 
48 

51 
42 

51 
36 

51 
45 

63 
49 

62 
29 

63 
27 

68 
37 

68 
34 

66 
41 

61 
28 

66 
29 

69 
38 

69 
38 

65 
45 

62 
40 

66 

30 

58 
32 

61 
41 

61 
38 

59 
25 

65 
45 

73 
54 

74 
54 

65 
41 

63.2 
37.2 

BEATRICE   I  E 

MAX 
MIN 

60 
21 

69 

26 

61 
25 

67 
21 

53 
22 

52 
21 

59 

25 

50 
39 

52 
32 

53 

30 

56 
31 

61 
25 

53 
26 

69 

27 

59 
36 

70 
24 

65 
31 

60 
23 

65 
26 

68 
31 

59 
26 

57 
29 

52 
25 

65 
33 

59 
26 

58 
29 

56 
25 

65 
34 

72 
41 

74 
60 

69 
36 

60.8 
29.2 

8RANTLEV 

MAX 

MIN 

58 
24 

69 
27 

68 

26 

67 
25 

54 
23 

58 
27 

57 

30 

57 
41 

50 
30 

57 
37 

51 
42 

64 
25 

54 
21 

64 
28 

59 
23 

67 
28 

60 
22 

62 
25 

67 
36 

64 
25 

59 
33 

60 
36 

42 
25 

63 
27 

59 
29 

58 
30 

57 

22 

90 
31 

73 
42 

76 
56 

75 
39 

60.6 
30.2 

SREkTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

68 
24 

63 
27 

68 
25 

58 
21 

53 
21 

54 
39 

65 
48 

53 
42 

53 
31 

52 
44 

63 
48 

59 
25 

64 
22 

68 
30 

69 
28 

61 
30 

62 
23 

66 
24 

68 
34 

62 
30 

65 
44 

58 
40 

70 
26 

59 
27 

60 
33 

60 
40 

62 
22 

68 

38 

74 
48 

75 
55 

57 
40 

62.5 
33.2 

CANOEN  3  N« 

MAX 
MIN 

68 
30 

59 
29 

64 
28 

55 
30 

45 

22 

48 
34 

58 
40 

47 
35 

53 
28 

50 
38 

60 
32 

55 

27 

63 
21 

68 
38 

65 
25 

56 

28 

58 
22 

64 
25 

62 

41 

56 
23 

5! 

30 

49 
32 

61 
25 

56 
25 

55 
31 

52 
31 

57 
21 

71 
33 

72 
47 

73 
40 

45 

33 

58.1 
30,5 

CHATOM  3  N 

MAX 
MIN 

70 
38 

62 
36 

70 
37 

60 
33 

51 
29 

50 
37 

63 
44 

45 

40 

52 
33 

52 
44 

60 
44 

59 
33 

67 
30 

69 
46 

70 
34 

65 
35 

61 
31 

68 
30 

65 
47 

59 
35 

66 
43 

58 
49 

63 
30 

59 
30 

60 
42 

55 
35 

60 
26 

69 

50 

76 
55 

73 
40 

42 
37 

61.3 
37.8 

Clayton 

MAX 
MIN 

55 
35 

65 

35 

60 
34 

63 
33 

52 
28 

52 
36 

50 
35 

60 
34 

55 
36 

55 
34 

52 
46 

62 
33 

54 
29 

53 
32 

65 
33 

60 
34 

56 
31 

59 
36 

62 
37 

61 

30 

59 
36 

55 
35 

42 
28 

59 
32 

55 
37 

54 
36 

51 
30 

in 

39 

70 
48 

71 
61 

74 
39 

59.0 
39.5 

DDThaN  FiA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
38 

60 
39 

67 
36 

55 
35 

54 

30 

57 
41 

61 
'•6 

53 
39 

48 
39 

52 
46 

60 
42 

57 
34 

61 
32 

68 
40 

63 
37 

59 
38 

62 
31 

63 
35 

63 

43 

57 
34 

57 
41 

43 
32 

67 
30 

57 
36 

59 
43 

53 
36 

57 
34 

70 
36 

71 
48 

76 
52 

52 
41 

59.7 
39.2 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

MIN 

55 
32 

66 
35 

59 
35 

66 
32 

52 
28 

54 
29 

59 
39 

55 
42 

52 
35 

52 
39 

49 
45 

60 
32 

55 

30 

64 
32 

69 
34 

65 
32 

67 
31 

61 
31 

6! 
37 

62 
32 

56 
32 

57 
37 

40 
28 

67 
32 

56 
34 

56 
38 

51 
31 

60 
32 

69 
42 

71 
52 

74 
40 

59.5 
34. s 

EUFaULA  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

56 
28 

65 

29 

61 
27 

64 

30 

58 
24 

54 
30 

59 
41 

63 
43 

48 
32 

50 
38 

52 
46 

63 
30 

55 
24 

60 
24 

68 
28 

61 
31 

56 
23 

61 
24 

61 
26 

62 
26 

5! 
29 

49 

37 

48 
27 

59 
28 

55 
29 

53 
38 

52 
25 

92 
26 

69 
37 

70 
52 

74 
42 

58.5 
31.4 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

63 
29 

69 
33 

68 
32 

70 
30 

56 
30 

58 
31 

59 
37 

52 
42 

52 
35 

51 
38 

51 
45 

63 
30 

69 
28 

68 
31 

62 
29 

64 
30 

68 
33 

67 

35 

60 
30 

60 
34 

59 
33 

71 
55 

72 
60 

73 
40 

62.7 
35.4 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

57 
34 

68 
32 

62 
32 

67 
33 

54 
30 

46 
33 

63 

40 

50 

40 

47 
34 

50 
39 

50 
44 

61 
30 

69 

28 

60 
34 

68 
31 

67 
3! 

53 
29 

59 
32 

67 
36 

64 
32 

60 
34 

65 
37 

57 
31 

57 
33 

56 
38 

58 
38 

60 
27 

57 
35 

71 
53 

75 
65 

74 
38 

60.4 
35.8 

GENEVA 

MAX 
MIN 

26 

26 

26 

25 

51 
24 

50 
24 

61 
40 

61 
40 

52 
40 

61 
36 

61 
36 

63 
2! 

62 
26 

63 
29 

64 
24 

63 
28 

69 

30 

62 

25 

66 
25 

63 
34 

63 

29 

62 
38 

52 
25 

60 

30 

63 
33 

61 
26 

62 
24 

62 
30 

72 
44 

72 
48 

79 
40 

62.1 
30.8 

gilbertokn 

MAX 
MIN 

70 
28 

63 
29 

68 
26 

61 

25 

48 
28 

51 
36 

59 
44 

45 
39 

53 

32 

52 
44 

60 
34 

58 
24 

67 
23 

71 
39 

70 
27 

60 
32 

61 
29 

67 
26 

61 
36 

57 
29 

64 
43 

53 
39 

57 
29 

56 
28 

56 
36 

58 
32 

61 
22 

68 
47 

74 
54 

73 
40 

42 
39 

60. 1 
33.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

58 
28 

66 
30 

59 

30 

64 
32 

52 
27 

53 
29 

65 
39 

51 
41 

44 
34 

50 
37 

50 
45 

61 
29 

55 
27 

61 
27 

67 
29 

64 
29 

57 
29 

60 
30 

62 
31 

60 
29 

54 
29 

53 
36 

48 
29 

56 
30 

54 
30 

53 
37 

51 
29 

57 

29 

71 
33 

75 
53 

74 
38 

58.2 
32.4 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

56 
34 

61 
34 

59 
34 

65 
32 

53 
25 

53 
26 

60 
37 

61 
42 

52 
35 

47 
39 

52 
36 

59 

32 

58 
27 

58 
28 

62 
37 

65 
32 

57 
29 

60 
32 

t>3 
37 

62 
29 

55 
30 

54 
38 

43 

28 

66 
30 

55 
36 

56 
38 

54 

28 

57 

30 

71 
44 

71 
42 

76 
41 

58.7 
33.6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

55 
2' 

67 
34 

59 
35 

63 
35 

52 
27 

54 
29 

52 
38 

57 
41 

43 

32 

52 
34 

50 
45 

60 
32 

53 
33 

61 
34 

66 
35 

64 
32 

56 
31 

59 

33 

64 

40 

60 
30 

55 
35 

52 
35 

47 
29 

56 
32 

55 

30 

54 
37 

51 
30 

57 
35 

71 
42 

71 
52 

73 
37 

57.7 
34.6 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

67 
38 

61 
38 

66 
38 

56 
35 

54 
28 

48 

37 

59 
46 

52 
41 

51 
34 

49 

43 

60 
46 

56 
34 

61 
32 

67 
47 

64 

37 

59 
36 

63 
34 

65 
39 

62 
46 

58 
31 

58 
39 

52 
36 

63 
29 

57 
35 

54 
39 

59 
32 

70 
29 

70 
45 

70 
60 

75 
53 

71 
39 

60.5 
38.6 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 
MIN 

59 
32 

63 
33 

32 

33 

29 

30 

36 

47 
40 

44 
33 

47 
35 

55 
34 

60 
34 

52 
27 

63 
34 

32 

30 

31 

30 

33 

32 

30 

91 
34 

30 

29 

33 

34 

27 

29 

38 

46 

40 

32.9 

PITTSVlEW 

MAX 

68 

23 

64 

26 

60 
25 

63 

25 

53 
20 

54 
20 

58 
39 

59 
42 

45 
28 

51 
31 

50 
45 

62 
28 

54 
20 

60 
30 

e>6 
24 

62 
24 

55 

20 

60 
20 

62 
21 

60 
23 

5! 
22 

49 
37 

41 
25 

59 
25 

54 

25 

53 
38 

53 
21 

58 

31 

69 
31 

70 
42 

75 
42 

58.0 

ThOMASVILLE 

MAX 
MIN 

55 
34 

67 
34 

59 
32 

65 
31 

51 
28 

"tO 
29 

59 
38 

48 
38 

49 
34 

50 
36 

49 
43 

58 
30 

55 
28 

62 
30 

68 
31 

65 
33 

57 
29 

58 
30 

65 
31 

59 
29 

51 
31 

55 
36 

49 

32 

61 
30 

62 
30 

54 
34 

53 
27 

98 

29 

68 
50 

71 
61 

71 
36 

57.6 
33.7 

TROY 

MAX 
MIN 

68 
34 

59 
32 

64 
33 

52 
32 

52 
28 

49 
38 

58 
46 

47 
39 

54 
33 

49 
42 

61 
45 

54 
29 

61 
29 

67 
41 

64 

30 

57 
34 

60 
30 

64 
34 

61 
46 

56 
29 

52 
40 

50 
35 

58 
29 

56 
31 

5> 

40 

52 
36 

58 
29 

70 
39 

70 
48 

74 
90 

93 
39 

58.2 
36.1 

whatlEV 

•        •  • 

MAX 
MIN 

70 
20 

64 
29 

70 
21 

62 
IB 

48 
26 

56 
36 

62 
40 

48 
36 

50 
39 

52 
40 

58 
19 

66 
18 

70 
36 

71 
24 

61 
34 

62 
22 

67 
21 

68 
35 

62 
27 

59 
40 

60 
38 

63 
29 

62 
24 

58 
30 

60 
32 

62 

18 

69 
27 

70 
36 

79 
45 

72 
*0 

48 

35 

62,1 
29.9 

CUlF  OS 

BAY  NINETTE 

MAX 

Mm 

70 
35 

64 
38 

70 
36 

58 
36 

50 
32 

59 

40 

61 
45 

52 
41 

50 
37 

51 
45 

64 
44 

60 
32 

65 

31 

70 
44 

68 
41 

61 
41 

62 
33 

67 
37 

69 
44 

58 
41 

66 
45 

53 
39 

68 
34 

62 
36 

6? 
45 

56 
37 

61 
31 

66 
51 

79 
56 

73 
51 

91 
41 

62.0 
40.0 

CODEN 

MAX 

Mm 

66 
35 

65 
35 

65 
35 

63 
30 

S7 
37 

65 
45 

66 
<>9 

58 
42 

56 
36 

57 
43 

68 
48 

65 

30 

64 
29 

67 
41 

67 
45 

68 
45 

67 
35 

68 
32 

74 
40 

73 
47 

68 
47 

68 
44 

70 
35 

60 
39 

65 
47 

63 
36 

63 
29 

70 
52 

7* 
99 

72 
46 

50 
42 

65,2 
40,4 

FAlRHOFE   2  NE 

MAX 

Mm 

68 
43 

64 
41 

68 
43 

62 
35 

53 
34 

64 
43 

66 
48 

54 
41 

51 
40 

53 
47 

63 
50 

63 
33 

64 
33 

70 
46 

67 
44 

64 
42 

63 
34 

64 
36 

69 

41 

62 
44 

67 
46 

57 
43 

70 
36 

59 
37 

66 
44 

59 
39 

60 
31 

67 
90 

79 
58 

73 
46 

48 

41 

62,9 
41.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

MOBILE  MS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
39 

69 
45 

71 
38 

62 
37 

51 
33 

71 
44 

64 
49 

55 
4(1 

54 
44 

56 
49 

66 
45 

62 
38 

67 
38 

74 
52 

72 

51 

64 

46 

65 

40 

70 
41 

73 
49 

59 
50 

69 
48 

52 
41 

69 
39 

59 
38 

67 
44 

96 
38 

59 
33 

69 
54 

74 
63 

73 
43 

44 
36 

63.8 
43.6 

ROBERTSOALE  I  E 

MAX 

Mm 

61 
31 

70 
40 

64 
39 

69 
39 

59 
3C 

57 
35 

68 
44 

53 
42 

58 
38 

52 

40 

53 

44 

64 

31 

60 
29 

62 
35 

71 

40 

67 
41 

64 

31 

64 

32 

66 
35 

71 
40 

62 
43 

68 
42 

92 
33 

73 
3* 

68 
43 

68 
37 

55 
28 

61 
33 

67 
52 

73 
«2 

75 
42 

63.6 
36.0 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

DECEMBER  1969 


NORTHERN  VALLEY  01 
BELLE  MINA  2  N 

FLORENCE 

HUNTSVlLLE  HB  AP 
HOUlTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

•  •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

AlBERTVIllE  2  SE 
BESSEMER  3  SSK 
BIRMINOHAM  MB  AP 

BRID5EPQRT  2  « 
SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

•  •  • 

UPPER  PLAINS  03 

DOUBLE  SPRINGS 
HALEVVlLLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  »  N 

«       *  • 

EASTERN  VALLEY  0<i 

ANNISTON  FAA  AP 

»       •  • 

PlEOHDNT  PLATEAU  05 

ASHLAND 

•  •  • 

PRAIRIE  Oi> 

MONTGOMERY  WB  AP 

•  •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

CAMOEN  3  NW 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  On  CND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  On  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


T 
1.7 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

DECEMBER  1969 


Day  Of  Month 

3-* 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  « 

PIE DI^DNT  PLATEAU 

03 

MAftTiN  DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.12 

.10 

'°9 

.12 

.00 

.09 

.09 

.04 

.11 

.07 

.10 

,08 

.04 

.04 

.06 

.04 

.05 

.13 

.00 

.13 

.07 

.03 

.14 

- 

2.288 

WIND 

39 

22 

28 

IC 

'se 

1 8 

26 

91 

1 1 

30 

69 

25 

1110 

•       *  • 

PRAIRIE 

06 

.20 

.10 

.08 

.13 

.00 

* 

.05 

.04 

.02 

.09 

.03 

.  09 

.06 

.10 

.11 

.06 

.04 

.06 

.11 

03 
.  Oi 

.11 

.04 

* 

* 

.28 

.  04 

a  10 

2  .  368 

WIND 

SO 

43 

85 

85 

163 

7 1 

20 

92 

99 

59 

5 1 

34 

'35 

1 1 

21 

• 

43 

143 

60 

48 

133 

53 

100 

110 

93 

2037 

MAX 

96 

62 

59 

62 

S5 

43 

S3 

52 

46 

94 

90 

97 

55 

97 

64 

61 

96 

97 

60 

61 

91 

91 

52 

99 

53 

49 

55 

98 

68 

66 

96.1 

MIN 

31 

36 

38 

38 

37 

36 

40 

44 

41 

41 

47 

34 

36 

36 

41 

39 

33 

36 

38 

39 

37 

40 

39 

39 

38 

41 

30 

40 

95 

41 

36.7 

CULF 

08 

FAIRMOPE  2  NE 

EVAP 

.07 

.  10 

.07 

.15 

* 

.04 

.09 

.00 

.08 

.10 

.14 

.03 

.09 

.09 

.04 

.07 

.04 

.10 

.09 

.04 

.09 

.09 

.06 

.06 

.07 

.02 

.06 

2.098 

WIND 

«: 

40 

25 

33 

17 

31 

81 

37 

15 

48 

93 

32 

15 

38 

12 

18 

14 

11 

22 

20 

49 

88 

23 

10 

47 

62 

11 

32 

47 

49 

49 

1074 

MAX 

61 

61 

63 

60 

50 

55 

51 

57 

55 

53 

61 

58 

60 

65 

65 

69 

61 

59 

64 

63 

94 

59 

61 

60 

64 

56 

56 

63 

71 

71 

99 

60.1 

MIN 

38 

42 

41 

38 

36 

39 

50 

43 

41 

91 

49 

38 

38 

46 

48 

90 

39 

38 

44 

46 

48 

43 

38 

42 

46 

40 

3' 

51 

98 

96 

44 

43.9 

II  n 

>III 

;/ 

hit 


1'" 
l>. 

KM 
tfH 
IIH 

< 

HI 
IN 

< 


'1- 

I 

z 

It  19 
\ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


DELAYED  DATA 
DECEMBER  1959 


SlaUon 

Temperature 

Precipitation 

s,| 

o  g 

<s 

•  i 
n  B 

<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

sl 

li 

«  ♦ 

MAY 

1969 

russellville  2 

B2.3 

65.5 

94 

23 

35 

12  + 

70 

5 

0 

0 

0 

3.09 

1.30 

9 

.0 

0 

5 

3 

1 

•  • 

* 

JUNE 

1969 

HEFLIN 

89.7 

61.1 

75.4 

103 

29 

47 

4 

1 

16 

0 

0 

0 

3.49 

1.30 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

«  * 

• 

AUGUST 

1969 

MARTIN  DAM 

89. OM 

68.0 

76. 5M 

96 

31 

60 

26 

0 

0 

0 

0 

5.B3 

1.93 

3.96 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

«  « 

« 

OCTOBER 

1969 

guntersville 

75.5 

51. 5M 

63. 5M 

88 

11 

39 

19  + 

109 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.61 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

MADISON 

73.9 

51.9 

62.9 

-      .  1 

86 

13  + 

35 

18 

129 

0 

0 

0 

0 

2.5b 

-  ,29 

1.03 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

martin  dam 

Bl.l 

56.4 

68.6 

90 

27 

44 

30+ 

18 

1 

0 

0 

0 

1.54 

-  .40 

.87 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

«  * 

• 

NOVEMBER 

1969 

MADISON 

61.6 

3*. 6 

46.1 

-  2.5 

76 

7 

15 

15 

500 

0 

0 

13 

0 

2.61 

-  1.45 

1.18 

19 

.  1 

0 

4 

2 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2  1  3 

4   1   5    {  6 

7  1  8  1  9 

10     U  12 

13  {  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19     20  21 

22  1  23  24 

25  1  26  1  27 

28     29  I  30 

31 

MAY  1969 

fORT  DEKOSIT 
(tUSSELLVILLE  2 

JUNE  1969 
HEFLIN 

AUGUST  1969 
tlARTIN  DAM 

OCTOBER  1969 

GUNTERSVILLE 
JORDAN  DAM 
MADISON 
MARTIN  DAM 

NOVEMSER  1969 
MADISON 

3.09 

3.<.9 

5.63 

2.66 
2.06 
I. St 
1.54 

2.61 

.17  3.96 

.8: 

.95  .35 
.70  .05 
.87 

.04 

.02 

.97 
1.30 

.06 

.55 

.06 
.14 

.54 

.93 
.05 

.10  1.00 

* 

.70  .16 

.07 

.09  T 

1.73     •  • 
.18  .49 

.56 

2.00  .40 
T 

.25  1.30 

.02  .06 

.24  1.61 
.65  .05 
1.03  .16 
.03  .58 

1.18 

T  .02 

.58 
T 

.08  T 

.90 

.11 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


Day  ol  Month 


10     II     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


HjY  1969 
RUSSEILVILLE  2 

»          •  • 

JUNE  1969 

heflin 

*  •  • 

lUGUST  1969 
H4RTIN  04M 

*  •  • 
DCTD8EK  1969 

CUNTERSVILLE 
HAOISON 
MAKTIN  OHM 

*  •  • 
NOVEMBER  1969 

MAOISQN 


MAX 
MIN 


73  82 
35  37 


81  78  79 
59     57  54 


92  89 
69  68 


79  83 
46 


7'.  69  55 
42     40  33 


81  79  83 
47  55 


85  90 
64  64 


84  85  78 
62     58  60 


85  80  76 
62     60  61 


84     84  80 


86  86 
49  55 


89  94  96 
56  57 


92  92 
67  68 


o5     53  46 


76  67  70 
44     59  36 


72  77 
35  35 


84  90  90 
62  61 


88  67 
69  68 


66  88  87 
61     61  60 


83  86  86 
64     65  63 


85  82 
47  45 


95  92 
65  67 


64  82 
64  69 


86     69  74 


86     78  62 


67  78  76 

68  57  53 


60  55 
40  21 


80  78  76 
46     58  58 


64  69 

51  52 


87  95  86 
72     71  74 


74     74  72 


69 
55 


83     84  84 


69  90  88 
60  62 


60  68 
27  36 


92  B9 
75  73 


39     64  55 


77  76  75 
60     66  48 


63  49 
22     20  25 


68  94  90 
53     54  61 


94  93 
66  68 


90  68 
64  65 


70  68 
43  40 


81 
52  62 


93  95 
68  66 


65     60  64 


75  68  65  64  75  72 
45     42     44     48     52  53 


65! 
42 

60  60  86 
56     50  44 


65  67  68 
33     40  45 


64  74  68 
53  65 


90  90  68  90 
56     54     55  55 


98  103  101 
68     VO  65 


64     66     64  68 


65  63  65 
40      42  45 


62  64  66  70 
38     37     46  60 


84  86  90  74  72  76  73 
51     56     56     52     48     44  54 


69  57 
34  32 


82.3 
48.7 


89.7 
61.1 


89.0 
68.0 


75.5 
51.5 


73.9 
51.9 


81.1 
56.4 


52  43  50 
21     21  22 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  OI  Montis 


9     10    11     12    13     14    15     16    17    18     19    20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


AUGUST  1969 
M4RTIN  OAH 


OCTOBER 
MARTIN  OAH 


EVAP 
HIND 


.13  .17 

71  7 


.15  .14 

5  45 


.15  .00 

54  10 


.18  .22 

60,  21 


.151  .06  .121  - 

98|    66     31',    23  103 


5.63B 
346 


.20i .13 

59l  38 


.11  3.988 
32  1079 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1      2      3      4  5 


7      8      9     10     II     12    13     14     IS    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NOVEMBER  1969 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


CORRECTIONS 


DATE 

SEPTEMBER  1969 


SEPTEMBER  1969 
SEPTEMBER  1969 


TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 

NORTHERN  VALLEY  01 


NORTHERN  VALLEY  01 
NORTHERN  VALLEY  01 


STATION 
RED  BAY 


DIVISION 
RED  BAY 


TOTAL  PRECIPITATION  2.32,  GREATEST  DAY  .77  ON  4TH| 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  4,  .50 
3,   1.00  0 

AVERAGE  PRECIPITATION  3.67,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .3* 
TOTAL  2.32|   AMOUNT  ON  6TH  .00 
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STATION  INDEX 


CTflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

Ul 
< 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OSSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

E 

PRECIP. 

> 

Ul 

%9 

AkICVItLE  1  nMm 

mt 

6H 

HENRV 

31  ]S 

B5  19 

463 

7A 

JOnN  S  RICHBUkC 

00»3 

0] 

rilNSTON 

2 

3*  13 

a?  11 

799 

PROf.  PALRER  CODSEY 

MiLCOX 

7A 

SIDNEY  J.   HARDY/  SR. 

ALBEKTVILLE  2  SE 

OUB 

02 

MARSHALL 

12 

>4  14 

86  10 

1140 

9P 

5F 

ALA.  COHHUNITV  NETWORK 

tlEXANOER  ClTV 

03 

TALLAPOOSA 

11 

J2  ST 

as  37 

66D 

03 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

140 

7A 

7A 

HRSt  CHER1Y  J,  HERNOON 

INQALUSIA    1  NM 

0252. 

07 

CavlNCTON 

31  19 

86  90 

260 

SA 

JAMES  P.  CILLIS 

INNISTQN  m  AP 

Oh 
03 
D3 

CAL^OJN 

33  39 

89  31 

199 

HIO 

HlO 

FED.   AVIATION  AGENCY 

MINSTON 

2 

34  04 

87  13 

900 

7A 

HRS«  DORA  R|  DAVIS 

ASHLAND 

out 

CLAY 

11 

33  19 

as  90 

1080 

7A 

7A 

ashvulc  *  w 

om 

04 

ST.  Clair 

33  91 

86  20 

690 

7A 

0191 

LIMESTONE 

12 

34  4B 

86  99 

720 

91 

9A 

RAOlD  STATION  WJMW 

ATMOHE  I  Sh 

07 

ESCAMBIA 

HUGH  H.  WIGGINS 

0*22 

OS 

LEE 

U 

32  34 

89  31 

730 

8A 

8A 

AJTlUCiVIlLE  3  S 

03 

AUTAUGA 

32  2B 

86  41 

200 

6A 

BANKHEiO  LOCK  AND  D>H 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

3 

33  29 

8?  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAr  NINETTE 

Oi 

BAlOuin 

30  S3 

8?  47 

268 

7P 

BEATHICE  1  E 

061(1 

oi 

HHNROE 

,i 

87  12 

;78 

7A 

MARY  L.  SAYLES 

BELIE  MINA  2  N 

01, 

LIMESTONE 

86  53 

600 

9F 

9F 

AUBURN  UNIVERSITY 

BEnnv 

07*B| 

03 

FAYETTE 

S3  40 

8T  36 

452 

CARL  YCRBY 

BESSEMEH  1  SSW 

07»7 

02 

JEFFERSON 

33  22 

533 

6F 

61 

JAMES  Ei  MC  CRAVY 

BILLI^'GSlEv  1  SE 

OS23 

03 

AUTAUIA 

420 

6J 

JOHN  R.  THOMAS 

6IRMINCMAH  UB  AP 

JEFFERSON 

2 

53  34 

66  49 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAI 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

3ft  13 

86  10 

1070 

7A 

ROBERT  L'  WHEELES 

BDANTLEV 

iOt* 

07 

CRENSHAW 

31  39 

86  16 

274 

8A 

R  .  1 1  HENDERSON 

BKEHTON  9  SSE 

ESCAMRIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T,  PEAVY 

•aiDCEPORT  2  H 

10991 

01 

JACKSON 

11 

3ft  96 

65  49 

660 

9P 

9P 

HISS  H.  LOUISE  JONES 

lU) 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

609 

7A 

IMUNOIQCE 

iwe 

07 

PIKE 

! 

31  4> 

89  49 

910 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALCKA  2  Sw 

use 

04 

SHELBY 

33  09 

a«  46 

540 

9P 

9f 

PIERCE  A,  GARRETT 

CAHOEN  1  Nw 

1301 

07 

MUCOK 

32  02 

87  20 

229 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

1324 

0! 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  41 

680 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAKBON  HILL 

HALKER 

; 

HRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTHE  5  SH 

1312 

04 

CHEROKEE 

34  06 

89  49 

620 

7A 

7A 

CENTKEvlLLE 

1920 

03 

VIBB 

32  97 

87  OS 

224 

7A 

CH4T0H   1  N 

136e 

07 

WASHINGTON 

1; 

31  30 

SB  IS 

289 

5P 

9P 

CRAVY  C •  YOUNG 

CHUOEHSBLtnc  UTK  PlANT 

162( 

01 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

9F 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

CLAliOMNE 

1090 

01 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOL  L I E  I •  HASKEW 

CLANTON 

1694 

Oj 

CHILTON 

32  31 

86  38 

580 

71 

H 

CLAYTON 

nzs 

07 

BARBOUR 

31  93 

BS  28 

596 

61 

MRS  ELIiABETH  M  WESTON 

COOEN 

IB03 

til 

MOBILE 

30  23 

68  13 

12 

5P 

9F 

ACNES  C.  CHRISTENSEN 

COFPCE  SPRINQS  2  NM 

IBOl 

GENEVA 

31  U 

as  96 

29C 

6A 

HENRv  F.  KELLEY 

CDLBCIIT  STEAN  PLANT 

COLBERT 

li 

TVA-462 

COLLINSVHLE 

1B49 

oi 

OE  KALB 

8ft  H 

65  32 

714 

6.   H.  APPlETON 

COLUMBIA 

1869 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

S9 

7J 

INAC  TIVE  8/W66 

CnROOVA 

19«C 

Oi 

WALKER 

; 

33  46 

ST  11 

31* 

MRS  t   C •  CRESHAH 

CniTONTDH 

1974 

07 

RUSSEIL 

12  09 

B9  04 

217 

TJ 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

207fl 

oe 

SUMTER 

32  26 

88  23 

219 

Ti 

REUBEN  P .  HARR t S 

OAOCVlLLE 

2111 

OJ 

TALLAPOOSA 

i: 

69  45 

760 

71 

WILLIAM  L.  BAHTlETT 

OAOEVlLLE  2 

2124 

03 

TALLAPOOSA 

11 

12  50 

89  46 

710 

RUFUS  P.  PLESS 

OAYTON 

2iaa 

oe 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

223 

71 

JAKES  H,  CREMS 

2101 

DJ 

MORGAN 

12 

1ft  39 

86  56 

5SC 

SA 

?! 

CLOSED  U/20/69 

OElTA*^" 

CLAV 

U 

MRS  VERNA  8.  LANDERS 

i  oehopolis  lock  and  OAN 

22«! 

oi 

MARENGO 

i: 

32  31 

•  7  SO 

lOD 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHiN  FAA  AIRPORT 

2371 

07 

HOUSTON 

11  19 

89  27 

371 

HIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTMAN  *  S£ 

2377 

HOUSTON 

31  10 

«9  21 

306 

c 

PAUL  B.  SMITH 

DOUBLE  SPniNcS 

23Sa 

03 

WINSTON 

1ft  10 

87  24 

eoo 

7A 

74 

hitcmell  drake 

ELBA 

2)77 

OT 

COFFEE 

10 

11  29 

66  Oft 

195 

7A 

ARTHUR  C •  BRUNSON 

ELUOO 

ZbiZ 

03 

TUSCALOOSA 

i: 

13  19 

87  48 

292 

MRS.  BELLE  BERRY 

ENTEBPBISE  J  H\» 

2679 

07 

COFFEE 

31  20 

89  93 

409 

7A 

T,  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  MiLDLlFE  BEF 

273C 

07 

BARBOUR 

31  99 

89  06 

219 

8A 

EUFAULA  NATL  WOLIFE  REF 

E VEKCOEEN 

J75I 

07 

CONECUH 

86  96 

216 

7J 

MILLER  T.  SELLERS 

FAIIIKOPE  2  NE 

BALDWIN 

11  it 

9P 

AUBURN   UNIV   E>P  STA 

falkvUle  1  N 

2e«c 

o; 

MORGAN 

a 

13 

34  22 

86  94 

63( 

7A 

EOCBSRT  M,  hARD|N 

FAVETTi 

2eB: 

oa 

FAYETTE 

33  41 

ST  49 

169 

6P 

6i 

GOD  MAN  J ,   B  LACK 

FLDAENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  t,t 

87  41 

978 

9P 

9P 

mEnRy  C.  RICHARDS 

FOKT  Deposit 

3024 

06 

lohnoes 

31  99 

86  39 

300 

8A 

FORT  HQRCAN 

303! 

DB 

baldnin 

30  14 

88  01 

10 

6P 

6P 

DOROTHY  E .   MAULO I N 

FORT  P*VNE 

304; 

02 

OE  XALB 

3*  27 

83  43 

934 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3109 

07 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

8A 

HRSi  NELIA  MCKENZIE 

CADSOEn  CAS  PLANT 

3194 

04 

ETOHAH 

34  01 

86  00 

969 

ftP 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

01 

i 

32  49 

88  09 

lie 

7A 

It 

MACK  C.  FIELDS 

CAROEN  CITY 

CULLMAN 

MRS.  C.  HC  KENIIE 

GENEVA 

3291 

o' 

CENCVA 

n  l\ 

89  91 

lo: 

7A 

7I 

JAHES  C.  WILLIAMSON 

\  CEOR&IANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  >8 

86  4* 

285 

T,  G.  MASON 

CIlBERTOmN 

3>Da 

07 

CHOCTAW 

I) 

31  93 

SB  20 

128 

6P 

61 

ALTON  G.  LAND 

corcas 

3430 

03 

WALKER 

2 

33  39 

87  11 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3911 

oe 

HALE 

I 

32  42 

87  36 

220 

61 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTQN 

GREENVILLE 

3919 

07 

BUTLER 

t 

31  50 

86  38 

449 

7i 

H 

J.  A,  BLACK 

GUL'  SHORES  P  0 

3959 

01 

BALDWIN 

30  17 

67  ftl 

B 

GILBERT  H.  MELCHER 

CUNTtRiVlLLE 

3973 

02 

MARSHALL 

I 

34  20 

86  19 

578 

4P 

4P 

RADtO  STATION  WG5V 

cuntersville  rvA 

3971 

OJ 

MARSHALL 

34  22 

86  17 

605 

TVA-765 

HALlYVULE 

3620 

03 

WINSTON 

■ 

34  14 

ST  37 

990 

6A 

JAMES  E,  EIDSON 

HAMILTON  I  S 

364  9 

0 

MARION 

I 

34  06 

81  99 

918 

7A 

7. 

EOOIE  L.  PEARCE 

mavniville 

374  8 

oe 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

SA 

Si 

Miss  ANNE  OOSHELL 

HEADLAND 

376 

01 

NENRV 

11  21 

89  20 

170 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

heflin 

3779 

03 

CLEBURNE 

1 

33  39 

89  36 

890 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HONE 

3Blt 

01 

CRENSHAW 

31  37 

86  19 

994 

7A 

CHARLES  R>  PORTER 

hightomer 

3B«i 

0 

Cleburne 

1 

33  32 

89  24 

1179 

s! 

THOMAS  J.  HART 

HODCES 

3*91 

0 

FRANKLIN 

1 

3ft  20 

87  36 

849 

FRANK  L.  HAVNES 

NUNTSVIlLE  MB  AP 

4064 

0 

MADISON 

1 

3ft  42 

66  39 

600 

MID 

HIC 

:  Hj 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

01 

CLARKE 

1 

31  31 

87  91 

220 

7i 

FRED  HUCCINS 

JACKSONVILLE  2  IH 

4201 

04 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

7i 

MRS,  ELLA  M.  AVERS 

!  JASPER  *  N 

422« 

0 

WALKER 

33  34 

87  16 

929 

6P 

6F 

JAMES  A,  BRITAIN 

JORDAN  DA<* 

43oe 

0 

ELMORE 

32  37 

86  19 

290 

t>t 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

4*3 

01 

COFFEE 

I 

31  I* 

86  11 

270 

7A 

FRED  H.  WOOD 

LAFAYETTE 

4902 

0 

CHAMBERS 

32  54 

8)  24 

830 

9P 

9P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAH 

4603 

0 

CHILTON 

32  98 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4611 

0 

JEFFERSON 

33  13 

86  31 

616 

TJ 

MRSt   MARY  K,  LEE 

LEESBURC 

4621 

0 

CHEROKEE 

34  11 

89  46 

969 

TJ 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

magella 

marion  6  ne 
mario''  junction  1  ene 
marion  junction  2  ne 
martin  dam 
mathews  1  ssw 

mELVIN 

HERTI  PONDVILLE  TOwER 

HIOWAY 

MlLSTEAD 

MINTER  J  Nw 

MITCHELL  OaM 

mobile  hb  airport 
montevallO 

MONTCOMERY  WB  AP 
MOULTOM 
MOULTOH  2 

MUSCLE  SHOalS  FAA  AP 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 

OZARK  6  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 

PALMERQAlE  2  W 

PELL  CITY  I  NNE 

PERRVVILLE 

PETERHaN 

PHENU  CITy  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIE^ 

PLANTERSVlLLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
HOBERTSOALE  1  E 
ROCKPORD  2  NNH 
ROCK  mulS 
RUSSELLVILlE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   SUflSTA  AU 
SAVRE 

SCOTTSBORO 
SELMA 
SLOCOMB 
SUTTlE 

SVLACAUGA  ft  NE 

TALLADEGA 

THOMASVtLlE 

thqrsby 


SW 


THORSBY  £KP  STATION 

THURlOW  OAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKECEE  3  Sw 

union  springs 
uniontown 
valle''  head 

:  VERNON 

wADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 
'  WARRIOR 

I  WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMFKA 

I  whatley 

j  xlNFIELO  2  Sw 
YATES  HYDRO  PLANT 
CLOSED  STATION 


4996  oa 
9112  06^ 
5116  Od 
5121  0^ 
5140  05 


9182  03l 
9397 
9439  06{ 
9449  OH 
9465  03! 
9476  DBi 
59J7  04 
3S90 
5629  01 
9619  01 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SUMTER 
BARBOUR 

MADISON 

JEFFERSON 

PERRY 

DALLAS 

DALLAS 

ELMORE 

MONTGOMERY 

CHOCTAN 

BIBB 

BULLOCK 

MACON 

DALLAS 

CHILTON 

MOBILE 

SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 


6121  Oi 
612*  0! 
6161{  0( 


8609^ 
•  637! 

I  S6fta 

9673 

B&e«i 

8805 
8899 
SS67 


32  04 

32  27 
32  06 


COLBERT 
COFFEE 
MADISON 
DALE 
i  BLOUNT 
LEE 

DALLAS 
DALE 
JACKSON 
JEFFERSON 

ST  CLAIR 

PERRY 
'I  MnNROI 
J  071  RUSSELL 
03|  PICKENS 

WILCOK 
I  06  MONTGOMERY 
I  OT  RUSSELL 
.j  03  AUTAUGA 
1^  03  AUTAUGA 

01  fRANKLlN 
01  MAOISON 
03  PICKENS 

07  ccvincton 
otI  covincton 

I  Osi  BALDWIN 

t  09j  COOSA 

i  OS  RANDOLPH 

01  FRANKLIN 

02  CULLMAN 

02  OE  KALB 
02  JEFFERSON 

\  02  JACKSON 

i  06  DALLAS 
07  GENEVA 
06  PERRY 

i|  04  TALLADEGA 

■\  04I  T^LLAOECA 
071  CLARK 
03.  CHILTON 

01  CHILTON 

09|  ELMORE 
«  01  MADISON 
li  07  PIKE 
I  oi  TUSCALOOSA 
I  03  TUSCALOOSA 
It  Oti  MACON 

06(  BULLOCK 

Oil  PERRY 

oa  OE  KALB 

031  LAMAR 

05  RANDOLPH 
07^  ESCAMBIA 
04!  ETOWAH 
021  JEFFERSON 

06  GREENE 
01'  LAUDERDALE 
OS  BIBB 
09  ELHORE 

07  CLARKE 


31  22 

31  22 
30  32 

32  94 


32  29 

31  07 

32  32 

33  12 
33  27 

31  99 

32  94 


31  4* 
33  1* 
33  13 

32  21  I 
32  08 
32  26 


33  49 
33  08 
31  13 


87  : 

87  13 

87  13 

89  55 

8«  01 

Be  27 

81  20 
89  31 
89  94 

87  03 
86  27 

88  15 
86  52 

86  24 

87  17 
67  IS 

87  37 
•  9  56 
86  27 

89  36 

86  29 
89  23 

87  14 
89  41 
8ft  20 

86  41 

B6  16 

87  09 

87  16 
89  01 

88  16 
87  00 
86  04 

89  10 
86  54 
66  26 

66  ( 
B6  36 

ee  01 

86  32 
86  31 

67  40 

86  1ft 
89  18 

87  ' 
86  47 

89  56 

86  SB 

66  03 

87  00 

85  36 
87  11 

86  12 

86  06 

87  ' 
86  ' 


BB  07 

89  34 

67  12 

86  19 

66  49 

67  90 
SB  04 

87  07 
86  13 


680    6P  6P 


980  6P 

170|  MIO  MIO 
1921  7A 
416  7A 


1040  7A  7A 
190     SP  9P 


SBC   e«  ai 


a.  B.  MULIAMSONf  JR. 
JOHN  B.  aRD 
JOHN  D  STONER  JR 
ALABAMA  POWER  CO. 
NATIONAL  FISH  HATCHERY 
SIMONTON 
N  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 

PAUL  GOWAN 
ERNEST  H.  LAND 

FOREST  SERVICE 
ALFRED  i.  ADAMS 
JAMES  M.  WALKER 
HENRY  J.  YATES 
ALABAMA  POWER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
P.  JETER/  JR. 
S,  WEATHER  BUREAU 
TVA-lBl 
JOHN  M.  KELLY 

FED.  AVIATION  AGENCY 
JESSE  BIRCHFIELO 

WAYNE  MC  PARLEN 
GLADYS  C  BROWN 
LDNNIE  R.  NORRIS 
RADIO  STATION  UJHO 
EDWARD  B.  WARREN 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-69 
I  GEORGE  T.  POSEY 

NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M,  FULLER 
MRS.   MINTA  EODINS 
PHENIX  CITV  WATER  WKS 
HRS  HARY  A.  HEDRICK 
MRS.  EVA  R.  RAY 
MRS,  ENA  C.  PAUL 
SAM  P,  RUSSELL 
THOMAS  t.  FISCHER 
CONTINENTAL  MOSS  GARDEN 

HRS  AUTie  KILBURN 
RE0S70NG  ARSENAL 
RAIFORO  C.  M  COOL 
WILLIAM  GODWIN 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL   W.  BALHWIN 
CHARLES  N.  MCEk'EN 
JOHN  T.  BAtLEY 
RADIO  STATION  WWWR 
BERNARD  COLLEGE 

AUBURN  UNIVERSITY 

PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRl 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J  T  KlRKLAND 

F.  SUTTLEj  JR. 
CITY  WATER  PLANT 

WEAVER 
LEROV  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-906 

THOMAS  J.  DILLARO 

AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

tSHMEAL  RAY 
ELLIS  8,  MEINSLER 
JEPTHA  s.  branvon 
h  lumber  company 

LEIlA  h.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS)  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS, FLORENCE  PARKE* 
CHARlES   a.  SHARITT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  HIGGINS 
MRS  ELUA  J.  BEARDEN 
MARION  M.  SANFORD 

VEIMA  C.  COLEMAN 

JR. 
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REFERENCE  NOTES 
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DECEMBER  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field.    RFD  2,    Montgomery,    Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAflA" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   diraenslonsl  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time  .     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  meas'u'remeuts  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     IfoDthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

fl  General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUUMART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 

i  Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
I  History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPAR^tfj^ES  FROM  NOR] 


Apiil 


NOKTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  NINA  2  N 
DECATUR 

falkvill6  i  n 
Florence 

huntsville  hb  ap 

MAOISDN 
MDULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEH  "ARKET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSElLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  S£ 
BESSEMER  3  SSW 
BIRHINCHAH  MB  AP 
BRIDGEPORT  2  H 
CUNTERSVILLE 

ONEQNTA 

saint  bernard 
Sand  mt  substa  au 
scottsboro 
valley  head 

division 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEvlLLE 

bankhead  lock  and  dam 

centreville 

clanton 

double  springs 

FAYETTE 
HALEYVILLE 

Hamilton  3  s 

JASPER  4  N 
PRATTvIlLE 

ThORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY 


0<i 


anniston  faa  ap 
calera  2  sh 
centre  5  sw 
chiloersburc  wtr  Plant 
gadsden  gas  plant 

pell  city  1  nne 

SylACAUGA  4  NE 

Talladega 


pieohont  plateau  os 

Alexander  city 
alexander  city  6  ne 

ASHLAND 
AUBURN  3  SM 
CAMP   HILL   2  NH 

HEFLIN 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNM 


06 


ROCK  HILLS 
DIVISION 

PRAIRIE 


DAYTON 
DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SH 
MARION  JUNCTION  2  N 
NINTER   3  NH 
HQNTGUMERY  HB  Ap 
SELMA 


COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE   1  SM 
BEATRICE   I  E 
BRANTLEY 
BREmTON  3  SSE 


3'. 3     -  3.6 


39.7 
39.0 
3B.0 
40.9 


39,9     -  2.9 


3B,0 
3B.0 
39.3 


<>2.9 
43,0 
38.7 


39.3 
A4.5 

A3. 4  ' 


37.9 
49,1  ! 
46.  BM, 
41. 6M: 

42.0  i' 

39,6Hi 


49,2 
47.9 
47.7 


49.5 
49.4 


49.9 
49, B 
42,1 


44,2 
46,2 
42.7 
49.6 


49.3  I  -  3,9 


47,9 
44,2 
44,9 


44,0  .  -  9,8 


4.B 
4.3 


47.0 
47,8 


4B.1 
92,2 
48, 8M 
47,7 


43. on, 
45.9  ' 
44. '6M 


45.6MI  -  5.2 


46.6     -  7.9 


42. 3M 
45.0 
43.3 


44.6  I  -  7.3 


47.4  i  -  7.2 
43.9 

46.0 
43.4 
42.7 
45.9 
50, 5n  - 

49.4 
47. B 
48.1  I  - 


46.6 
47.8 
44.6 
48,2 
46,1 

44,1 


48.1  I  -  6.6 


47.8 
48.2 
49.0 
49. 4H 

47.9 
49.7 
48,9 
90,1 


60,lMi 

62,4 

62,1 


63.0 
62.2 
64,4 


60,3 
64.6 
64,9 


60,0  I 
64,6 
66, 3H 
64,7 
63, 3M 

61.8 


69.5 
63,9 
64,9 
69,7 
69, in 

64,9 
69,4 
64, 9M 
69,4 
67,7 


67, BM 

79.9 

BO 

76 

4M 

69. BM 

60. 5M 

39. 3M 

69, 3M 

76.9 

9" 

3 

70.1 

61.2 

85 

40. 8 

697 

,3 

69,0 

- 

1.8 

67.4 

79.8 

80 

2 

76 

0 
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BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSlEY   1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVIllE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORCAS 

HAlEYVRlE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONOVILLE  TOKER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSvILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSRY  EXP  STATION 


TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

HEST  6L0CT0N 
MINFIElD  2  SM 


EASTERN  VALLEY 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  w 
CAlERA  2  Sa 
CENTRE   S  SM 

CHILDERSBUKG  MTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEES8URG 
HONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 

SYLACAUGA  «  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


E  9.3q 
A.9J 


7,30     2. It 


4.78 
3.9(| 


7.78|  2.75 


J.Bli 

7.07 
4.66 

5. 641 
7.75, 
4.58 


6.98 


5.63 

4.62t. 

5.761 


2.06{ 
6.171 
4. OBI 
4.31! 


2.96t 
3.0DI 
5.43 

5.601 
5.74: 
3.03 
6. 50' 
2.67 


6.71  1.68 


FabniAiy 


7.93 
7.4( 
7.2S 
5.34 
7.99 


6.91 
8.21 
6,78 


6.06 
7,34 
6.17 


3,99-  1.66p  4,05-  2,07 
2.92 
3.17-  2 
3.23 


4.86 

4.451 
4.53 
1.68 

5.201- 


7.33|  1.52 


3.40| 
3.42; 
3.961 


3.00-  2.50 


7.37, 
3.651 
4,  SSI 


2.B2 
3.59 
3..,j 

3.221 
4,03 
4.34- 
3.4T 


3.12-  2.30 
6. 901 
3.71' 

4.44i 
3,08 
5.27, 


3,^8-  1,68 


3.69-  1.75 


April 


3.07 
2.64 
2.86- 


9. Oil 
3.54 
3.97 
4.47-  1,59 


3,481 
3,17L  3, 
4,54-  1. 
3.95 


4,03-  2,02 


4,601 
4,11 

3,791 


3.92 

4.28] 
S.90I 
4.85: 
♦  .221 
*.5l! 

3.67' 
3.961 

3.50: 

9.871 
4.63: 


4,58-  1,61 


3,81: 

4.37 
9.42- 


4.46! 
9.92 
4.83! 

4.S6 

4,25r-  1.91 
3.86 


4.66h  1.90 


7.14  2.7J 


5.43  1.05 


3.78)-  1.09 


9.93!  1.50 


5.86 
6.48 
4.67U 
9.46i 


9.82| 
7.241 
5,96l 


7,42 
4.47- 
3.60- 
5.B4! 


9.71; 
9.96! 
e.66l 


8.B3[  4.42 


7.61  2.66 


3.60- 
4.781 
3.95 

4.49 
3.74 
5.86 
4.49 


3.74 

4.76- 

4.92 


9.69 
6.5^ 
5.741 

v.ii 

6.8^ 
7.0? 
2.69 
3.34 

8.80 

3.09 
3.73 


8.49 
8.451 
12.021 


6.04 
5.87 
7.01 

3.23 
3.80 
4.35 
7.74, 


3.40 

3.221 
6.42 


4.99  1.16 


1.481 
2.08 
1.84 
1.43; 


9.791  1.38 


:|  1.3 

:l  1.0 


2.66-  1.44 


2.041 

1.46r  2.46 

.811 
1.62, 


.80 

1.451 


5.71 
9.29 
9.71 


6.59'    3.26     1.441-  2.62)  4.40- 


lO.lfij  5.6S 


2.50- 
3.82 
2.91- 


2.8» 
4.581 
6.681 
2.42' 


2.20 
2.25 


2.36-  2.99 


2.12' 

3.40 
6.69 
3.41-  1.96 
3.16-  2.51 
3.78| 

6.131 


3.00: 

3.691 
2.991 


S.DB! 
1.99i 
9.17t 


2.a9L  1.93 


3.89-  1.24 


5.06 

3.3a 

3.14- 


2.6d 
3.70 


3.9^ 


l."8-  i 
2.59 
1,76-  3,09 


6.48 
1.93 
1.93 
2.04-  2.70 

1.21 
2.33 
.47| 
2.12r  2.03 
2.921 


09     4.39  1.3( 


7i     6.14  2.7; 


3.02,>-  1.10     4.7<>  1.98 


2.16 
2.13^  1.84 
6.49 


4.09r- 
4.4a 
9.99 


6.85 
3.95 
3.9^ 

«.00{ 
4.09 
4.3d 
1.92 
4.8d 

3.17! 


4.4(^ 


4.9(^ 
1.601 


6.9J 
Z.49- 
2.98- 
4.38 
4.34 

2,33 


3<     3,84  I.o; 


1.04 
3.92 


61     1.07-  1.82 


2. IB 
2.661 
2.0»- 


3.00-  .23 


3.17 
A. 00  .81 

6.4l! 


9.04  1.90 


69     2.70,-  1.26     6.97  1.82 


3.75  1.55 


3.0« 
4.05| 


4.98     1.66|  2.76< 
3.97 
3.40 
3.09 


4.0a 

4.83 
2.47- 
2.61- 
3.09 
3.63 

2.3S 
9.48 
2.83 
3.72 


3.07. 

.99 

6.13 

2.521 

6.37 

2.66- 

.87 

6.07 

3.30 

6.77 

2.46- 

1.95 

9.06 

2,59 

6.621 

2.32 

6.  Ill 

2.54 

5.95 

2.20 

5.  48: 

2.B5- 

.95 

B.47 

2.79 

6.11 

2. 57 

6.85 

2.911 

6.94 

2.75- 

1.94 

7.97 

3.021 

6.95 

3.34I 

4.O1I 

2.99[- 

1.13 

8.421 

2.73i- 

1.22 

6.77 

Z.it>i 

6.701 

.73 

2.65 
2.92 
2.03-  1.36 
1.30-  2.11 

3.19! 

2.62! 
3.60 
2.60 


1.481 
2.30 
.84! 


.96 
1.8J 
2.40-  1.12 
1.67 
1.7V 

1.98 
1.56 
1.80 
2.6T 
2.671 

1.37 
1.78-  1.43 


12.44 
9.4a 
1  9.06 
lO.Olj 
12.16 


.86     4. 81     60.90  9.82 


47.80-  5.41 
96. 6T 

99. 6.02 
E  49.19 

99.3(j  7.00 

90.52 
53.34; 
96.52 

36.19: 

56.59  1.56 

52.69 
94.25 
93.03 

64.90  10.82 
52.04 

53.0-^ 

97.B2I  2.41 

57.17  4,98 
55,47 


4.37 
6.60 
6.01 


9.51: 
7.98 

7.04: 

6.51: 

5.44 

7.91 

7.231 

4.78'- 

8.071 

7.1^ 

6.03! 
6.81 
9.641 
7.70 
9.67' 


44.05 
61.86 
I  43.32! 
49,29 
50,4-^ 

52,30 
57,69 
56.67 
91,14- 
51 ,98 

60.97 
49.29 
98.06 
90.07 
63 . 861 

93.181 
95.40 
44.16 
57.31, 
49.6^ 

52.89 
45.77! 
50. U»- 
93.9* 
48.08j 

48.64, 
91.46i- 
98.60' 
63.39 
96.08 


92.16-  2.23 
99.16 
E  51.89 


52.15 
55.16 
56.11 

42.35 

48.46-  2.51 
49. V4 


6.66  1.99 


50.54^  1.88 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PIEDMONT  PLATEAU 
ALEXANDER  CITY 
ALEXANDER  CITV  6  NE 
ASHLAND 
AUgURN  3  SW 
CAHP  HILL   2  NW 

OADEVILLE 
DELTA 
HEFLIN 
HIOHTOWER 
JORDAN  DAM 

LAP AVETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNM 
ROCK  MILLS 

THURLOW  0«M 

WAOLEV 

WETUMPK& 

YATES  HYDRO  PLANT 


CUBA 
DAYTON 

DEMOPOlIS   LOCK  AND  OA" 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

CREENSSORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  1  ENE 


2  NE 


MARION  JUNCTION 
MATHEWS   1  SSH 
MIlSTEAO 
MINTEH  3  NW 
MONTGOMERY  WD  AP 

QRRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELHA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  SH 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWrl 

WARRIOR   LOCK  AND  DAM 


DIVISION 
COASTAL  PLAIN 


A8BEVILLE   1  NNM 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE   1  SW 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNOIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 
COTTDNTDN 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  Nw 
EUFAULA  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

OILBERTDWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 

OZARK  b  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 

SLOCOHB 

THOMASVlLLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 


2,80-  1.75 


2.5B^  2. 34 


4.54' 
4. 81 
3.11 


2, SI-  1.S4 


2.43-  2.13 
2.14-  2. S3 


3.33-  1.52 


3.68r  1.01 


1.15 

l,e2r  2.69 
3.31 

1.65-  2.21 


1.34 

3,92|- 

4.46 


1.10- 
2.19- 
1.83- 


1.24i- 
2. Oil 


3.04U  1.67 


1.89-  2.57 


4.04-  1.04 


3.321 
2.41U  2.57 


2.301 
4.40i 
3.96 


3.35 
4.59r 
3.501 
3,64- 


2L  U 


3.24 
3.46 
4.67 


2.911 

3,63> 
3.06-  1.78 
3.61-  ,96 
4.63 
2,76-  1,82 


,07 


3,5D-  1,15 


3,67k  .1,04 


4,60: 
7,68: 
3.87- 


A.3D 
9.23 
5.57 


6.581 
♦  .72 
4,35! 


4.621 
9,62-  ,33 
♦  ,471-  1,87 


4,73r  1,43 


4,78^  1,41 


9,32 

♦  ,7ol-  1.5 


6.46! 
8.19. 
4.11, 


8.90'  2.64 
6.03h 
5.59I 
6.96 


7.18  1.30 


6.98 
7.69| 
9,40 
4,95 
6.06 

6.68 
3,05 
9,89 


7,53 
8,69 
8,94 


April 


9.40 
9.43 
6.77 
6.20 

9.91 
6.11; 
5. 29! 


6.90' 
5,9l' 
5,04| 
6,62 


7,32  2,54 


6,7ll  1,51 


6,60 
4,99 
7,43 


3,60^ 
7,49 
6,01 


4,51f- 
2,33| 


5.29- 
3.50- 
3.65 


2.34-  3.12 


4.76-  1.07 


2,51k  2,86:  6,43! 


5,37 
4,74- 

2.35I 

4,26-  1,20 
3,96 
3,981 
6,7i; 

l,67j-  2,79 


1,96 


4,35-  1,55 


II! 


6,66 
6,62l 
9,091 
5.56j 

5.67' 
7.24 
4.32 
6.54 
7.36 

8.01 


6.18!  2,75 
5,66|  1,73 


2,02 
1,50 


5.38i  1,70 


6.36  1,59 


6.29! 
6.41I 
6.82 


8.18| 

8.43 
5.66 
6.21 
6.26 
6.66 


2.50 
2.40 


4.42 
5.84, 
10.66 

7,94 
6,92! 
5,93| 


3,30 
2,66 


1.75|-  2.42 

I 

1.47! 

.66' 
2.97, 

.10-  3,64 

1,21; 


1.24 

2.93 
.62 
1.531 
2.76 
1 . 14 


96     3.06-  .81 


40     5.63  1.93 


2.57-  2.60  5.42 


3.34,-   1.73     4,95  1,46 


3,48 


3,66| 
6.53 
6.01 
3.871 
3.24p 

3.47| 


2.16  5.06 


2.99r  2.22 


3.96;-  2.36 


-  2.47|  8.29, 


281-  4.81£  6.40 


3.35  8.56 


3.001  7.62 
1  2.32 
3.01,  8.17 


2.07 
2.11 


5.16-  1,18 


6,01- 
8,31 
11,86 


August 


5,71' 
2,89 
5,04 


1,46  4,06 


1.69 

9.13 
9.02 
5.65 
1.69 
6.37 

4.65 


1.67 
5.16^ 


20|    6.76[  1.59 

4.25L 
6,68 
3,02' 
7,16l 
6,70l 


6,74  1.94 


3.43 
5,62 
6, Oil 


1,99   U.91  6.57 


September 


6.65' 
6.66: 
6.73! 
5.64 
6.96 

7,64 
4.3l' 
5,64 
9,101 
7,21 

9,18! 


0,43  2,96  1.66| 
9,46!     1.61  2 


6,62!  3,17 


4,14 
1,49 
5,96 


4,67: 
8.23| 
2,19 
3,77 


6,68 
9,59 
4,61 
6,06 


3,02  2,59 


1,59  4,07 


4,66'  1,74 


8,34 
4,02 

13,67 
,59 
2,00 


6,26'  1,82 
9.971 
6.62; 
4.69 
1.48^ 


7.04  3,60 


5,89  1,13 


6,37'  2,67 
5.26  1.16 


2.05 

.85-  1.23 
2.15' 


1.50 
2.60 
2.06 


2.75 
2.51 
3.45 
3.87 


.72 
1.33' 
2.73 


1,11 
3,91 
4,64 
2,67 
1,00 

2,74 


3,29  3,51 


1,96 
2,95 
1,68 
1,39 


3,40!  1,28 


1,88 

1,23, 
1,75- 


,91 

1.62) 


1.71 
1.07 
3.51 


2.29  3.88- 


1.86-  1.30  5.22 


6.50 
6.24 
3.96 


1.70-  1,43 
1.65 

.89 

.94 


11,43 
5,64 
5,14 
5,62 


1,28 
1,40 
,99 
1,65 


1,35 
.66 
1.05 
1.07 


1.26-  2.06 


52.95 
58.41 
46.32 

48.14,- 
55.16 
44.71 
E  49.63 
55.58 

51.09 
52.70 
55.43 
52.75 
56.08 

53.30 
55.23 
51.14k 
56.62 


48.60 
41.  VO 

47.15-  3.10 
45,92 

46,73^  5,64 

47,30 

47,52 

49,67 

46,67| 

50,Bl| 
47,65, 

50,06-  ,36 
44,66 

39,33^11.36 

42.17 
49.11 
44.38 

49.15k  2.39 
45.98 


6.75  2 
5,82 
4.86 

6.66!  1.80 


56.94 
53.19 
70.95 
65.64 
31.61 

58.04  3.71 
66.43  5.79 
48.27-  3.61 
47.15 
45.04 

44.63 

46.04-  9.29 
53.98  .16 
40.64 

46. /5r  4.40 


59.12!  4.39 
E  54.75 
45.07 
52.;i6 
40|E  49.91-  9.32 

.6i|e  44,14-10.13 
56.03 
39.98 

49.71-  8.65 
95,90 


.76 


54.96- 

63.05 

44,13 

47,91 

48,98- 

90,61- 

41,11 
39.01 
43.65 
57.93r 


49.21k  7.58 
48.33r  5.66 
59.69 
43.63 


66.42 
59.68 
3.46     75.91  10. 
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Table  2-Contiiiuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAHA 
196? 


FORT  HOftC'N 
CULF  SHORES  P  0 
MOaUE  MB  AIRPORT 
ROSERTSOAlE   I  E 


2.791-  1.B5 
5,89'  1,«6 


5. It 
3.<>0|- 
4.15^ 


a. IS 


4.40i 
3.87 
4.53- 
5.45- 


1.331-  « 
3.0*-  3.79 


£ 

11.701 
13.77 
14.14 
22.91 


s 

_£_]_ 

6.9J' 
4,6) 

12,091 
e,03, 


.20) 
1.33 
1.95!- 
3.12- 


1.33 
2.10 

2.75- 


6.82  2.00 


.62     9.05  2.31 


.54-   1.41     8.39     3.38     3.21-  2.66    12.74  3. 


.27     1,96-  4,47     1,60-  1,31 


,96-  2,48     6.71  1.69 


8,60  3,40 


Division  Bverftgea  in  the  anoual  issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  frOB  values  published  In  aODthly  ISfluea, 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Statioa 

Highest 

0 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20  '  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28'  or 
below 

24"  or 
below 

20°  c 

belo 

r 
w 

16°  or 
below 

0 
0 

M 

20°  or  below  1 

24°  or  below 

28°  or  below  ! 

32°  or  below  J 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

« 
Q 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

iDate 

Temp.j 

Date 

iTemp. 

Date 

iTemp.  1 

Date 

1  Temp. 

•      •  * 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

99 

7-12 

9 

5 

I-IO 

15 

3-12 

19 

3-27 

22 

3-31 

28 

3-31 

28 

10-18 

32 

201 

BELLE   MINA  2  N 

98 

8.  9* 

10 

5 

1-  9 

10 

2-13 

20 

3-12 

21 

3-31 

28 

3-31 

28 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-15 

19 

11-15 

19 

NONE 

275 

248 

218 

218 

DECATUR 

- 

3-12 

23 

3-29 

28 

3-31 

31 

- 

97 

b'30* 

8 

1-13 

1 5 

3-12 

20 

3-27 

24 

27 

3-31 

30 

10-18 

32 

11-4 

27 

11-  9 

24 

1 1-15 

17 

NONE 

246 

223 

221 

201 

FLORENCE 

100 

7-12* 

l'. 

4 

3-11 

16 

3-12 

20 

3-27 

22 

3-31 

25 

3-31 

25 

10-23 

31 

11-  4 

28 

11-  9 

23 

11-15 

14 

11-15 

14 

249 

248 

223 

218 

206 

HUNTSVILLE  wb  ap 

101 

7-  8* 

10 

1- 

5 

1-  5 

10 

3-11 

19 

3-12 

21 

3-28 

28 

3-31 

30 

11-  4 

30 

11-  5 

26 

11-14 

21 

11-15 

16 

11-15 

16 

314 

249 

247 

222 

218 

HiDISON 

101 

6-29 

8 

1- 

5 

1-10 

15 

3-11 

18 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-31 

30 

11-  4 

30 

11-  5 

27 

11-14 

21 

11-15 

15 

11-15 

15 

309 

249 

232 

223 

218 

HDULTON  2 

100 

7-  8t 

9 

5 

1-10 

16 

3-12 

20 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-31 

29 

11-  4 

28 

11-  4 

26 

11-19 

18 

11-15 

18 

NONE 

248 

233 

222 

218 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

101 

7-  9+ 

I* 

1-  5 

14 

1-14 

20 

3-12 

23 

3-27 

27 

3-31 

32 

11-  4 

32 

11-  5 

26 

11-14 

21 

11-15 

19 

NONE 

305 

247 

223 

218 

NEH  MARKET  2 

97 

7-  <,* 

B 

1- 

5 

1-11 

16 

3-12 

18 

3-27 

23 

3-28 

27 

3-31 

29 

10-18 

31 

11-  4 

27 

U-  5 

24 

U-15 

15 

11-15 

15 

308 

246 

223 

221 

201 

REO  BAY 

102 

7-12 

10 

1- 

5 

1-10 

16 

3-12 

20 

3-12 

20 

3-14 

27 

4-  1 

31 

11-  5 

30 

11-14 

28 

11-19 

18 

11-15 

18 

NONE 

246 

246 

245 

218 

REDSTONE  ARSENAL 

9« 

8-27* 

6 

1- 

5 

1-10 

15 

3-12 

20 

3-27 

23 

3-26 

27 

4-23 

30 

11-  4 

25 

11-  4 

25 

11-  5 

21 

11-14 

20 

11-15 

15 

309 

247 

223 

221 

195 

RUSSELLVILLE  2 

101 

7-13* 

6* 

3-12 

11 

3-2  8 

18 

3-29 

23 

4-  1 

28 

4-25 

31 

10-30 

32 

11-  5 

24 

U-  9 

24 

11-15 

18 

11-16 

15 

249 

232 

221 

218 

168 

WATERLOO 

•      •  • 

10« 

7-11 

10 

\'_ 

4 

2-13 

16 

3-11 

18 

3-27 

22 

3-27 

22 

3-31 

29 

11-  4 

30 

11-  5 

27 

11-19 

18 

11-15 

18 

NONE 

249 

233 

223 

218 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

101 

7.  4 

7 

1- 

9 

1-  5 

7 

3-11 

20 

3-12 

24 

3-27 

28 

3-28 

31 

11-  4 

31 

11-14 

25 

11-19 

15 

11-15 

15 

11-15 

15 

314 

249 

248 

232 

221 

BESSEMER  3  SSM 

96 

7-  8* 

12 

1- 

5 

1-  5 

12 

1-14 

20 

3-12 

23 

3-27 

25 

3-28 

29 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-19 

17 

11-15 

17 

NONE 

305 

248 

222 

221 

BIRMINGHAM  HB  AP 

97 

7-  4* 

11 

1- 

5 

1-  5 

11 

1-12 

17 

3-12 

23 

3-27 

27 

3-31 

32 

11-  4 

32 

11-14 

26 

11-19 

21 

NONE 

NONE 

248 

232 

218 

BRIDGEPORT  2  W 

96 

7-l9« 

5 

1- 

5 

2-13 

15 

3-14 

19 

3-27 

21 

3-31 

28 

4-24 

32 

10-ie 

32 

U-  5 

25 

11-19 

11 

11-15 

11 

11-15 

U 

275 

246 

233 

219 

177 

GUNTERS V I L  L  E 

3-28 

ONEONTA 

98 

6-30* 

8 

1- 

5 

I-  6 

11 

3-11 

19 

3-26 

23 

3-28 

23 

4-  1 

32 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-15 

17 

11-15 

17 

NONE 

249 

232 

221 

217 

SAINT  BERNARD 

96 

7-12* 

8 

1- 

5 

1-  5 

8 

3-11 

18 

3-27 

21 

3-28 

25 

3-31 

30 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-19 

16 

11-15 

16 

11-15 

16 

314 

249 

233 

221 

218 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

98 

6-29 

6 

1- 

9 

1-10 

15 

3-14 

19 

3-14 

19 

3-27 

26 

3-31 

29 

10-18 

11-  4 

26 

11-14 

23 

11-15 

15 

11-15 

15 

309 

246 

245 

222 

201 

SCQTTSBDRO 

98 

7-l'i* 

3 

1- 

6 

1-12 

14 

3-12 

20 

3-27 

23 

3-28 

29 

3-31 

30 

10-16 

31 

11-  5 

27 

11-15 

15 

11-15 

15 

11-15 

15 

307 

248 

233 

222 

201 

VALLEY  HE  AD 

95 

7-  1* 

1- 

5 

3-12 

1 4 

3-14 

3-27 

4-30 

30 

10-16 

29 

1 1  -  4 

27 

11-  5 

21 

11-15 

1 0 

11-15 

10 

248 

246 

22  3 

217 

171 

•      *  « 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

102 

7-  9* 

17 

6 

NONE 

1-12 

19 

3-11 

23 

3-27 

27 

3-29 

32 

11-  5 

29 

11-15 

21 

11-15 

21 

NONE 

NONE 

249 

233 

221 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

101 

7-  9* 

16 

9 

1-  5 

16 

3-12 

19 

3-29 

24 

3-29 

24 

3-29 

24 

11-  4 

32 

11-  5 

2B 

11-19 

20 

11-15 

20 

NONE 

248 

231 

221 

220 

CENTREVILLE 

101 

7-  9» 

12 

11-15* 

1-  6 

14 

1-12 

20 

3-14 

23 

3-28 

28 

3-26 

28 

11-  4 

31 

11-  5 

28 

11-15 

12 

U-15 

12 

11-15 

12 

313 

307 

246 

222 

221 

CLANTON 

99 

7-  9* 

13 

9 

1-  6 

15 

1-  6 

15 

3-13 

24 

3-27 

27 

3-28 

29 

11-  4 

30 

11-  5 

28 

11-15  18 

11-15 

18 

NONE 

313 

247 

223 

221 

DOUBLE  SPRINGS 

100 

6-30 

9 

3-11 

14 

3-11 

14 

3-27 

21 

3-28 

27 

3-31 

30 

11-  4 

30 

11-  5 

26 

11-15 

14 

11-15 

14 

11-15 

14 

249 

249 

233 

222 

218 

FAYETTE 

102 

7-  6 

11 

6* 

1-  6 

U 

3-11 

20 

3-12 

24 

3-28 

28 

3-29 

30 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-15 

16 

11-15 

16 

U-15 

16 

249 

246 

221 

220 

HALEYVILLE 

100 

6-30 

8 

9 

1-  6 

10 

3-12 

17 

3-12 

17 

3-16 

25 

4-  1 

31 

11-  5 

30 

11-14 

26 

11-15 

18 

11-15 

18 

NONE 

246 

246 

243 

218 

HAMILTON  3  S 

101 

6-30 

5 

6* 

3-12 

13 

3-26 

18 

3-29 

23 

3-29 

23 

4-  1 

30 

10-29 

31 

11-  4 

25 

11-  5 

22 

11-15 

12 

11-15 

12 

246 

232 

221 

220 

211 

JASPER  <>  N 

98 

6-29+ 

6 

5 

1-  6 

15 

3-31 

32 

11-  6 

23 

313 

PRATTVILLE 

103 

6-29 

15 

9 

1-  6 

16 

1-  6 

16 

3-11 

22 

3-27 

28 

3-28 

31 

11-  5 

30 

11-15 

18 

11-15 

18 

11-15 

18 

NONE 

313 

249 

233 

222 

THORSBY  EXP  STATION 

100 

7-  8* 

14 

4 

1-  4 

14 

1-  5 

20 

3-11 

21 

3-11 

21 

3-27 

30 

11-  5 

31 

11-15 

22 

11-15 

22 

NONE 

NONE 

249 

249 

223 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

103 

7-  8 

12 

9 

1-  9 

12 

1-12 

18 

3-11 

23 

3-27 

27 

3-28 

29 

11-  5 

29 

11-14 

24 

U-14 

24 

NONE 

NONE 

248 

232 

222 

TUSCALOOSA  Oliver 

DAM 

15 

5 

1-  5 

3-29 

11-15 

19 

11-15 

1 9 

313 

22  2 

220 

VERNON 

•      •  * 

100 

7-10* 

6 

9 

3-11 

15 

3-13 

19 

3-27 

21 

3-28 

29 

3-28 

25 

11-  4 

27 

11-  4 

27 

11-  5 

24 

11-15 

15 

11-15 

15 

249 

247 

223 

221 

221 

EASTERN  VALLEY 

O* 

ANNISTON  FAA  AP 

100 

7- 

11 

9 

1-  6 

16 

1-14 

20 

3-13 

24 

3-27 

27 

3-26 

30 

11-  4 

31 

11-  5 

28 

11-14 

23 

11-15 

18 

NONE 

305 

246 

223 

221 

CALERA  2  SW 

103 

6-29 

10 

5 

1-13 

14 

3-11 

17 

3-27 

24 

3-28 

25 

3-28 

25 

11-  4 

31 

11-  5 

24 

11-  5 

24 

11-15 

15 

11-15 

15 

306 

249 

223 

222 

221 

CENTRE  J  SM 

102 

6-29 

11 

9 

1-  6 

16 

1-14 

19 

3-12 

32 

U-15 

17 

NONE 

CHILDERSBURG  WTR 

PLANT 

103 

7-  « 

J  1 

9 

1-  5 

11 

1-14 

19 

3-27 

24 

3-26 

28 

3-31 

31 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-15 

17 

11-15 

17 

- 

305 

233 

221 

218 

GADSDEN  CAS  PLANT 

100 

6-2B 

10 

9 

1-  5 

10 

1-14 

19 

3-12 

22 

3-27 

25 

3-28 

29 

11-  4 

29 

11-  5 

27 

11-15 

18 

11-15 

18 

NONE 

305 

248 

223 

221 

PELL  CITY  I  NNE 

98 

7-  7* 

9 

6* 

1-  6 

9 

3-12 

20 

3-2B 

23 

3-29 

27 

3-29 

27 

11-  4 

30 

11-  5 

27 

11-15 

15 

11-15 

15 

11-15 

15 

313 

248 

232 

221 

220 

SYLACAUGA  <>  NE 

100 

7-  8* 

16 

5 

I-  5 

16 

1-14 

19 

3-27 

24 

3-28 

27 

3-28 

11-  4 

30 

11-  5 

27 

11-15 

18 

11-15 

16 

NONE 

305 

233 

222 

221 

TALLADEGA 
•      •  • 

98 

6-29 

11 

5 

1-  5 

1 1 

1-12 

3-12 

3-28 

29 

11-15 

17 

11-15 

221 

PIEOHONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

■ 

11-  5 

31 

11-15 

20 

U-15 

20 

11-19 

20 

NONE 

- 

- 

- 

- 

ALEXANDER  CITY  6 

NE 

1-12 

15 

3-13 

20 

3-27 

23 

3-28 

26 

4-  1 

32 

- 

ASHLAND 

98 

7-  I* 

13 

ll-l 

NONE 

3-11 

IB 

3-27 

24 

3-28 

27 

4-  1 

31 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-15 

13 

11-15 

13 

11-15 

13 

249 

233 

221 

217 

AUBURN  3  SM 

101 

7-10* 

16 

11-15* 

1-  6 

16 

1-  6 

16 

3-13 

22 

3-27 

26 

3-28 

31 

U-  4 

32 

11-15 

16 

11-15 

16 

11-15 

16 

11-15 

16 

313 

313 

247 

233 

221 

CAMP  HILL  2  NH 

97 

6-30* 

\  I 

1- 

1-  6 

13 

3-11 

19 

3-27 

24 

3-28 

26 

3-29 

30 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-15 

15 

U-15 

15 

11-15 

15 

313 

249 

233 

221 

220 

HEFLIN 

103 

6-29 

<< 

1- 

1-15 

1 6 

3  13 

19 

3  28 

4-25 

32 

30 

25 

U-  9 

23 

1 1-15 

13 

11-15 

13 

304 

247 

222 

220 

1 76 

LAFAYETTE 

100 

7-  7 

1 1 

1- 

1-  5 

11 

3-11 

20 

3-11 

20 

3-13 

26 

3-28 

32 

11-  5 

32 

U-15 

24 

U-15 

24 

NONE 

NONE 

249 

247 

222 

MARTIN  DAM 

100 

7.  84 

15 

1- 

1-  6 

15 

1-  6 

15 

3-13 

24 

3-27 

28 

3-26 

31 

11-14 

32 

11-15 

21 

U-15 

21 

NONE 

NONE 

247 

233 

231 

OPELIKA 

99 

6-29 

13 

1- 

1-  5 

13 

1-  7 

19 

3-14 

24 

3-27 

25 

3-28 

30 

11-  5 

31 

U-15 

19 

11-15 

19 

11-15 

19 

NONE 

312 

246 

233 

222 

ROCKFORD  2  NNW 

100 

6-30 

10 

1- 

1-  5 

10 

3-11 

20 

3-13 

23 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  4 

29 

11-  5 

27 

U-15 

18 

11-15 

18 

NONE 

249 

247 

223 

222 

ROCK  MILLS 
•      •  • 

102 

6-30 

10 

1- 

7* 

1-  7 

10 

3-14 

20 

3-28 

24 

3-29 

27 

4-  2 

32 

11-  4 

29 

11-  5 

26 

U-19 

15 

11-15 

15 

U-15 

15 

312 

246 

232 

221 

216 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

101 

7-  9* 

13 

1-  5 

13 

1-  5 

13 

3-11 

24 

3-11 

24 

3-27 

31 

11-  4 

30 

11-15 

18 

11-15 

18 

U-15 

18 

NONE 

314 

249 

249 

222 

DtMaPOLIS    LUCK    AND  DAM 

101 

7-  9 

1* 

1-  6 

14 

1-  6 

14 

3-11 

24 

3-27 

28 

3-29 

31 

29 

U-15 

17 

11-15 

17 

11-15 

17 

NONE 

313 

249 

233 

220 

bAINCSVILLb 

100 

7-  9 

14 

1-  6 

16 

1-  6 

16 

1-15 

24 

3-12 

27 

3-28 

32 

30 

11-15 

19 

11-15 

19 

U-15 

19 

NONE 

313 

304 

246 

221 

GREENSBORO 

101 

6-30* 

13 

1-  9 

13 

1-  6 

20 

3-11 

24 

3-13 

26 

3-26 

30 

11-  4 

31 

11-14 

24 

11-14 

24 

U-15 

19 

NONE 

313 

248 

246 

223 

HAYNEVILLE 

100 

7-  9* 

14 

1-  6 

14 

1-12 

17 

3-12 

24 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  4 

32 

11-15 

18 

U-15 

18 

11-15 

18 

NUNE 

307 

248 

233 

222 

LIVINGSTON  2  SH 

NE 

105 

6-30 

14 

1-  5 

14 

1-13 

20 

3-28 

24 

3-28 

24 

3-28 

24 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

U-15 

16 

11-15 

16 

11-15 

16 

314 

306 

232 

221 

221 

MARION  JUNCTION  2 

101 

7-  8* 

13 

1-  5 

13 

1-  5 

13 

3-11 

22 

3-13 

25 

3-26 

32 

11-  4 

32 

11-15 

18 

U-15 

18 

U-15 

16 

NONE 

314 

249 

247 

221 

HINTER  3  NH 

99 

6-30 

12 

1-  6 

14 

1-  6 

14 

3-12 

23 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  5 

30 

U-15 

18 

U-15!  18 

11-15 

IB 

NONE 

313 

248 

233 

223 

MONTGOMERY  MB  AP 

102 

7-  8 

19 

NONE 

1-  6 

20 

1-13 

24 

3-13 

28 

3-27 

31 

11-  5 

31 

U-14 

26 

11-15 

21 

NONE 

NONE 

306 

246 

223 

See  RefeTeao  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1969 


Number  of  days 

Last  spring  minimuin  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16"  or 

20°  or 

24°  or 

28'  or 

32°  or 

32°  or 

28  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

StalioD 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

0) 

o 

o 
a> 
Si 

o 

0) 

jQ 

o 

■E 

4> 
J3 

a 

o 

west 

o 

o 

mp.  1 

5 

mp.  1 

£ 

mp. 

o 

a 

o 

mp.| 

ci. 
E 

d. 
E 

« 

mp. 

mp. 

o 

d. 
E 

Si 

o 

0 

0 

O 

•5 

0 

S 

"J3 
Q 

a 

Q 

% 

s2 

Q 

Q 

t2 

Q 

Q 

H 

Q 

n 

d 

Q 

(2 

o 

CO 

SELHA 

103 

6-29* 

16 

1-  6* 

1-  6 

16 

1-  6 

16 

1-  6 

16 

3-11 

26 

3-27 

31 

11-15 

23 

11-15 

23 

11-15 

23 

NONE 

NONE 

313 

249 

233 

TLISKE6EE  3  SK 

3-13 

23 

3-28 

28 

3-28 

28 

" 

UNION  SPRtNCS 
•      *  • 

101 

7-J0+ 

16 

1-  s 

1-  S 

16 

1-  6 

20 

3-11 

24 

3-12 

26 

3-27 

29 

11-15 

21 

U-15 

21 

11-15 

21 

NONE 

NONE 

248 

233 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

102 

6-30 

IS 

1-6 

1-  6 

15 

1-13 

19 

3-13 

24 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  5 

28 

11-  5 

28 

U-15 

20 

11-15 

20 

NONE 

306 

247 

223 

223 

ATHORE   I  SW 

99 

6-29 

20 

U-15 

- 

- 

- 

3-27 

28 

3-27 

26 

11-  5 

30 

U-15 

20 

U-15 

20 

11-15 

20 

NONE 

- 

- 

233 

223 

BEATRICE   1  E 

101 

7-  3* 

13 

1-  8 

13 

1-  6 

13 

3-27 

23 

3-27 

23 

3-28 

31 

11-  4 

27 

11-  4 

11-15 

15 

U-15 

IS 

11-15 

15 

311 

311 

233 

222 

221 

BRANTLEY 

102 

6-29 

13 

1-  6 

13 

1-14 

20 

3-14 

24 

3-27 

25 

3-28 

30 

V. 

17 

11-15 

17 

305 

246 

223 

221 

BREMTON  3  SSE 

103 

6-28 

IS 

1-  6 

1-12 

16 

1-14 

19 

3-10 

23 

3-27 

29 

3-27 

25 

11-  3 

32 

11-  5 

\\ 

U-15 

17 

11-15 

17 

NONE 

305 

250 

223 

221 

CAMOEN  3  NM 

102 

7-  8« 

12 

1-3 

1-  5 

12 

1-13 

20 

3-13 

24 

3-27 

29 

3-28 

31 

11-  4 

27 

11-  4 

27 

11-16 

15 

U-15 

15 

11-15 

15 

314 

306 

247 

222 

221 

CHATOM  3  N 

102 

6-29 

I* 

1-5 

I-  5 

14 

1-  5 

14 

1-13 

22 

3-U 

25 

3-27 

\\ 

11-15 

20 

U-15 

20 

U-15 

20 

11-15 

20 

NONE 

314 

306 

249 

233 

CLAYTON 

98 

7-  9* 

18 

1-  5 

NONE 

I-  5 

18 

3-11 

24 

3-12 

28 

3-27 

11-15 

21 

U-15 

21 

11-15 

21 

NONE 

NONE 

249 

248 

233 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

99 

6-29 

2'> 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

1-12 

28 

3-11 

29 

11-14 

30 

1 1-15 

27 

NONE 

NONE! 

NONE 

248 

ENTERPRISE  3  Nw 

100 

6-30 

20 

1  -  6+ 

NONE 

1-  6 

20 

1-  7 

23 

3-12 

28 

3-27 

32 

11-15 

21 

11-15 

21 

U-15 

21 

NONE 

NONE 

Z*to 

233 

ELIFAULA  WILDLIFE  REP 

99 

7-  9» 

14 

1-  6 

I-  6 

14 

1-12 

20 

3-15 

24 

3-26 

28 

3-28 

26 

11-  5 

29 

11-15 

20 

U-15 

20 

U-lS 

20 

NONE 

307 

245 

232 

222 

EVERGREEN 

102 

6-30+ 

1 8 

1-5 

NONE 

1-  6 

1-  6 

1 9 

3-13 

28 

3-27 

11-  5 

32 

U-15 

22 

U-15 

22 

NONE 

NONE 

313 

247 

223 

FRISCO  CITY 

105 

6-30 

14 

1-  5 

1-  6 

15 

1-  6 

15 

1-12 

24 

3-12 

27 

3-27 

30 

11-  5 

30 

11-15 

19 

U-15 

19 

U-15 

19 

NONE 

248 

223 

GENEVA 

17 

NONE 

1-  7 

18 

1-13 

24 

3-13 

28 

3-27 

30 

11-  5 

29 

U-15 

?0 

11-15 

20 

11-15 

20 

223 

GI LBERTQWN 

101 

7-  8* 

14 

1-  5 

1-  6 

16 

1-12 

20 

3-11 

24 

3-27 

25 

3-28 

30 

11-  4 

29 

U-  5 

27 

U-15 

17 

U-15 

17 

NONE 

307 

249 

223 

221 

GREENVILLE 

100 

7-  9* 

13 

1-  6  + 

1-  6 

13 

1-  6 

13 

3-12 

24 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  5 

31 

11-15 

19 

11-15 

19 

11-15 

19 

NONE 

313 

248 

233 

223 

HEADLAND 

102 

6-30 

20 

1-6 

NONE 

1-  6 

20 

1-  7 

22 

3-  5 

26 

3-26 

31 

11-15 

22 

11-15 

22 

U-15 

22 

NONE 

NONE 

312 

255 

234 

HIGHLAND  HOME 

102 

7-11 

16 

I-  6 

16 

1-  6 

16 

3-11 

23 

3-13 

28 

3-27 

31 

11-  5 

32 

U-15 

19 

11-15 

19 

11-15 

19 

NONE 

313 

249 

247 

223 

OZARK   6  NNM 

101 

6-29* 

IJ 

11-15 

I-  5 

16 

1-  6 

19 

3-11 

22 

3-13 

27 

3-27 

29 

11-  5 

29 

U-14 

28 

11-15 

15 

U-15 

15 

11-15 

15 

314 

313 

249 

246 

223 

PHENIX  CITY   Z  NNW 

99 

6-30 

13 

1-  6 

13 

1-  7 

19 

3-11 

24 

3-12 

27 

3-27 

32 

11-15 

20 

U-15 

20 

U-15 

20 

U-15 

20 

NONE 

233 

PITTSVIEh 

100 

7-  9 

10 

1-  7 

U 

3-12 

20 

3-14 

23 

3-27 

25 

3-28 

29 

11-  4 

30 

11-  5 

26 

11-15 

16 

U-15 

16 

11-15 

16 

312 

248 

246 

223 

221 

THONASVILLE 

101 

6-90 

15 

1-  5 

1-  5 

15 

1-  6 

19 

3-12 

24 

3-27 

28 

3-27 

28 

U-15 

U-15 

2  1 

NONE 

248 

233 

233 

TROY 

100 

7-  7 

16 

I-  5 

16 

1-  5 

16 

2-  4 

24 

3-13 

28 

3-27 

29 

U-  5 

31 

U-15 

18 

U-15 

18 

U-15 

16 

NONE 

V\L 

223 

HHATLEY 

*      •  * 

103 

7-  8* 

11 

1-  5 

1-  6 

13 

3-13 

20 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-28 

29 

11-  4 

30 

11-  5 

27 

U-15 

14 

11-15 

14 

11-15 

14 

313 

247 

233 

221 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

97 

6-29* 

19 

1-  5 

NONE 

I-  5 

19 

1-  5 

19 

3-U 

28 

3-13 

31 

11-19 

25 

11-15 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

247 

CODEN 

99 

7-  9 

22 

11-15* 

NONE 

NONE 

1-  6 

24 

3-11 

28 

3-27 

30 

U-15 

22 

U-15 

22 

U-15 

22 

NONE 

NONE 

313 

249 

233 

FAIRHOPE   2  NE 

97 

7-  9* 

22 

1-  5 

NONE 

NONE 

1-  5 

22 

1-13 

28 

3-27 

32 

U-15 

24 

11-15 

24 

U-15 

24 

NONE 

NONE 

314 

306 

233 

FORT  MORGAN 

96 

7-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

31 

MOBILE  HB  AIRPORT 

101 

6-29 

20 

1-  5 

NONE 

I-  5 

20 

I-  5 

20 

1-13 

28 

3-13 

32 

U-14 

28 

11-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

246 

ROBERTSDALE  1  E 

100 

6-30 

20 

11-15+ 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

23 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  5 

30 

11-15 

20 

11-15 

20 

11-15 

20 

NONE 

314 

313 

233 

223 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      •  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

l.BBe 
1162 

2.34B 
994 

956 

572 

6.198 

543 

6.42B 
.23 

331 

5.63B 
-  1.08 
345 

5.04B 
.25 

544 

3.98B 
.11 

1079 

2.59 
.08 

799 

2.28B 
.29 

1110 

•       *  « 

PRAIRIE  06 

DEMOPDLIS   LOCK   ANO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1,67B 
1647 

2.84B 
1991 
59.9 
43.5 

4.26 
2563 
64.6 
43.3 

5.31B 
1908 
60.8 
57.4 

6.47B 
1369 
84.9 
65.3 

7.41 
1119 
92.6 
71.2 

7.39 
1210 
98. 1 
74.5 

7.34 
1314 
95.3 
72.5 

S.05B 
1320 
90.0 
66.0 

4.13 
1890 
79.2 
SB. 8 

2.316 
1419 
64.5 
43.3 

2.366 
2037 
56.1 
38.7 

56.54 
19987 

«       •  * 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

OEP 

MIND 

MAX 

MIN 

2.03B 

.08 
1043 
59.5 
45.6 

2.55B 

.21 
1069 
64.9 
46.0 

4.11B 

.35 
1371 
70.9 
45.6 

4.B3B 
.14 
982 
64.8 
60.1 

6.01B 
.26 
821 
92.3 
64.2 

7.40B 
1.18 
709 
99.8 
72.6 

6.23B 
•  39 
662 
97.9 
76.3 

6.27B 
.48 
561 
97.0 
72.5 

5.10B 
.63 
527 
91.9 
67.9 

3.51 
.26 
581 
81.5 
61.1 

2.73 
.33 
806 
67.4 
48.0 

2.096 

.46 
1074 
60.1 
43.9 

52.86 
3.45 

10206 
80.7 
58.7 

■  I 
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STATION  INDEX 


diduon 

Index  No. 

Division  No.  1 

County 

DrainageJ 

Latitude 

Longitude 

i  Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durina  vr. 

neier 

to 
tables 

.p. 

1  Precip. 

!  Month 
opened 

Month 
closed 

AiBEVlLLE  1  NNH 

0006 

07 

henry 

* 

31  35 

85  15 

*69 

16 

ADOISON 

0063 

03 

MINSTON 

2 

3*  13 

87  11 

799 

c 

9140 

07  WILCOX 

1 

32  1* 

2  C 

AL8ERTvtLI-E  2  SE 

91AB 

02 

MARSHALL 

12 

3*  1* 

86  10 

11*0 

** 

12  3 

ALEXANDER  CITV 

ouo 

05 

TALLAPOOSA 

U 

32  57 

85  57 

660 

OCT 

ALEXANDER  CITV 

3163 

09 

TALLAPOOSA 

11  32  59 

S5  92 

660 

26 

26 

OCT 

12  3 

AL ICE V  t  LLE 

OPB 

03i  PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

1*0 

12 

30 

12  3 

0292 

07 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

260 

32 

32 

12  3 

0272 

0*'  CALHOUN 

85  51 

999 

23 

23 

12  3 

033B 

03 

WINSTON 

87  13 

500 

32 

0}69 

09 

Clay 

85  50 

1080 

13 

13 

1  2  3  C 

ASHVILLE    4  M 

0377 

0* 

ST.  CLAIR 

86  20 

990 

5* 

2 

ATHENS  Z 

0395 

01 

LIMESTONE 

^6 

I  2  3 

0*07 

07 

ESCAMBIA 

87  31 

29* 

6 

I  2  3  C 

0*22;  05 

LEE 

85  31 

730 

78 

92 

1  2  3 

0*40 

03 

AUTAUGA 

B6  *1 

200 

29 

2 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

14 

31 

1  2  3 

9Sa3 

08 

BALDWIN 

30  93 

87  *7 

268 

45 

51 

1  2  3 

0616 

07 

MONROE 

87  12 

178 

3 

3 

1  2  3 

ScLLc  MlN*  Z  N 

□  655 

01 

LIMESTONE 

86  S3 

600 

21 

21 

1  2  3 

07*6 

03 

FAYETTE 

67  36 

*S2 

1  c 

BESSEMER  3  SSw 

0757! 02 

JEFFERSON 

67  01 

933 

19 

IB 

12  3 

BILLINCSLEV  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

2 

0831 

02 

JEFFERSON 

66  *9 

620 

32 

32 

1  2  3  C 

0957 

02 

MARSHALL 

86  10 

1070 

29 

2  C 

1069 

07 

CRENShAh 

86  16 

27* 

13 

*0 

12  3 

103* 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  0* 

87  03 

69 

92 

55 

i  2  3 

1099 

02 

JACKSON 

12 

3*  56 

85  *5 

660 

19 

7* 

11*3 

03t  TUSCALOOSA 

87  17 

&D5 

2 

1178 

07 

PIKE 

85  *9 

510 

40 

1288 

0* 

SHELBY 

86  *6 

9*0 

1* 

70 

CAMOEN  3  NM 

1301 

07 

WILCOX 

87  20 

229 

9 

9 

CAMP  HILL  2  NW 

132* 

09 

TALLAPOOSA 

21 

1377 

03  MALKEH 

87  32 

430 

31 

1512 

0* 

CHEROKEE 

85  *5 

620 

1* 

1* 

1520 

03 

BIBB 

87  08 

22* 

53 

93 

1S66 

07 

WASHINGTON 

13 

31  30 

88  15 

205 

21 

21 

1620 

0* 

TALLADEGA 

7 

33  n 

86  20 

418 

13 

13 

1  2  3 

1690 

07 

MONROE 

87  31 

183 

IB 

2 

169* 

03 

CHILTON 

66  38 

980 

77 

77 

1725 

07 

BARBOUR 

85  28 

996 

I* 

42 

CDDEN 

1803 

0e|  MOBILE 

1 

68  13 

12 

13 

13 

COfFEE  SPAINGS  2  HH 

1807 

07  GENEVA 

*7 

colbe'^t  sTgAH  Plant 

1819 

01 

COLBERT 

87  50 

470 

COLLI NSVILLE 

18*9 

02 

Ot  KALB 

85  52 

73* 

32 

1865{  07!  HOUSTON 

85  07 

89 

31 

19*0 

03{  WALKER 

2 

33  *6 

87  II 

33* 

67 

197* 

07 

RUSSELL 

32  09 

85  0* 

217 

11 

2 

2079 

06 

SUMTEls 

88  23 

219 

30 

2 

2119]  05 

TALLAPOOSA 

85  *5 

760 

57 

212* 

05  TALLAPOOSA 

85  *6 

730 

DIYTON 

2186':  06!  MARENGO 

87  39 

225 

22 

30 

OEC&TUR 

2207 

01 

MORGAN 

87 

2235!  05 

CLAY 

85  *2 

1030 

13 

22*5 

06.  MARENGO 

87  50 

100 

19 

19 

13 

2372 

07 

HOUSTt-N 

85  27 

371 

32 

52 

DOTHAN  4  S£ 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31  10 

85  21 

308 

2366 

03;  WlNSTfN 

2 

3*  10 

87  2* 

800 

13 

13 

1  2  3 

2577 

07 

COFFEE 

86  0* 

195 

42 

2 

2632 

03!  TUSCALOOSA 

87  *B 

252 

30 

2 

2675 

07 

COFFEE 

85  53 

409 

1  2  3 

EUFAULA  kIlDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

85  06 

219 

3 

3 

1  2  3 

EVERGREEN 

2756 

07 

CONECUH 

12  3 

2813 

08.  BALDHIN 

9 

30  33 

87  53 

23 

52 

52 

52 

1  2  3t 

F ALKV 1 L  Lc    1  N 

28*0 

01 

HQftCAK 

12 

34  Ze 

66  5* 

630 

13 

31 

1  2  3 

2BB3 

03 

FAYETTE 

13 

33  *1 

87  *9 

369 

35 

1  2  3 

2971 

01!  LAUDERDALE 

12 

3*  *6 

87  *1 

578 

1* 

14 

1  2  3 

FORT  DEPQS  I  T 

302*1  06 

LQWNOES 

31  99 

66  35 

500 

70 

2  C 

FORT  MORO'N 

30351  06 

BALDWIN 

<i 

30  1* 

86  01 

10 

21 

29 

1  2  3  C 

30*3 

02 

OE  KALB 

7 

3*  27 

85  *3 

93* 

28 

2  C 

3105 

07 

MONROE 

8 

87  2* 

410 

21 

40 

1  2  3 

CAOSOEN  GAS  PLANT 

315*:  0* 

ETOWAh 

7 

3*  01 

86  00 

565 

17 

17 

1  2  3 

SAINESvlLL£ 

3160|  06 

SUMTER 

13 

32  *9 

88  09 

130 

12 

1  2  3 

GARDEN  CITy 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

3*  01 

86  *5 

500 

,  29 

2  C 

3255  07 

GENEVA 

5 

31  02 

85  51 

107 

32 

45 

1  2  3 

CEORG I  ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31  36 

86  ** 

285 

1* 

2 

Gl  LBERTOHN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31  93 

88  20 

128 

12 

12 

1  2  3 

3*30 

0! 

WALKER 

2 

33  39 

97  13 

300 

33 

2 

greensbors 

3511 

HALE 

2 

32  *2 

87  36 

220 

91 

102 

1  2  3 

CREENV 1 llE 

3519j  07 

SUTLER 

6 

31  50 

86  38 

4*5 

86 

71 

12  3 

35591  08'  BALDWIN 

9 

30  17 

87  *l 

8 

21 

2 

GUNTEftSVlLLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

576 

16 

16 

1  2  3 

GUNTERSVJLLE  TVA 

3576 

02.  MARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

605 

27 

C 

3620 

03 

WINSTON 

2 

3*  J* 

87  37 

950 

33 

33 

12  3  C 

36*5^  03i  MARION 

13 

3*  06 

87  59 

518 

10 

32 

1  2  3  C 

37*8 

06 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

180 

12 

31 

1  2  3 

3761;  07i  HENRY 

y  31  21.    B5  20 

370 

20 

20 

1  2  3 

3775 

05 

Cleburne 

li 

33  35 

85  36;  850 

I* 

1* 

1  2  3 

3816 

07 

CRENShAm 

31  57     86  19 

99* 

76 

78 

1  2  3 

36*2 

05!  CLEBURNE 

l\ 

33  32 

85  2* 

1175 

26 

2 

3699 

01 

FRANKLIN 

13j  3*  20 

87  56 

a*5 

32 

2 

HUNTSVILLE  MB  AP 

*06* 

01 

MADISON 

12 

3*  *2 

66  35 

600 

11 

11 

1  2  3  C 

JACKSON 

*193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

220 

C 

JACKSONVILLE  2  SM 

*209 

0*  CALHDLN 

7  33  *Bi    85  *6 

690 

4 

2  C 

JASPER  <•  N 

*226 

03 

WALKER 

i 

33  9* 

87  16 

925 

9 

1  2  3  C 

JORDAN  OAH 

*306 

05!  ELMORE 

32  37 

86  19 

290 

33 

KINSTOn 

b*31 

COFFEE 

lO!  31  1* 

86  11 

270 

5 

t 

LAFArETTE 

*502i  OS 

CHAMBERS 

32  9* 

85  2* 

830 

21 

21 

I  2  3 

LAV  DAM 

*603 

03!  Chilton 

• 

32  98 

86  31 

420 

33 

Z 

LEEDS 

*619 

02 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

93 

2 

Station 

1  Index  No. 

>n  No.  1 

County 

1  Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durina  vr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

1  Temp.  1 

Precip.  1 

1     Evap.  1 

Month  1 
opened  j 

!  Month  ; 
!  closed  I  : 

leesburc 

4627 

0* 

CHEROKEE 

7 

3*  11 

85  46 

969 

2 

LiVlNCSTOf*  2  SW 

*79B 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

BB  12 

160 

71 

1  2  3 

LOUISVILLE 

*Be* 

07 

BARBOUR 

5 

31  48 

85  33 

470 

12 

HADISON 

*976 

01 

MADISON 

12 

3*  42 

86  *9 

580 

76 

76 

L  2  3 

HAGELLA 

*996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

65* 

33 

2 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32  *1 

87  16 

2  C 

MARIO:^  JUNCTION  1  Ei^E 

5116 

06 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

31 

INAC 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32  26 

87  13 

200 

20 

1  2  3 

MARTIN  DAM 

51*0 

05 

Elmore 

11 

32  40 

20 

20 

1  2  34 

MATHEWS  1  SSH 

5172!  06,  MONTGOMERY 

11 

32  15 

B6  01 

2 

5354 

07 

cmoctah 

13 

31  56 

88  27 

350 

29 

I 

MFRTZ  PONOVlLLE  TOWER 

5392 

03  BIBB 

3 

32  53 

29 

2 

MIDWAY 

53^7 

BULLOCK 

32  0* 

85  31 

*90 

MILSTEAD 

5*39,  06  MACON 

11 

32  27 

85  94 

201 

69 

2 

MINTER  3  Nm 

54*9 

06 

DALLAS 

1 

32  06 

13 

1  2  3  C 

MITCHELL  Cam 

5*65:  ti3 

CHILTON 

7 

32  *e 

350 

2 
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BULLOCK 

32  08 

85  43 

455 

63 

103 

1  2  3 
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RANDOLPH 
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2 
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&b<<t'  0* 

ETOWAH 

2 

3*  0* 

86  19 

850 

26 

2 
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2 
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05 

ELMORE 

U 

32  34 

2 

J    DRAINAGE  CODE: 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

BERRY  EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NE  MAY  21,  1969 

FORT  DEPOSIT  EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  WSW  MAY  5,  1969 

GENEVA  EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  W  JUNE  1,  1969 

HALEYVILLE  EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  SE  MARCH  18,  1969 

JACKSON  EQUIPMENT  MOVED  0,5  MILE  W  APRIL  24,  1969 

HEW  BROCKTON  EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  S  APRIL  17,  1969 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologtst 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  36108.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  Drecloltatlon  data  ' 
are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA".  y  y.^ 

DIMENSIONAL  UNITS.  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaooration  in  Inches 
and  wind  movement  In  miles,  ' 


EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind 
movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less   than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data   for  detailed  daily 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  location,   elevations,   exposures,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402,    for  35 
cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,   obtained  as  indicated 
above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.  20402. 
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.79 

T 

T 

22 

7 

3 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  QAM 

49.5 

26.2 

37 

9 

-  9.0 

74 

28 

5 

9 

632 

0 

4 

22 

0 

3.51 

-  1.69 

.74 

5 

.5 

0 

6 

3 

0 

u  C  D  UDM 
V  C  H  "lunt 

49.5 

26.2 

37 

9 

74 

27 

9 

835 

c 

* 

24 

] 

2.85 

1 .  li 

U 

T 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

37 

2 

-  9.5 

3.12 

-  2.23 

•  t 

*       *  « 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

47.0 

26.4 

36 

7 

72 

28 

2 

9 

671 

0 

4 

21 

0 

2.93 

.71 

6 

•  1 

T 

19 

8 

3 

0 

CALERA  2  SH 

50.2 

27.7 

39 

0 

75 

27 

0 

9 

601 

0 

3 

21 

1 

D  2.91 

-  2.12 

1.38 

29 

•  6 

0 

4 

1 

CENTRE  5  SH 

44.7 

25.4 

35 

I 

71 

30 

2 

9 

919 

0 

5 

22 

0 

3.59 

.89 

26 

4.0 

2 

13  + 

7 

3 

0 

childersburg  htr  Plant 

50.2 

27.2 

38 

7 

73 

27 

4 

9 

605 

0 

3 

21 

0 

3.38 

.96 

6 

T 

0 

7 

0 

OAOSOEN  gas  plant 

45.9 

27.1 

36 

5 

-  8.1 

70 

27 

2 

9 

674 

0 

5 

21 

0 

1.43 

.60 

26 

.0 

0 

3 

0 

PELL  city  I  NNE 

46.9 

23.2 

35 

1 

70 

28 

-  1 

10 

922 

0 

3 

2  4 

1 

3.34 

.90 

12 

.0 

0 

( 

< 

U 

SYLACAUCA  *  NE 

50.6 

28.2 

39 

4 

76 

27 

5 

9 

786 

0 

3 

20 

0 

3.21 

1.02 

6 

T 

c 

7 

; 

1 

TALLADEGA 

49.6 

27.9 

38 

6 

-  8.1 

73 

27 

6 

9 

807 

0 

1 

22 

0 

3.23 

-  1.55 

.93 

5 

c 

DIVISION 

37 

4 

-  8.3 

3.0C 

-  2.34 

.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

48.3 

26.5 

37 

4 

73 

28-t 

5 

9 

647 

0 

3 

21 

0 

4,.  22 

I.IC 

30 

1.0 

c 

IC 

: 

2 

ASHLAND 

46.4 

23.5 

35 

0 

72 

26 

0 

9 

925 

0 

4 

25 

1 

2.63 

1.04 

30 

e 

1 

AUBURN  3  SW 

48.9 

27.3 

38 

I 

-10.5 

75 

29 

4 

9 

826 

0 

3 

19 

0 

4.38 

.  1  7 

1.7! 

30 

.( 

c 

3 

2 

CAMP  HILL  2  NH 

47.3 

24.4 

35 

9 

72 

29* 

0 

9 

896 

0 

4 

22 

1 

3.06 

1.  IC 

6 

T 

c 

8 

I. 

1 

HEFLIN 

LAFAYETTE 

49.5 

27.8 

36 

7 

73 

26 

1 

9 

609 

0 

2 

20 

0 

2.BS 

1.2: 

6 

T 

1 

MARTIN  DAM 

52. 8M 

30.3 

*l 

6M 

76 

17 

5 

9 

717 

0 

2 

16 

0 

2.5C 

-  2.15 

.9! 

6 

•  t 

0 

OPELIKA 

49.2 

26.6 

38 

0 

74 

29 

5 

11« 

830 

0 

3 

19 

0 

3. 74 

1.48 

30 

T 

1 

ROCKFORD  2  NNW 

47.6 

25.5 

36 

6 

74 

2B 

4 

9 

873 

0 

4 

23 

0 

3.27 

.9! 

6 

1.0 

22 

9 

0 

ROCK  HILLS 

47.7 

23.0 

35 

4 

73 

29 

3 

10« 

911 

0 

4 

22 

0 

3.80 

1.0: 

30 

.c 

c 

3 

3 

1 

DIVISION 

37 

4 

-10.6 

3.3f 

-  1.47 

.3 

1 

See  Relerence  Notes  FoUowinq  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  3 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

Continued  JANUARY  1970 


SbUon 

Temperature 

Precipitation 

Av«rag« 
Maxtmum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 
Q 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

■3 

.  i 

1b 

9  2 

Ok 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  j 

£ 
1 

0 

1.00  or  More 

5  f 

S< 

K  J 

0  1 

hi 

^  t 

*        «  * 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

52.1 

30.2 

41.2 

76 

29 

7 

9 

740 

0 

3.11 

1 .60 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

demopqlIS  lock  and  dam 

27  3 

38.2 

77 

29 

10 

82  s 

0 

4 

20 

c 

3.33 

-  1.36 

.  C 

2 

GAINESVILLE 

'16.9 

27)9 

38.4 

76 

29 

8 

9 

821 

0 

3 

22 

0 

2.55 

1.13 

6 

.4 

T 

22  + 

5 

t 

1 

GREENSBORO 

50.3 

29.4 

39.9 

-  9.4 

73 

27 

6 

9 

772 

0 

3 

20 

0 

3.24 

-  1.52 

1.13 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

HAYNEVILLE 

50. OM 

29. IM 

39. 6M 

76 

29 

6 

9 

779 

0 

0 

1.01 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

50.2 

27.9 

39.1 

78 

29 

5 

9 

802 

0 

1 

20 

0 

3.29 

1.40 

6 

T 

0 

7 

3 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

50.9 

3 1  •  0 

75 

28 

9 

0 

2 

17 

0 

3.32 

.  c 

1 

MINTER   3  NW 

'i9i2 

28!3 

38.8 

78 

28 

6 

9 

805 

0 

3 

20 

0 

2.80 

l!o3 

6 

.0 

0 

i 

2 

1 

MONTGOMERY  WB   AP  R 

50.2 

30.1 

40.2 

-  7.9 

77 

29 

10 

9 

760 

0 

3 

20 

0 

2.83 

-  1.22 

.72 

6 

T 

T 

22  + 

8 

3 

0 

SELMA 

52.6 

33.5 

43.1 

-  7.8 

76 

29  + 

10 

9 

677 

0 

1 

14 

0 

3.70 

-  .67 

1.07 

12 

.0 

0 

9 

2 

2 

TUSkECEE  3  Sw 

UNION  SPRINGS 

49.3 

29.4 

39.4 

-10.9 

75 

29 

3 

10  + 

766 

0 

2 

19 

0 

2.83 

-  1.50 

•  94 

30 

.  c 

Q 

ff 

2 

DIVISION 

39.9 

-  9.8 

3.12 

-  1.20 

T 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

50.3 

29.2 

39.8 

76 

30 

11 

9 

776 

0 

1 

18 

0 

3.86 

1.37 

6 

.0 

0 

10 

1 

1 

ATMORE   1  Sw 

54.2 

35.2 

44.7 

77 

27+ 

14 

10  + 

631 

0 

0 

12 

0 

2.70 

1.00 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

BEATRICE   1  E 

53.3 

30.2 

41.8 

75 

30 

8 

8 

715 

0 

2 

18 

0 

4.41 

2.00 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

BRANTLEY 

52.1 

28.0 

40.  1 

77 

27 

6 

9 

763 

Q 

I 

18 

0 

4.01 

-  .75 

1.30 

6 

.0 

0 

9 

3 

2 

BREHTON  3  SSE 

54. <t 

32.7 

43.6 

-  6.1 

79 

29 

6 

10 

670 

0 

0 

14 

0 

3.39 

-  1.26 

1.28 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

CAMOEN  3  NW 

52.4 

27.3 

39.9 

75 

28  + 

3 

9 

772 

0 

0 

21 

0 

3.23 

1.41 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

CHATOM  3  N 

54.0 

33.2 

43.6 

79 

28 

8 

9 

667 

0 

0 

14 

0 

4  •  0 1 

1.45 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

CLAYTON 

4B.1 

30.5 

39.3 

75 

30 

6 

9 

790 

0 

3 

17 

0 

4.32 

-  .36 

1  .80 

6 

.0 

0 

7 

3 

i 

ENTERPRISE   3  NW 

49.6 

30.3 

40 .  I 

75 

29 

9 

9 

768 

Q 

2 

20 

0 

3.54 

1.07 

.  0 

2 

EJFAULA  WILDLIFE  REF 

50.1 

28.0 

39.1 

75 

27 

9 

9 

797 

0 

2 

21 

0 

4.37 

1.35 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

EVERGREEN 

52.3 

30.8 

41.6 

77 

27 

10 

9 

717 

0 

1 

19 

0 

5.11 

1.05 

6 

.0 

0 

6 

5 

2 

FRISCO  CITY 

50.9 

31.5 

41.2 

77 

27 

9 

9 

735 

Q 

I 

19 

4.63 

.09 

1.33 

6 

.0 

0 

9 

2 

2 

GENEVA 

53.4 

27.9 

ifQ  ,  7 

79 

29+ 

10 

7^7 

0 

0 

18 

0 

3.68 

-  .21 

.  0 

3 

GILBERTOWN 

53.8 

31.5 

♦  2.7 

80 

28 

6 

9 

692 

0 

0 

17 

0 

3.23 

1.29 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

GREENVILLE 

50.3 

29.1 

39.7 

-11.5 

75 

29 

6 

10+ 

779 

0 

2 

19 

0 

1.34 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

HEAOLANO 

49.8 

30.6 

40.2 

76 

29 

11 

9 

762 

0 

3.95 

1.04 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

HIGHLAND  HOME 

48.7 

29.2 

39.0 

-12.0 

74 

27 

5 

10  + 

798 

0 

3 

18 

0 

3.41 

-  1.45 

1.20 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

OZARK   6  NNW 

51.7 

33.7 

42.7 

_  9 ,  ^ 

76 

29 

9 

0 

1 

13 

0 

4.04 

-  .07 

1*15 

.  0 

PHfcNIX  CITY   2  NNW 

54. OM 

28.6 

41. 3M 

74 

28 

6 

9 

667 

0 

19 

0 

4.90 

2.00 

30 

T 

0 

9 

2 

2 

PITTSVIEW 

24  9 

6 

848 

0 

3 

22 

0 

1.23 

30 

.  0 

0 

9 

3 

2 

1 HDMASVI LLE 

50.1 

26 . 7 

39.4 

-10.2 

77 

29 

10+ 

3.64 

-  1.07 

.  0 

3 

TROY 

51.3 

32.4 

41.9 

-  8.7 

75 

26 

8 

9 

715 

0 

0 

14 

0 

3.42 

-  1.09 

1.42 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

WHATLEY 

54.9 

27.4 

41.2 

78 

26 

2 

9 

735 

4.50 

1.45 

6 

.0 

0 

10 

1 

DIVISION 

40.9 

-10.3 

-  .53 

r 

«       *  * 

GUlF  08 

BAY  MINETTE 

53.9 

35.9 

44.9 

78 

26 

14 

9 

623 

0 

0 

11 

0 

2.91 

1.36 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

COOEN 

55. OM 

36.3 

45. 7M 

75 

28 

14 

9 

626 

0 

0 

11 

0 

3.63 

1.04 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

54.8 

37.0 

45.9 

-  7.7 

78 

28 

17 

9 

592 

0 

0 

9 

0 

4.31 

.10 

1.15 

29 

.0 

0 

8 

4 

1 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

81 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

53.3 

36.6 

45.0 

-  6.0 

78 

26 

17 

9 

618 

0 

1 

13 

0 

3.85 

-  .79 

1.14 

11 

.0 

0 

7 

3 

2 

RDBERTSDALE   1  E 

55.2 

35.2 

45.2 

76 

30 

16 

8 

609 

0 

0 

13 

0 

3.88 

-  .55 

1.28 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

45.3 

-  6.0 

3.72 

-  .72 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FORT  MORGAN 

81 

DATE 

29 

LOWEST  TEMPERATURE 
VAILEY  HEAD 

-  6 

DATE 

09 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CLAIBORNE 

5.28 

LEAS!   TOTAL  PRECIPITATION 
HAMILTON  i  S 

1.05 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MUSTEAD 

2.25 

DATE 

30 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
VALLEY  HEAD 

8.4 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BOAZ 

4 

DATE 

07 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA 


JANUARY  1970 


SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


A  lengthy  period  of  very  cold  weather  spread 
across  the  State  on  the  6th  and  7th  and  con- 
tinued until  a  slow  moderation  began  on  the 
10th.  Minimum  temperatures  during  this  period 
did  not  break  any  records  but  were  much  colder 
than  usual  for  January.  Minimums  as  low  as 
zero  were  reported  as  far  south  as  Camp  Hill 
and  minimums  were  a  few  degrees  below  zero 
over  much  of  the  northern  third  of  the  State. 
Valley  Head  had  a  minimum  of  -6°  and  Double 
Springs  -5".  The  most  unusual  aspect  of  the 
cold  spell  was  the  number  of  consecutive  days 
with  the  maximum  of  32*  or  less.  In  the  ex- 
treme north  and  west,  Florence,  New  Market, 


and  Allceville  remained  below  freezing  for  5 
consecutive  days.  In  the  central  portion  many 
stations  had  3  or  4  days  and  several  stations  in 
the  extreme  south  had  1  or  2  days  with  the  maxi- 
mum of  32"  or  less.  At  Montgomery  the  tem- 
perature was  32°  or  lessfor  88  consecutive  hours, 
the   longest    such   period  since  January  1940. 

During  this  period  the  days  were  generally  sunny, 
but  even  so  maximums  were  no  higher  than  the 
teens  and  low  twenties  as  cold  air  plunged  south- 
ward. The  severity  of  the  cold  weather  was 
accentuated  by  winds  of  15  to  20  m.p.h.,  with 
strong  gusts  on  the  7th,  8th,  and  9th. 


C.  C.  Wooden,  Acting 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Dannelly  Field 

R.  F.  D.  2 

Montgomery,  Alabama  36108 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
FALKVILLE  1  N 
FLORENCE 
HODGES 

HUNTSVILLE  HB  AP 
HADISON 
HDULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEM  MARKET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


.07 
.02 
.10 


.33 
.44 


ALBERTVILLE  2  5E 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 
80A2 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
CUNTERS»ILLE 
LEEDS 

hagella 

ONEONTA 

PALHEROALE  2  M 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  Au 

SAYRE 

SCDTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR 


.IB 
.25 
.20 


.24 
.13 
.15 


.08 

T 

.03 


.05 
.03 


.10 
.01 
.12 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEy  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLINCSLEY  1  SE 

BROOKMOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEVVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PDNDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

VERNON 

WEST  BLOCTON 

WINFIELD  2  SW 


4.07 
1.85 
2.66 


3.85 
2.94 
3. 87 


.09 
.20 
.17 


.2a 
.02 


.10 
.35 


.14 
.24 

.20 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  U 
CALERA  2  SH 
CENTRE  5  SW 

CHILDERSBURG  MTR  PLANT 

GADSDEN  CAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 
MDNTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 


SYLACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


J  2.91 
3.59 
3.36 


.06 
.4C 
.61 
.40 
.9C 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AUBURN  3  Sa 
CAMP  HILL  2  NM 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAVETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

rockford  z  nnw 
rock  mills 
thurlow  dam 

WADLEY 
WETUHPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


4.22 
2.63 
4. 38 


3.61 
2.77 
2.85 


.20 
.30 
.15 
.33 
.37 


.98 
.84 
.90 


.16 
.15 
.17 


CUBA 
DAYTON 

DEMOPOlIS  LOCK  AND  DAM 


1.58 
1.50 
1.14 


)•  following  Station  1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FORT  06P0SIT 
CAIN€$V1LL€ 
CREENStjQRO 
MIYNEVUUE 
LIVINGSTON  2  SM 

MARION  6  N£ 

HIRION  JUNCTION  2  NE 

HATHEMS   1  SSM 

HUSTE40 

hINTER  3  NK 

MONTGOMERY  MB  AP 
ORRVHLE 
PEHRYVULE 
PINE  LEVEL 
SELMA 

SUTTlE 

TUSKEGEE  3  Sw 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  OAH 


3.2« 
3.33 

3.32 
3.55 


2.83 
3.  U 
3.5« 

2.sa 

3.70 


.l>3 
l.bO 
1.12 


13     14     IS  I  16  17 


.07 
.13 
.12 


,16  .01 

.la 
•  11 


28     29  30 


.65 
.77 
.it 
.35 


COASTAL   PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNM 
ALBERTA 

ANDALJSIA  1  NW 
ATMORE   1  SW 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSL 
BRUNOIDCE 
CAHOEN  3  NM 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 
CILBERTOWN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEWTON 
OZARk  b  NNW 

PHENIK  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 

THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATlEY 


3.39 
3.65 
3.23 


3.02 
3.S6 
<..62 

3.54 
4.37 
5.11 
4.63 
3.68 


4.90 
3.60 
4.20 
3.BI 


1.24 
1.37 
.78 


.22 
.46 


1.45 
1.80 
1.G2 
1.42 
1.40 

1.07 


1.72 
.05  1.29 
1.34 


.45  .93 
.05  1.02 


.83 
.61 
.33 

.0! 

.2! 


•12     .10  .03 


•  27 

•  19 

•  28 


.50  .05 
.57 


.84 
1 .04 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE   2  Nl 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


3.45 
3.85 


.10  .9t 
.01  1.14 


.03  .02 

.06  .4B 
.32  .15 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dify 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

)shine 

1  in  <«ot 

1.0 

c 

o 

0) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

o- 

0- 

o. 

O; 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Result 
Speec 

Avorc 

Fasfe; 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
q 

C5 

O; 
O 

>o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

33 

1.9 

7.3 

27 

M 

29 

70 

77 

57 

60 

10 

1 

6 

2 

0 

0 

19 

52 

6.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPQRT 

32 

2.1 

9.3 

30  +  + 

29 

29 

77 

8^ 

6'* 

67 

9 

2 

1 

0 

0 

16 

6.7 

MOBILE  WB  AIRPURT 

2 

4.1 

9.5 

23  +  * 

33 

30  + 

80 

83 

65 

70 

7 

1 

2 

0 

18 

7.0 

MONTGOMERY  W8  AIRPQRT 

33 

2.6 

7,8 

25 

SW 

29  + 

7^ 

81 

60 

63 

5 

2 

5 

3 

0 

0 

15 

50 

6.3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

«         •  « 

NORTHERN  VALLEY 

Dl 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

BELLE  MIN4  2  N 

MAX 

nan 

31 

49 
23 

45 
23 

47 
20 

50 
29 

43 
24 

25 
6 

15 
9 

24 

2 

29 
5 

36 
24 

36 
32 

47 
24 

53 
23 

56 
30 

56 
35 

53 
41 

49 

34 

35 
27 

32 
25 

26 
6 

35 
13 

35 
28 

53 
29 

52 
38 

64 
35 

70 
30 

63 
45 

69 

50 

51 
27 

64 
22 

45.2 
25.6 

F4LKVILLE   1  N 

MAX 

Mm 

36 
33 

39 
20 

50 
22 

36 
17 

49 
23 

50 
32 

48 
6 

18 
6 

16 
0 

25 
2 

33 
5 

38 
31 

45 
25 

47 
20 

57 
20 

56 

32 

59 
39 

51 
41 

46 
26 

35 
25 

30 
11 

24 
11 

36 
19 

36 
30 

57 
30 

64 
35 

65 
29 

70 
29 

68 
55 

70 
27 

43 
20 

45,2 
23.4 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

40 
25 

50 
21 

41 
16 

50 
15 

52 
27 

46 
16 

22 
0 

19 
3 

28 
-  2 

31 
4 

32 
12 

36 
28 

48 
17 

51 
20 

60 
27 

60 
36 

53 
37 

47 
28 

35 
21 

32 
19 

27 
3 

37 
12 

36 
25 

59 
27 

68 
39 

69 
34 

72 
27 

65 
45 

68 
42 

58 
20 

58 
19 

45.9 
21.5 

HUNTSVILLE   HB  4P 

MAX 

Mm 

38 
28 

48 
25 

36 
25 

48 
23 

50 
31 

38 
18 

19 
8 

U 
5 

27 

3 

31 
8 

40 
27 

38 
31 

49 
26 

54 
26 

59 
34 

60 
39 

51 
44 

51 
30 

36 
26 

29 
16 

22 
7 

34 
14 

37 
29 

56 
30 

64 
43 

56 
39 

58 

31 

65 
49 

70 
37 

44 

27 

64 
21 

45.2 
25.9 

MADISON 

MAX 

Mm 

MUULTDN  2 

MAX 

Mm 

"lO 
28 

40 
27 

42 
22 

49 
18 

48 
28 

43 
22 

23 
6 

17 
7 

27 
1 

34 

5 

38 
25 

37 
32 

50 
23 

60 
22 

62 
32 

63 
40 

53 
33 

46 
33 

34 

27 

32 
25 

28 

10 

37 
15 

36 
31 

59 
30 

55 
42 

67 
38 

74 
30 

69 
49 

70 
45 

45 
25 

65 

20 

46.5 
25.5 

MUSCLE   SHOALS  FA4 

AP 

MAX 

Mm 

39 
28 

52 
28 

36 
24 

50 
25 

52 
32 

45 
12 

20 
9 

17 
7 

28 
3 

32 
11 

38 
31 

38 
30 

47 
26 

53 
26 

60 
33 

62 
40 

52 
46 

48 
31 

36 
30 

32 
20 

25 
11 

37 
19 

40 
34 

60 
33 

70 
49 

70 
40 

72 
34 

69 
53 

72 
36 

46 
30 

58 
29 

47.0 
27.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

35 
28 

45 
20 

41 
23 

46 
16 

48 
26 

42 
20 

22 
3 

14 
5 

21 
•  2 

16 
0 

29 
12 

37 
24 

47 
23 

49 
21 

58 
20 

59 
32 

57 
30 

47 
29 

31 
25 

29 
24 

25 
5 

32 
11 

34 
25 

51 
28 

52 
35 

61 
41 

67 
29 

64 
40 

56 
41 

43 
28 

52 
20 

43.0 
22.0 

RED  84V 

MAX 

Mm 

39 
29 

42 
29 

46 

22 

37 
22 

51 
25 

51 
32 

33 
10 

21 
7 

20 
1 

30 
10 

35 
11 

38 

22 

36 
24 

50 
25 

59 
24 

52 
36 

62 
43 

53 
41 

43 
26 

35 
25 

30 

12 

25 

12 

37 
20 

40 

21 

60 
31 

65 
43 

70 
38 

75 
38 

70 
58 

66 
26 

50 
21 

46.2 
25.4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

38 
35 

49 
26 

36 
23 

49 
22 

48 
28 

39 
16 

19 
6 

16 
3 

20 

D 

34 
5 

38 
21 

36 
29 

49 
23 

54 
20 

56 

30 

59 
27 

49 
41 

46 
28 

33 
27 

30 
17 

25 
6 

35 
15 

35 
27 

55 

30 

54 
41 

65 
34 

73 
28 

65 
42 

69 
38 

57 
24 

65 
19 

45.2 
23.5 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

34 

30 

42 
24 

4B 
21 

36 
16 

49 
28 

49 
29 

33 
2 

16 
Z 

18 
-  4 

28 

2 

33 
3 

37 
33 

40 
24 

48 
19 

59 
19 

61 
33 

60 
37 

46 
42 

44 
25 

32 
24 

29 

10 

25 

a 

35 
18 

38 
30 

58 
30 

55 

31 

58 
27 

72 
28 

66 
55 

67 
25 

45 
19 

44 .  B 
22.4 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 

Mm 

40 
30 

47 
23 

42 
18 

51 
17 

51 

28 

48 
20 

20 
-  4 

19 
7 

28 
-  2 

31 
4 

36 
28 

36 
33 

45 
19 

51 
20 

56 
27 

56 
35 

56 
41 

48 

32 

32 
24 

29 
24 

26 
8 

37 
17 

38 
31 

55 

30 

53 
37 

57 
31 

57 
27 

59 
34 

57 
49 

53 
24 

57 
16 

45.8 
23.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

35 
30 

47 

22 

37 

25 

45 
19 

45 
31 

41 
24 

24 
5 

14 
6 

20 
-  1 

32 
3 

33 
17 

35 
30 

46 
25 

53 
26 

55 
36 

55 
37 

47 
39 

45 

35 

35 
26 

29 

22 

23 
10 

35 
16 

35 
26 

54 
29 

60 
41 

65 
43 

70 
38 

61 
49 

70 
49 

49 
30 

52 
24 

43.5 
26.2 

BESSEMER   3  SS« 

MAX 

Mm 

'I'l 
32 

54 
19 

43 

27 

52 
17 

50 
26 

44 
30 

30 
10 

27 
10 

32 

2 

35 
9 

39 
29 

40 
36 

54 
27 

57 
20 

59 
33 

62 
35 

56 
43 

52 
43 

43 
31 

33 
30 

30 
16 

39 
16 

36 
29 

59 
29 

53 
39 

73 
41 

74 
34 

68 
50 

70 
51 

51 
25 

67 
20 

49.3 
27.8 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

Mm 

42 
27 

52 
23 

41 
22 

50 
20 

51 
29 

39 
21 

22 
11 

24 
8 

31 
5 

35 
10 

41 
32 

40 
33 

63 
27 

56 
24 

59 
41 

61 
42 

52 
44 

51 
35 

35 
30 

33 
25 

29 
16 

40 
19 

39 
34 

59 
31 

65 
48 

69 
38 

72 
34 

57 
52 

71 
38 

48 
27 

55 
23 

47.8 
26.0 

BRIDGEPORT  2  H 

MAX 

Mm 

36 
32 

47 
18 

43 
23 

48 
14 

47 

22 

47 
30 

35 
4 

15 
7 

22 
-  3 

31 
-  1 

32 
20 

38 
30 

44 
22 

49 
15 

57 
25 

60 
24 

51 
37 

49 
35 

42 

26 

33 
25 

30 
6 

33 
7 

35 
21 

47 
28 

57 
32 

68 
34 

69 
25 

64 
42 

70 
45 

48 

30 

54 
15 

45.3 
22.4 

OUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

OHEONTA 

MAX 

Mm 

36 
33 

38 
18 

51 

20 

39 
18 

48 

21 

48 
25 

35 
7 

19 
7 

21 

1 

29 
4 

35 
9 

37 
28 

39 
29 

57 
18 

55 
28 

57 
33 

58 
38 

49 
41 

49 
28 

34 

28 

33 
11 

27 
14 

36 
19 

36 

31 

58 
33 

66 
42 

68 
32 

73 
34 

67 

50 

71 
27 

45 

20 

45,7 
24,1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

35 
32 

38 
18 

48 
22 

34 
17 

47 
23 

34 
7 

16 
8 

17 
1 

25 
5 

34 
7 

36 
33 

35 
28 

48 

22 

53 
22 

57 
32 

57 
36 

48 
42 

48 
27 

34 
27 

30 
11 

23 
U 

35 
18 

35 
29 

57 

30 

63 

42 

57 

30 

59 
31 

66 
53 

70 
2B 

43 
16 

43,4 
23.7 

SAND  MT  SUBSTA  AJ 

MAX 

Mm 

45 
32 

47 
19 

44 
25 

45 
20 

44 
26 

43 
30 

30 
4 

12 
6 

22 
-  2 

30 
0 

34 

21 

35 
30 

48 
25 

51 
24 

52 
33 

55 
36 

52 
38 

47 
40 

40 
28 

33 
27 

27 
10 

33 
14 

33 
27 

50 
27 

55 
37 

65 
45 

56 

33 

57 
46 

71 
49 

49 

27 

51 
23 

44.5 
25.8 

SCOTTSBORD 

MAX 

Mm 

37 
33 

36 
19 

48 

23 

38 
17 

47 
18 

46 
25 

37 
6 

15 
6 

16 

0 

21 
3 

30 
5 

35 
29 

39 
26 

48 
18 

49 

20 

56 
27 

59 
28 

48 
41 

50 
28 

35 

27 

32 
9 

27 
10 

33 
18 

35 

28 

51 
28 

53 
34 

66 
28 

70 
29 

70 
50 

71 
30 

41 

18 

43.5 
22.0 

VALLEY  HEAD 

*          *  « 

MAX 

Mm 

35 
31 

36 
15 

47 
15 

34 
12 

45 
16 

43 
21 

35 
4 

14 
4 

15 
.  6 

19 
-  5 

32 
•  2 

34 
26 

35 
23 

45 
13 

51 
14 

54 
30 

55 
40 

49 
35 

48 
28 

35 
25 

30 
6 

24 
6 

32 
6 

33 
27 

58 
26 

50 
31 

55 
25 

67 
25 

65 
50 

70 
30 

43 
15 

42.2 
19.2 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

51 
36 

44 
38 

45 

24 

46 
26 

50 
34 

49 
32 

34 
9 

26 
10 

24 
10 

28 

12 

30 
12 

41 
28 

47 

27 

54 
32 

56 
37 

58 
40 

56 
39 

48 

29 

45 
15 

32 

20 

32 
28 

32 
IB 

46 

20 

53 
30 

63 
49 

63 
44 

65 
48 

75 
56 

50 
25 

53 
25 

47,0 
28.5 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

49 
32 

47 

22 

54 

25 

41 
19 

52 
21 

52 
32 

36 
10 

25 
12 

26 
5 

24 
9 

37 
12 

41 
33 

42 
29 

52 
22 

54 

23 

55 
33 

53 
37 

59 
42 

51 

30 

35 
28 

32 
18 

30 
17 

39 

20 

42 
29 

56 

32 

66 
44 

71 
33 

73 
36 

69 
51 

70 
29 

49 
20 

48.5 
25.0 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

47 
35 

46 
20 

54 
20 

43 
17 

52 
19 

51 
32 

40 
12 

27 
8 

30 
4 

32 
4 

39 
9 

41 
24 

42 
26 

55 
20 

60 
21 

57 
33 

62 
36 

52 
45 

49 
34 

37 
31 

35 
19 

33 
18 

40 
20 

43 
25 

51 

25 

55 
50 

71 
34 

75 
34 

74 
53 

71 
31 

49 
18 

49.5 

25.1 

CLANTON 

MAX 

Mm 

39 
35 

44 
22 

53 
25 

43 
18 

50 
20 

49 
30 

39 
12 

25 
10 

28 
6 

30 
8 

39 
14 

39 
32 

40 
26 

54 
19 

56 
24 

55 
34 

60 
36 

51 
45 

53 
35 

37 
31 

34 
18 

30 
18 

39 
23 

38 
27 

59 
30 

65 
45 

73 
36 

74 
38 

72 
49 

69 
31 

46 

20 

47,9 
26,4 

DOUBLE  SPRINGS 

B4AX 

Mm 

35 

30 

41 

20 

50 
23 

37 
16 

50 
26 

49 
31 

34 
4 

16 
3 

19 
-  5 

28 
4 

35 
6 

37 
33 

35 
27 

50 
21 

55 
21 

59 
37 

60 
37 

48 
41 

46 
2B 

33 
25 

30 
12 

25 
12 

38 
16 

35 
30 

58 
31 

64 
36 

58 
32 

72 
32 

67 
65 

69 
26 

45 
19 

44,9 
23.7 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

46 
32 

51 
23 

53 
22 

53 
17 

50 
27 

37 

24 
8 

25 
6 

26 

2 

37 
9 

41 

23 

39 
27 

55 
27 

56 
21 

59 
32 

50 
41 

50 
43 

51 
41 

43 
27 

33 
16- 

30 
15 

40 
17 

32 

53 

30 

56. 

42 

69 
32 

73 
31 

TO 
50 

72 

26 

66 
26 

49.4 
25.9 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

34 
30 

40 
25 

48 
22 

35 
20 

48 
25 

46 
31 

33 
4 

U 
4 

17 
-  1 

21 
0 

33 
9 

37 
32 

35 
26 

51 
25 

55 
30 

59 
36 

59 
38 

46 
41 

45 
26 

32 
25 

29 
11 

25 
11 

37 
17 

37 
29 

57 

31 

64 
39 

66 
36 

72 
38 

67 
65 

56 
25 

45 

25 

44.0 
24.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

36 
32 

43 
17 

51 
19 

37 
14 

50 
15 

52 
27 

34 

3 

23 
4 

21 
.  3 

30 
-  1 

35 
4 

36 

32 

37 
27 

53 
18 

58 
26 

61 
29 

52 
31 

50 
43 

45 
26 

34 
25 

31 
15 

28 
13 

38 
15 

43 
29 

59 
29 

67 
34 

58 
26 

74 
35 

59 
68 

59 
25 

45 
14 

46.5 
22.2 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

PR4TTVILLE 

MAX 

Mm 

47 
36 

54 
21 

44 
33 

52 
19 

52 
32 

48 
28 

38 

15 

32 
11 

32 
5 

39 

13 

40 

25 

37 

22 

55 
26 

59 

21 

56 

33 

59 
35 

58 
44 

53 
47 

50 
33 

43 
32 

35 

21 

42 
21 

42 
30 

58 
24 

69 

33 

75 
40 

75 
45 

72 
59 

60 
33 

66 

20 

51.2 
28.5 

Sm  R«f«t*Dc«  Nolo*  FoUowtng  SUtion  Iad«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaUoD 

Day  oi  Month 

a 

D) 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

THDRSBY  EXP  ST/lTIDN 

MAX 

MIN 

43 

49 

26 

45 
29 

49 

20 

46 
30 

45 
35 

35 
12 

28 

10 

28 

5 

35 
11 

36 
28 

40 
36 

57 
24 

56 
26 

56 
36 

50 
40 

52 
46 

50 
32 

34 

30 

30 
15 

28 
16 

38 
18 

38 
30 

59 

26 

60 
40 

71 
50 

71 
45 

71 
46 

70 
41 

48 
30 

95 
25 

47.4 
26.8 

TUSC4L00S4  Fi4  AP 

MAX 
MIN 

".(> 
28 

52 
23 

43 
25 

52 
20 

51 
30 

40 
21 

25 
13 

28 
12 

32 
6 

38 
12 

45 
32 

42 
36 

54 
28 

58 
24 

59 
38 

63 
43 

51 
47 

54 
40 

40 
33 

33 
25 

30 
20 

38 

20 

45 
29 

56 
26 

58 
50 

72 
43 

74 
36 

72 
96 

72 
42 

48 
28 

55 
23 

49.5 
29.4 

TUSCSLDOiA  OLIVER 

DAM 

MAX 
MIN 

39 
33 

46 

22 

54 

23 

42 
19 

52 
19 

51 
31 

39 
8 

25 

u 

27 
5 

31 
6 

39 
12 

43 
32 

42 
27 

54 
22 

52 
26 

60 
36 

63 
43 

69 
44 

53 

32 

39 
26 

35 
17 

30 
17 

39 
18 

49 
26 

59 

26 

66 
44 

71 
34 

74 
35 

72 
59 

73 
34 

47 
24 

49.9 
26.2 

VERNON 

*          *  * 

MAX 
MIN 

'.3 
29 

52 
18 

47 
24 

51 
15 

51 
28 

48 
24 

24 
5 

23 
5 

29 
-  1 

38 
5 

41 
31 

41 
28 

51 
26 

55 
20 

60 
32 

63 
36 

58 
45 

51 
41 

42 
29 

33 
27 

30 
17 

39 
18 

45 

32 

57 
23 

69 
49 

69 
38 

74 
29 

71 
47 

70 
52 

S3 
28 

99 
19 

49.5 
26.2 

EiSTEHN  VALLEY 

04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

2<> 

50 
20 

40 

26 

49 
19 

49 
26 

39 
23 

23 
11 

24 

10 

29 

2 

38 
8 

36 
29 

40 
34 

51 
27 

54 
21 

53 
33 

59 
37 

49 
42 

52 
37 

37 
32 

34 
25 

25 
14 

40 
15 

37 
33 

58 

31 

65 

32 

70 
40 

71 
35 

72 
42 

58 

41 

44 

27 

59 

21 

47.0 
26.4 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

66 
42 

63 
18 

51 
20 

46 
25 

42 
21 

36 
18 

34 
16 

28 
10 

26 

0 

37 
6 

40 
28 

43 
34 

46 
26 

51 
28 

50 
31 

62 
38 

60 
47 

58 
46 

50 
32 

39 
30 

30 
16 

40 
18 

38 
21 

54 
30 

52 
37 

70 
41 

75 
37 

72 
46 

71 
91 

58 
30 

97 
16 

90.2 
27,7 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

37 
3<. 

40 
21 

50 
28 

40 
20 

4S 
25 

48 
27 

36 
7 

17 

10 

20 
2 

25 
6 

32 
13 

33 
30 

39 
29 

48 
20 

51 
25 

55 
34 

58 
38 

46 
40 

54 
30 

35 
29 

35 
12 

28 

15 

36 
20 

36 
30 

51 
34 

64 

41 

68 

33 

70 
35 

57 
43 

71 
30 

45 
29 

44.7 
29.4 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

35 

52 
19 

46 
27 

50 
17 

50 
25 

49 
35 

35 
12 

26 
8 

31 
4 

35 
8 

37 
24 

42 
35 

54 
27 

56 
16 

57 
31 

62 
29 

59 
43 

53 
46 

51 
32 

35 
31 

31 
16 

41 
16 

39 
27 

60 
29 

62 
38 

71 
45 

73 
34 

71 
42 

71 
42 

57 
31 

57 
18 

50.2 
27.2 

SADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

39 
35 

49 
19 

38 
27 

47 
19 

47 

25 

40 
30 

30 
9 

20 
U 

26 

2 

32 
9 

35 
24 

39 
32 

49 
28 

52 
19 

54 

32 

58 
38 

50 
40 

49 
42 

42 

30 

35 
30 

30 
13 

35 
17 

35 
28 

54 
31 

55 
34 

65 
41 

70 
33 

67 
38 

58 
46 

58 
39 

95 
19 

49.9 
27.1 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 
MIN 

50 
3'> 

41 
18 

50 
18 

40 
17 

50 
17 

49 
25 

37 
9 

29 
11 

33 

2 

29 
-  1 

33 
6 

36 

24 

40 
27 

51 
17 

52 
18 

56 
33 

58 

32 

49 
41 

51 
30 

38 
30 

40 
15 

28 
14 

37 
18 

36 

30 

55 
29 

63 
43 

58 
33 

70 
33 

67 
47 

68 

30 

50 
19 

46.9 
23.2 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

Mm 

45 
34 

53 
19 

43 
28 

51 
16 

50 
25 

47 
35 

36 
12 

26 
12 

31 
5 

38 
8 

38 

25 

42 
35 

55 
26 

60 
16 

56 
31 

61 
35 

57 
43 

54 
45 

54 
33 

35 

30 

32 
15 

45 
25 

38 
28 

61 
31 

53 
31 

71 
46 

76 
33 

71 
47 

69 
J4 

55 
31 

57 
19 

50.6 
28.2 

TALLADEGA 

•          *  • 

MAX 

Mm 

'.'1 
34 

53 
19 

44 
29 

50 
17 

49 

25 

47 
32 

35 
11 

26 

10 

35 
6 

36 
9 

38 
27 

41 
32 

54 
28 

55 
19 

55 
33 

60 
31 

55 
41 

53 
45 

49 

31 

35 
31 

33 
15 

40 
17 

38 
30 

58 

31 

62 
34 

71 
46 

73 
37 

72 
41 

68 
»2 

54 
31 

56 

20 

49.6 
27.9 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

Mm 

39 
34 

45 

21 

54 
25 

43 
20 

51 
23 

50 
31 

40 
12 

25 

10 

28 
5 

30 
10 

39 
12 

40 
32 

43 
26 

54 
20 

59 
25 

55 
36 

60 
40 

50 
42 

53 
35 

37 
32 

35 
16 

34 
17 

39 
20 

38 
31 

59 
33 

64 
44 

73 
35 

73 
36 

72 
47 

66 
31 

48 
20 

46.3 
25.5 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

36 
30 

42 
19 

51 
24 

41 
19 

49 
19 

47 

25 

38 
12 

23 
6 

25 
0 

29 
1 

39 
5 

34 
27 

40 
25 

53 
22 

57 
24 

53 
32 

59 
34 

50 
38 

51 
30 

45 
30 

33 
11 

30 
12 

38 
17 

39 
28 

58 
28 

63 
39 

69 
35 

72 
36 

69 
45 

65 
27 

44 
28 

46.4 
23.5 

AUBURN  3  SU 

MAX 

Mm 

42 
35 

40 
19 

54 
25 

42 
18 

52 
26 

50 
36 

40 
16 

28 
8 

28 
4 

30 
7 

40 

10 

38 

30 

43 

28 

55 
23 

61 
27 

53 
37 

60 
42 

50 
45 

53 
38 

43 
33 

35 
18 

36 
17 

41 

22 

40 
29 

61 
34 

64 
44 

72 
37 

73 
39 

75 
48 

69 

32 

49 

19 

48.9 
27.3 

CAHP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

39 
33 

43 
18 

52 
20 

42 
16 

49 
18 

48 
30 

40 
12 

24 
7 

28 

0 

30 
2 

38 

a 

38 
30 

43 
26 

52 
18 

57 
20 

52 
37 

59 
35 

49 
41 

53 
34 

39 
32 

35 
16 

32 
15 

39 
20 

37 
28 

59 
30 

64 
43 

71 
34 

72 
37 

72 
46 

69 
30 

45 
17 

47.3 
24.4 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

43 
32 

51 
23 

48 

25 

51 
18 

48 
28 

4S 
34 

37 
14 

28 
9 

31 
1 

38 
9 

34 
25 

49 

30 

51 
25 

56 
23 

52 
30 

55 
35 

64 

40 

53 
45 

50 
35 

36 
32 

33 
15 

40 
15 

38 
25 

60 
33 

62 
38 

73 
33 

72 
40 

54 

39 

60 
52 

55 
30 

53 
26 

49.5 
27.8 

MARTIN  DAM 

MAX 

43 
35 

51 
22 

47 
33 

63 
27 

73 
26 

50 
■  21 

38 
15 

27 
12 

28 

5 

36 
14 

38 
28 

43 
35 

52 
32 

25 

57 
38 

74 
39 

76 
43 

53 
47 

51 
36 

39 
33 

34 
19 

40 
19 

39 
27 

59 
37 

64 
36 

71 
51 

73 
39 

72 
39 

57 
57 

68 

30 

97 

20 

52.8 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

40 
34 

42 
21 

51 

22 

42 
21 

50 
23 

48 

32 

40 
20 

27 
9 

31 
B 

31 
5 

40 
5 

44 
23 

41 
31 

52 
21 

58 
21 

52 
38 

58 
39 

50 
39 

54 
38 

43 
34 

35 
20 

42 
20 

38 

30 

44 

30 

64 

34 

72 
36 

73 
38 

73 
39 

74 
42 

67 
35 

48 

21 

49.2 
26.6 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

3^ 

31 

44 
21 

53 
24 

42 
17 

50 
20 

50 
31 

40 
11 

25 
7 

28 
4 

30 
5 

38 
10 

39 
30 

40 
26 

53 
23 

58 
25 

55 
36 

58 
38 

49 
41 

52 
33 

36 
30 

33 
10 

32 
14 

44 
19 

38 
29 

60 
30 

64 
45 

72 
39 

74 
43 

70 
48 

65 
29 

45 
21 

47.6 
25.5 

ROCK  MILLS 

•          •  • 

MAX 
MO* 

41 
34 

44 
17 

53 
17 

42 
18 

50 
19 

50 
19 

39 
15 

25 
7 

26 
3 

30 
3 

40 
5 

33 
28 

43 
26 

53 

16 

58 
16 

53 
36 

57 
37 

49 
40 

53 
35 

41 
32 

36 
15 

32 
19 

40 
20 

40 
30 

59 
27 

64 
33 

71 
33 

72 
30 

73 
37 

65 
33 

46 
18 

47.7 
23.0 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

54 

33 

52 
22 

45 

25 

52 
18 

50 
31 

45 

34 

40 
15 

31 
14 

32 
7 

31 
13 

44 
18 

47 

35 

49 
28 

56 
26 

56 
29 

58 
42 

59 
45 

53 
47 

52 
35 

43 

31 

34 
20 

36 

20 

49 
30 

59 
25 

63 
33 

74 
55 

72 
40 

74 
44 

75 
65 

70 
33 

54 

22 

52.1 
30.2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

0AM 

MAX 

Mm 

40 
35 

46 
22 

52 
20 

40 
19 

50 
17 

48 
35 

40 
IS 

28 
13 

32 
7 

32 
5 

37 
10 

47 
31 

40 
30 

SO 
24 

54 
24 

52 
36 

59 
39 

51 
44 

53 
36 

38 
30 

34 
20 

32 
19 

40 
20 

51 
26 

50 
24 

69 
52 

74 
41 

74 
39 

77 
56 

73 
35 

46 
21 

49.0 
27.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

39 
34 

45 
23 

53 
24 

39 
20 

53 
23 

51 
34 

36 
14 

27 
15 

31 
8 

33 
9 

38 

15 

43 
32 

39 
27 

50 
24 

58 
25 

53 
39 

63 
43 

51 
45 

53 
32 

34 

30 

33 
19 

32 
17 

40 
18 

51 
26 

59 
29 

68 
54 

70 
37 

79 
37 

76 
59 

75 
31 

49 

22 

46.9 
27.9 

CREENSeORO 

MAX 
MIN 

45 
31 

53 
22 

50 
19 

50 
22 

50 
31 

46 

25 

28 
12 

29 
12 

30 
6 

38 
11 

42 
27 

43 
37 

52 
25 

59 
27 

56 
38 

63 
42 

52 
44 

53 
46 

52 
31 

34 
29 

33 
19 

39 
19 

47 
33 

55 
25 

66 
37 

72 
47 

73 
40 

72 
92 

72 
46 

49 
31 

59 
22 

90.3 
29.4 

HAYNEVIILE 

MAX 

Mm 

41 
36 

43 
20 

51 
22 

42 
18 

49 

29 

47 
32 

42 

15 

23 
12 

31 
6 

45 
29 

44 
28 

52 
21 

57 
26 

51 
36 

58 
42 

53 
44 

53 
40 

40 
33 

34 
21 

35 
21 

43 
23 

42 
29 

58 
28 

70 
46 

74 
40 

72 
39 

76 
54 

79 
34 

49 

21 

90.0 
29.1 

IIVINCSTON  2  SH 

MAX 

Mm 

44 
34 

4S 

19 

54 
28 

42 
16 

52 
28 

49 

35 

39 
13 

30 
13 

33 
5 

33 
8 

38 

20 

45 
35 

40 

21 

51 

21 

57 
24 

56 
39 

61 
45 

51 
43 

52 
32 

34 
29 

34 

19 

33 
17 

42 
23 

54 
23 

61 
35 

59 
55 

74 
35 

74 
42 

78 
59 

79 
31 

52 
18 

90.2 
27.9 

MARION  JUNCTION  2 

ME 

MAX 
MIN 

46 
35 

52 
22 

46 
31 

51 
19 

48 

30 

44 
34 

34 

13 

30 
13 

30 
6 

38 

12 

41 
28 

43 
37 

54 

27 

57 
23 

53 
38 

60 
41 

55 
45 

54 
47 

52 
34 

34 
31 

33 

20 

43 
20 

46 
34 

59 
25 

58 
42 

72 
56 

74 
38 

79 
90 

72 
95 

57 
32 

59 
22 

90.9 
31.0 

HINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

40 
35 

45 
22 

52 
20 

42 
18 

50 
IB 

46 
33 

41 
14 

22 
11 

32 
6 

31 
7 

40 
15 

46 
32 

41 
28 

52 
28 

58 
29 

50 
39 

58 
43 

50 
45 

53 
39 

40 

31 

33 
22 

35 
20 

49 
24 

47 

25 

60 
27 

59 
49 

74 
43 

78 
42 

75 
95 

73 
33 

47 
22 

49.2 
28.3 

HONTCOHERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

45 
26 

52 
23 

44 
29 

51 
21 

48 

29 

42 
28 

28 
15 

32 
15 

30 
10 

37 
14 

44 
29 

44 
37 

53 
28 

58 

23 

52 
39 

59 
40 

52 
46 

54 
44 

45 
36 

36 
29 

39 
22 

42 
23 

43 

32 

58 
25 

69 
39 

74 
47 

73 
41 

79 
49 

77 
47 

49 
28 

99 
22 

90.2 
30.1 

SELMA 

MAX 

Mm 

48 
36 

54 
26 

52 
24 

51 
34 

49 

33 

42 
36 

39 
14 

34 

13 

32 
10 

39 
16 

40 
27 

44 
40 

55 
30 

59 
27 

57 
40 

60 
40 

52 
47 

55 
49 

52 
36 

37 
31 

39 

23 

49 

21 

49 
34 

59 
29 

70 
45 

74 
60 

75 
46 

76 
99 

76 
96 

51 
36 

95 
26 

52.6 
33.9 

TUSXEGEE  3  SW 

MAX 

Mm 

8—  B«l*r*oc*  Note*  FoUowlag  SuOoo  ladrnx 


DAILY  TEMPERATURES  al.ba«a 

Conllnued  jaNUtRY  1970 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4  1 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

43 

41 

31 

41 

49 

49 

41 

37 

32 

29 

38 

42 

41 

52 

57 

52 

58 

53 

53 

44 

35 

36 

45 

40 

60 

68 

72 

72 

75 

74 

48 

49.3 

•           •  * 

35 

22 

25 

22 

29 

34 

18 

14 

8 

B 

14 

31 

29 

25 

28 

38 

42 

43 

40 

34 

27 

21 

25 

29 

29 

43 

41 

43 

50 

39 

24 

CD4STAL   PL4IN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 

44 

41 

47 

44 

49 

47 

43 

29 

35 

33 

42 

45 

45 

52 

49 

57 

58 

55 

49 

37 

3B 

47 

45 

59 

56 

73 

69 

74 

76 

54 

50.3 

Mm 

37 

19 

21 

21 

23 

35 

17 

12 

11 

13 

18 

34 

30 

25 

26 

35 

44 

49 

41 

35 

24 

23 

27 

24 

27 

45 

37 

40 

54 

36 

20 

29.2 

ATMORE   I  SW 

MAX 

45 

50 

50 

51 

51 

45 

40 

38 

37 

44 

51 

54 

52 

65 

65 

52 

55 

57 

37 

43 

40 

47 

55 

61 

68 

77 

77 

74 

75 

59 

55 

54.2 

MIN 

3B 

23 

36 

21 

30 

39 

15 

14 

14 

14 

30 

43 

35 

38 

42 

43 

49 

48 

42 

35 

25 

23 

40 

27 

40 

62 

45 

57 

66 

36 

21 

BEATRICE   1  E 

MAX 

42 

59 

50 

57 

54 

48 

37 

31 

30 

38 

45 

48 

45 

55 

60 

53 

56 

60 

58 

43 

37 

49 

53 

55 

59 

70 

69 

72 

74 

75 

69 

53.3 

MIN 

35 

29 

25 

31 

26 

35 

14 

8 

9 

20 

24 

36 

27 

25 

25 

40 

37 

42 

39 

31 

21 

21 

26 

32 

35 

35 

42 

42 

57 

32 

33 

30.2 

BRANTLEY 

MAX 

45 

44 

47 

50 

53 

51 

43 

30 

35 

34 

45 

44 

45 

55 

61 

49 

54 

57 

50 

50 

37 

40 

50 

51 

56 

67 

77 

72 

71 

75 

67 

52.1 

19 

17 

17 

18 

24 

34 

16 

9 

8 

9 

23 

33 

27 

19 

26 

39 

40 

43 

35 

35 

22 

21 

25 

32 

36 

42 

36 

41 

53 

35 

32 

28.0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

44 

49 

48 

52 

48 

47 

40 

38 

36 

45 

51 

52 

53 

56 

63 

53 

56 

57 

53 

45 

42 

52 

55 

63 

70 

78 

73 

74 

79 

66 

58 

54.4 

MIN 

38 

19 

33 

17 

27 

39 

16 

10 

11 

8 

27 

43 

32 

22 

40 

41 

49 

49 

43 

35 

24 

22 

39 

23 

35 

62 

38 

56 

52 

37 

17 

32.7 

CAMDEN  3  NM 

MAX 

45 

51 

48 

50 

47 

42 

35 

35 

34 

41 

48 

48 

52 

59 

54 

60 

54 

53 

53 

37 

35 

47 

49 

61 

72 

75 

74 

75 

74 

58 

57 

52.4 

31 

17 

29 

15 

27 

30 

10 

9 

3 

8 

25 

34 

24 

20 

35 

35 

41 

43 

31 

27 

17 

16 

30 

21 

40 

56 

36 

50 

41 

29 

17 

27.3 

CHATDM  3  N 

MAX 

49 

54 

48 

53 

47 

41 

37 

37 

36 

43 

52 

52 

63 

57 

55 

53 

55 

58 

53 

36 

38 

48 

67 

64 

75 

77 

73 

79 

75 

53 

56 

54.0 

MIN 

35 

23 

32 

19 

35 

36 

14 

14 

8 

9 

33 

40 

33 

29 

41 

45 

48 

47 

34 

32 

22 

21 

20 

2B 

48 

62 

46 

56 

61 

33 

26 

33.2 

CLAYTON 

MAX 

43 

40 

48 

41 

49 

40 

42 

i3 

29 

30 

30 

41 

43 

52 

55 

53 

55 

52 

54 

48 

37 

36 

44 

42 

50 

67 

74 

69 

70 

75 

48 

48.1 

MIM 

35 

23 

32 

23 

31 

36 

19 

12 

8 

13 

20 

24 

30 

29 

37 

39 

42 

47 

40 

35 

22 

22 

24 

27 

35 

37 

47 

47 

46 

35 

27 

30.5 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

4t> 

41 

47 

44 

46 

49 

44 

30 

35 

32 

42 

43 

45 

52 

56 

48 

54 

56 

55 

60 

38 

38 

47 

47 

59 

62 

74 

67 

75 

74 

49 

49.8 

Mm 

36 

27 

27 

25 

25 

26 

17 

13 

9 

10 

14 

32 

30 

30 

30 

40 

43 

49 

41 

36 

22 

22 

25 

27 

29 

44 

48 

48 

61 

35 

27 

30.3 

EUFAULA  WILDLIFE  REF- 

MAX 

46 

43 

49 

42 

51 

50 

41 

30 

33 

31 

40 

41 

45 

55 

68 

62 

66 

51 

66 

50 

40 

37 

44 

44 

57 

67 

75 

66 

73 

74 

57 

50.  1 

Mm 

32 

21 

26 

IB 

19 

32 

24 

12 

9 

11 

14 

32 

28 

20 

21 

37 

44 

49 

35 

38 

23 

18 

25 

26 

32 

44 

37 

36 

45 

37 

21 

28.0 

EVERGREEN 

MAX 

45 

44 

55 

47 

54 

49 

43 

31 

37 

36 

42 

48 

44 

56 

69 

58 

57 

64 

66 

50 

37 

41 

50 

51 

63 

65 

77 

71 

73 

76 

50 

52.3 

Mm 

33 

24 

24 

21 

21 

39 

16 

14 

10 

U 

18 

27 

32 

31 

32 

43 

44 

49 

43 

34 

24 

24 

25 

27 

28 

57 

44 

45 

57 

35 

23 

30.8 

FRISCO  CITY 

MAX 

42 

45 

52 

51 

50 

47 

41 

31 

37 

34 

45 

49 

42 

53 

58 

49 

54 

53 

51 

44 

37 

38 

49 

52 

52 

68 

77 

71 

76 

73 

45 

50.9 

36 

23 

24 

21 

32 

38 

14 

13 

9 

12 

21 

38 

30 

32 

30 

42 

44 

47 

40 

32 

22 

21 

29 

27 

31 

54 

49 

46 

56 

34 

24 

31.5 

GENEVA 

MAX 

59 

46 

54 

46 

51 

50 

45 

33 

38 

35 

45 

43 

50 

53 

67 

55 

57 

55 

57 

55 

40 

43 

50 

50 

52 

59 

79 

69 

79 

71 

58 

53.4 

37 

24 

28 

19 

19 

34 

20 

12 

13 

10 

11 

24 

20 

20 

23 

38 

43 

45 

37 

38 

25 

22 

24 

23 

23 

42 

38 

35 

49 

37 

33 

27.9 

GILBERTOWN 

MAX 

50 

55 

49 

53 

47 

42 

36 

37 

36 

43 

49 

49 

52 

58 

54 

58 

55 

56 

53 

38 

37 

47 

56 

63 

72 

78 

72 

80 

77 

60 

57 

53.8 

Mm 

35 

18 

31 

16 

27 

35 

30 

10 

6 

8 

32 

39 

30 

23 

41 

40 

48 

43 

35 

32 

22 

20 

38 

24 

42 

59 

39 

53 

60 

23 

18 

31.5 

GREENVILLE 

MAX 

49 

42 

52 

41 

51 

47 

41 

27 

33 

31 

41 

45 

42 

54 

59 

51 

58 

68 

34 

51 

34 

36 

45 

43 

58 

65 

74 

72 

75 

73 

55 

50.3 

Mm 

36 

23 

23 

21 

24 

36 

15 

11 

6 

6 

15 

31 

29 

28 

35 

41 

42 

46 

42 

33 

22 

22 

24 

27 

27 

45 

43 

45 

65 

23 

24 

29.1 

HEADLAND 

MAX 

47 

43 

47 

44 

48 

49 

44 

30 

34 

31 

40 

42 

46 

52 

34 

61 

52 

51 

55 

51 

40 

40 

46 

48 

55 

68 

74 

65 

76 

71 

50 

49. B 

37 

25 

28 

24 

26 

34 

22 

16 

11 

12 

13 

30 

30 

27 

28 

39 

44 

49 

40 

38 

24 

23 

25 

28 

28 

48 

43 

45 

48 

38 

25 

30.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

40 

42 

53 

42 

50 

47 

41 

27 

32 

30 

40 

43 

42 

53 

58 

50 

57 

55 

52 

43 

33 

35 

45 

41 

60 

65 

74 

72 

70 

72 

47 

48.7 

35 

26 

26 

22 

23 

33 

14 

11 

5 

5 

13 

32 

29 

29 

30 

39 

42 

45 

39 

33 

21 

21 

23 

27 

33 

44 

48 

48 

53 

33 

24 

29.2 

OZARK  6  NNW 

MAX 

44 

48 

43 

51 

48 

44 

39 

34 

32 

43 

40 

44 

53 

56 

50 

53 

55 

55 

51 

44 

38 

48 

48 

50 

67 

75 

68 

75 

76 

65 

57 

51.7 

36 

27 

35 

25 

33 

38 

19 

13 

9 

11 

29 

39 

29 

29 

38 

41 

47 

49 

40 

34 

23 

22 

37 

28 

39 

58 

48 

48 

58 

35 

28 

33.7 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

60 

51 

43 

36 

48 

55 

58 

57 

54 

47 

45 

38 

43 

42 

40 

54 

68 

68 

74 

72 

70 

59 

54.0 

34 

25 

33 

25 

23 

32 

20 

10 

5 

8 

12 

28 

29 

30 

30 

36 

37 

43 

38 

34 

23 

19 

21 

31 

31 

37 

45 

42 

45 

35 

25 

PITTSVIEW 

MAX 

44 

42 

51 

43 

51 

50 

42 

30 

31 

30 

40 

40 

45 

54 

58 

58 

57 

50 

65 

47 

38 

38 

43 

41 

58 

67 

75 

69 

72 

77 

50 

49.9 

36 

18 

17 

15 

15 

27 

24 

9 

6 

9 

9 

29 

24 

15 

15 

36 

41 

45 

32 

35 

22 

20 

2' 

29 

29 

32 

33 

33 

40 

35 

17 

24.9 

THOMASVILLE 

MAX 

46 

46 

51 

42 

50 

46 

39 

31 

34 

34 

41 

49 

40 

52 

58 

51 

58 

51 

52 

36 

34 

36 

46 

50 

61 

71 

74 

73 

77 

72 

50 

50.1 

Mm 

34 

23 

23 

19 

21 

34 

13 

13 

8 

8 

14 

27 

29 

28 

28 

40 

42 

46 

37 

31 

21 

20 

20 

28 

26 

50 

45 

45 

59 

32 

22 

28.7 

TROY 

MAX 

40 

52 

43 

50 

48 

41 

37 

33 

33 

41 

42 

43 

53 

58 

50 

56 

55 

54 

50 

39 

37 

45 

53 

60 

56 

75 

71 

73 

74 

60 

57 

51.3 

34 

23 

33 

22 

33 

37 

15 

11 

8 

11 

29 

39 

29 

29 

38 

42 

46 

44 

39 

33 

22 

22 

30 

26 

37 

58 

47 

48 

60 

33 

25 

32.4 

WHATLEY 

MAX 

48 

46 

45 

52 

50 

45 

38 

38 

38 

44 

50 

52 

57 

62 

60 

58 

53 

58 

62 

43 

39 

50 

60 

65 

73 

78 

59 

72 

75 

56 

63 

54.9 

•           *  • 

35 

16 

26 

12 

26 

24 

9 

5 

2 

4 

25 

35 

29 

19 

35 

38 

44 

40 

35 

28 

17 

19 

36 

16 

35 

57 

39 

48 

50 

26 

14 

27.4 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

45 

52 

■.5 

53 

46 

47 

38 

38 

37 

46 

57 

57 

53 

55 

51 

51 

55 

50 

62 

40 

41 

48 

57 

63 

58 

78 

72 

77 

71 

60 

57 

53.9 

37 

27 

35 

24 

41 

38 

15 

16 

14 

18 

33 

41 

35 

34 

42 

43 

49 

47 

30 

35 

25 

25 

40 

32 

44 

61 

51 

55 

59 

37 

27 

35.9 

CODEN 

MAX 

48 

53 

50 

55 

55 

52 

41 

40 

40 

40 

55 

47 

45 

54 

50 

57 

56 

58 

75 

69 

65 

56 

55.0 

35 

26 

38 

25 

34 

40 

20 

16 

14 

19 

34 

41 

38 

30 

35 

45 

50 

48 

48 

35 

27 

27 

40 

30 

45 

55 

52 

57 

60 

37 

24 

36.3 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

45 

50 

46 

50 

48 

49 

39 

40 

37 

43 

59 

59 

54 

57 

53 

54 

58 

61 

58 

47 

44 

44 

59 

57 

70 

74 

70 

78 

74 

66 

56 

54.8 

Mm 

36 

26 

38 

25 

35 

39 

18 

21 

17 

20 

34 

44 

37 

34 

45 

43 

36 

48 

45 

36 

26 

28 

39 

34 

45 

50 

51 

56 

63 

38 

27 

37.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

43 

52 

65 

59 

50 

80 

71 

70 

81 

70 

53 

Mm 

27 

31 

32 

20 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

46 

49 

47 

52 

45 

47 

32 

38 

36 

43 

60 

54 

52 

56 

64 

54 

58 

62 

53 

39 

43 

44 

61 

62 

69 

78 

55 

75 

71 

62 

54 

53.3 

Mm 

31 

26 

32 

27 

43 

27 

18 

19 

17 

20 

40 

41 

37 

35 

45 

45 

51 

48 

39 

35 

28 

29 

43 

34 

49 

59 

50 

59 

49 

31 

29 

36.6 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

50 

45 

51 

54 

50 

50 

45 

34 

40 

3B 

45 

60 

60 

58 

58 

54 

55 

57 

60 

55 

45 

45 

58 

60 

63 

70 

75 

73 

75 

76 

52 

55.2 

Mm 

37 

25 

27 

25 

40 

40 

18 

16 

17 

18 

25 

42 

38 

34 

38 

43 

45 

48 

47 

37 

26 

26 

29 

30 

35 

49 

53 

56 

60 

36 

26 

35.2 

Sfl«  R«lai«nc«  Notes  Following  SlatloD  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARV  l»70 


Day  ol  modth 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•        •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

BELLE  MIN4  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

liC 

•  2 

fALKVULE   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

Ui 

2 

T 

FLORENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNIj 

•5 

T 

T 

T 

,t 

T 

T 

HUNTSVILLE  WB  if 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

t' 

M0ULT3N  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

T 

T 

3,i 

T 

T 

T 

1.: 

T 

1.1 

T 

T 

MUSCLE  SHOSLS  faa  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

.. 

RED  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

T 

T 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

2.C 

T 

1 

,i 
T 

t' 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

l.S 

T 

T 

l.t 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  CN( 

2,C 

T 

T 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVULE  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  CNI 

T 

2.G 

2 

l.C 

T 

l.C 

BESSEMER  3  SSw 

SNOWFALL 
SN  ON  CNI 

T 

T 

T 

.G 

T 
T 

T 

,  ■ 

t' 

T 

BIRMINGHAM  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 
UTR  PQI1T\ 

T 

T 

T 

T 
T 

.4 

T 

1.1 

t' 

T 

T 

BRIDGEPORT  2  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

ONEO^TA 

SNOWFALL 
SN  On  GN[ 

T 

l.C 

T 
T 

l.C 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 

art   un  \tn\ 

.5 

T 

T 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SNOWFALL 

cu   DM  rut 

2.C 

2.< 

.. 

T 

SC0TTS83R0 

SNOWFALL 
SN  GN  QNE 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 

ntu  cut 

T 
T 

T 

T 

2i3 

2 

1.3 

■ 

T 

T 

T 

2.: 

2 

T 

T 

T 

.4 

T 

.e 

T 

T 

•       *  • 

UPPER  PLAINS  03 

bankheao  lock  And  dam 

SNOWFALL 

CM   riM   r Mf 

CENTREVILLE 

SNOWFALL 
SN  GN  qN[ 

CLANTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

T 
T 

T 
T 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
c  u   n  hi   r>  u  r 
UN  QNl 

3.1 

.t 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 

CM    1*1  M    i*  M r 

2.( 

; 

,S 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
SN  On  CN[ 

T^ 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

,S 

T 
T 

T 
X 

PRATTVILLE 

SNOWFALL 

SN  On  CNI 

T 

THORSSY  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  On  gn[ 

T 

T 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

T 

T 

T 

T 
X 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  On  GNI 

.: 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  CNI 

T 

T 

T 

T 

•      •  • 

-  EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

T 

T 

T 

T 
T 

CALE°A  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  CNI 

T 

,t 

CENTRE  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  CNI 

1.: 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

l.| 

T 

T 

S«e  Referenc*  Nolei  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1970 


Day  of  month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHILDEOSBURG  HTR  PLANT 
SYLACAUGA  «  NE 
TALLADEGA 

*  *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ASHLAND 

CAMP  HILL  2  Nh 

LAFAYETTE 

0P6LIKA 

RUCKFQ'tD  2  NNM 

*  •  * 

PRAIRIE  06 

GAINESVILLE 
LIVINGSTON  2  SW 
MDNTC-0"6RY  HB  AP 

*  *  * 

COASTAL  PLAIN  07 

PHENIX  CITY  2  NNW 

5NQHFALL 
SN  On  CNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  DN  GN[ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNi 

SNOWFALL 
SN  ON  ONI 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

l.C 

.< 

T 

T 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

■<3  ^.  0) 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 

22 

.03 

26 

.10 
59 

.05 

52 

.04 

15 

S5 

99 

30 

54 

30 

19 

44 

65 

16 

.09 
6 

.05 

36 

.02 

49 

13 

.03 

11 

.05 
16 

122 

51 

15 

.03 

23 

.10 

1 

,00 
4 

.12 

0 

.10 

7 

2 

24 

34 

1052 

*      *  » 

PRAIRIE 

06 

DEMBPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
59 
42 
39 

« 

31 

.09 
45 
52 
37 

* 

65 

.17 

16 
49 
35 

99 
50 
3S 

* 

66 

• 

32 

• 

109 

* 

61 

* 

79 

.30 

60 

87 

29 

11 
57 
34 

.06 

64 
55 
43 

.06 

81 
61 
47 

.10 
12 
56 
SI 

.05 
54 
56 
43 

74 
45 
35 

* 

111 

• 

100 

* 

47 

* 

36 

.33 
54 
61 
34 

.10 
99 
65 
51 

.18 

15 
75 
52 

.21 

43 
72 
49 

115 
71 
49 

.12 

135 
72 
38 

85 

2.408 

1975 

*      •  • 

GULF 

OB 

FAIRHDPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
32 
48 
40 

.05 

a 

46 
36 

.05 
39 
46 
3B 

.05 

IB 
49 
35 

.01 
14 
49 
39 

6B 
44 
40 

.04 

120 
40 
26 

.11 

It 

30 

.07 

56 
41 
29 

.06 

26 
42 
30 

24 

.08 

54 

.06 

33 

.04 

11 

.05 

16 

.00 

13 

* 

12 

.04 
34 

.07 

21 

.02 

54 

.07 

51 

.06 

21 

43 

.17 

17 

.12 

23 

49 

.06 

12 

.07 

21 

29 

95 

.12 

21 

1.676 
1085 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  10  - 


STATION  INDEX 


STAnON 

1     INDEX  NO.  1 

g 
a 

COUNTY 

!  LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSQtVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

5 

specialI 

■■VGVILIE   1  NNK 

JOHN  S  RICHBU*" 

A0DI1ON 

MINST^K 

PKOF.  PALMER  SOOSE* 

ALIERTA 

-iLCOs 

32  1* 

87  29 

it: 

SIONET  J.  HAROV,  SR. 

11 

3*  14 

A«  in 

1140 

9P 

HI( 

TJ 

lOBO 

AIHVILlE  *  M 

ATHENS  2 

a; 

limestcne 

11 

T20 

*A 

RADIO  JTATION  WJ"K 

ATHOflE  1  SH 

0*0' 

31  01 

P7  31 

4P 

:  H 

MUCH  H.  WlCClKS 

C*Ii 

11 

•9  31 

730 

BA 

13 

6O0 

9P 

CARL  YERBt 
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lliASMiLL 

3*  IS 

A6  10 
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BIEaTuN  3  S>E 

ESCAMBIA 

jACKSnh 

11 

Tuscaloosa  r 

TA 

PUF  3 

7A 

SHELBV  71 

HUCOX  1 

CAMP  MILL  2 

TALLA»COS»  11 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARHON  MILL 

X377 

•<AlkE>  2 

33  94 

'7  32 

430 

MRS  ANNA  HA£  CAARISQN 

CKEPOKEE  ■* 

34  0* 

9>  *5 

620 

TA 

BIBS  3j 

HONRUE 

TA 

CmRTON 

TA 

BAHSOUA 

NOStlE 

COFFEE  SMlNCS  2  "«M 

97 

&ENEVA 

HENRv  f.  KElLEV 

C0LIE«T  STEAM  Pti>*T 

01 

CDLeEKT 

12 

34  44 

^7  50 

470 

TVA-462 

COLL  INS Vl LLE 

DE  KALB 

34  IS 

m  52 

734 

NAtKE" 

*LSS6lL 

SumtE" 

15 

TA 

REUBEN  P>  HARRIS 

TatLAPQOSA 

TA 

DADEVILLE  i 

Tallapoosa 

11 

13 

DELTA 

TS 

Clay 

tt 

MRS  VERNA  B,  LANDERS 

OEHOPOLtS  LOCK  AN9  JAM 

22*9 

li 

32  31 

B7  50 

lOO 

6A 

CORPS  OF  ENSir^EEBS 

D'^THAN  FAA  AlflPnilT 

2972 

■^7 

HPuSinN 

31  1« 

•5  11 

3Tl 

HID 

MPUSTON 

0OUBt>E  SPKINCS 

ptlNSTrN 

CDf*EI 

10 

TUSCALOOSA 

13 

TA 

COFFEE 

TA 

BAAPQim 

cnNECuH 

FAIKNOPE  2  NE 

-11 

BALOain 

AUBURN  UNIV  EKP  STA 

FALKVlLLE   1  N 

2««Ci 

01 

ICRCAt 

w 

34  22 

B6  34 

630 

TA 

FDCBERT  k,  HAROn 

FAYfTTE 

13 

33  41 

«7  49 

369 

6P 

LAUC^EBDALE 

12 

LL'riSOES 

BALDWIN 

10 

Of  KALB 

BA 

HONROE 

«A 

ETQUAM 

CAftOE"  CIT* 

3i 

CILLHAN 

MAS.  G.  HC  KENZIF 

■)! 

ge>;eva 

31  02 

7i 

JAMES  C,  WILLIAMSON 

CEOAC  t  AH'iA 

BuTLE" 

31  38 

2S9 

T.  E|  MASON 

330B 

C«3CT»». 

13 

31  91 

»P 

hALKEB 

33  34 

■  7  13 

300 

H»Lf 

6P 

Bt'TLEB 

31  SO 

443 

TA 

TA 

balomin 

30  IT 

B 

7A 

3)71 

nAR<;HALL 

12 

34  2ft 

9TB 

AP 

4P 

9^78 

lABSMALl 

1] 

34  22 

609 

WILEWILLE 

3620 

^; 

tilNSTON 

34  14 

V30 

81 

KA 

JAMES  E.  EIDSON 

HAMILTON  »  S 

36«3 

V. 

34  06 

518 

TA 

EDDIE  Ll  PEARCE 

HAYNEVILLE 

LOWNDES 

32  11 

HO 

SA 

BA 

MISS  ANNE  OOSmElL 

HEADLAND 

*T 

31  21 

3T0 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

MEfLlN 

3775 

[>» 

cleaurne 

li 

33  3« 

B50 

BA 

CITY  Of  MEFLIN 

Hl&MtAhn  MQ"£ 

5T 

CBeriSMAH 

31  S7 

TA 

TA 

CMARlES  r.  pdrteb 

MICMTOhER 

36*2 

'i 

CLEBURhE 

11 

33  32 

UTS 

BA 

THOMAS  J.  HART 

31 

FAlNKLIN 

i> 

34  20 

B49 

TA 

FRANK  L.  HAYNES 

MUHTSVULE  H|  AP 

01 

NAD I  SON 

12 

34  42 

eoo 

MID 

MID 

;  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

STATION 
^  A  f\  A  Awn 

1     INDEX  NO. 

I  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^  1  £  ^: 

: 

JASRER  4  H 

WAfER 

6P 

JAHES  A.  BRITAU 

J3R0AN  OA" 

4306 

oi 

tLMORf 

32  3T 

86  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4431 

19 

31  1* 

86  11 

270 

89  24 

•  30 

9* 

CLARENCE  H.  FInCH(R 

410 

ALABAMA  PQw^B  CQ, 

636 

389 

RUFUS  Ml  SEriELL 

LIVIN&S"U^  ? 

B>  B>  mKLIamSONj  jr. 

LOUT  S VI LlE 

4T0 

H 

JOHN  D  STQNER  JR 

MtCELLA 

jEFFtBSON 

654 

ALABAMA  PQhER  CO. 

MARION   ^  VE 

9112 

PEBRY 

32  41 

97  16 

TA 

NATIONAL  FISM  HATCHERY 

Sllft 

32  27 

»7  IJ 

202 

Tl 

INACTIVE  11'21'f 

AUBWRN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHERS   1  SSw 

1*0 

E.  Paul  COwA'' 

11 

35( 

IP 

ALFRED  a.  AQAMS 

201 

jAHtS  " .  WAlkE" 

WINTER  3 

DALLAS 

»T  03 

3TO 

TA 

:  H 

HENRY    J,  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

«: 

ChUTflN 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5478 

"8 

3D  41 

88  19 

211 

MID 

MID 

462 

1*3 

MID 

MIO 

U.Si   WEATMES  aUREAU 

MOUL  TON 

LAWBfCE 

mCULTON  2 

LAMBf'CE 

li 

87  IB 

JOHN  M.  KELLV 

u 

NEM  BROCKTON 

JESSE  alRCHFIELD 

NfW   MARKET  2 

MAD  I  S'lN 

M 

H.    WAYNE    MC  FARLEN 

NErtTON 

DALE 

\\  47 

claovs  g  brows 

QNEONTA 

6121 

^, 

BlQUNT 

«6  29 

8T( 

TA 

LQNNIE  R.  '-JRAIS 

612» 

0! 

i: 

32  38 

85  23 

T9( 

TA 

6161 

F7  14 

i^Q 

SA 

6218 

57 

99  •! 

4T0 

9P 

9P 

6226 

"-2 

1: 

86  20 

619 

OlLMEBOAtE  1  " 

32 

S6  41 

T<)8 

632V 

V 

N6  16 

999 

7) 

PCRR Yv  1  LLE 

6362 

87  09 

900 

6370 

07 

87  16 

199 

PHENI  t  C  I  T  V  2  HHil 

6398 

Russell 

32  30 

89  01 

5TO 

BA 

8A 

H 

FHENlX  CITY  waT[R  wkS 

PICkENSVILlE 

PICKENS 

^: 

119 

l\ 

MRS   MARY   A.  MEORICK 

PINE  APPLE 

6436 

■iLtO* 

31  53 

87  00 

230 

MRS.    EVA  R,  BAY 

PINE  LEVEL 

6468 

HnNTO^MERY 

«6  04 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PITTSVlFrt 

RiJSSELL 

85  in 

38c 

TA 

SAN  P.  RUSSELL 

PLANTERSVtLi E  2  S^E 

650' 

AuTAUCA 

86  54 

230 

Ti 

THOMAS  e.  FISCER 

PRATTVILLE 

6640 

290 

6P 

bP 

CONTINENTAL  MQSS  GARDEN 

RFO  9SY 

6805 

FRAN«t.  IN 

6FIO 

TA 

TA 

MRS  AJTIE  KUSURN 

REDSTONE  ARSE-'AL 

6833 

MADISON 

R6  36 

3T3 

NID 

HIO 

REDSTONE  ARSENAL 

R AI FORD  C .  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

CCVlNCTtlN 

180 

TA 

WILLIAM  GODWIN 

RfVEft  FAILS  2  HE 

6442 

0' 

CCVIKITHN 

31  22 

«6  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

6483 

30  32 

i»: 

7A 

TJ 

MICHAEL    W,  BALPwIN 

CHARlES  w.  MCE'^E'' 

JOHN   T .    6A I LF Y 

RAOlO  STATION  WHuR 

BOi 

ST,  BERNARD  COLLEGE 

AUBURN  UNIVERSITY 

MflS.   M,   M.  PRIOMORE 

RADIO  STATIC**  WC  B  1 

SEL^A 

DALLAS 

5P 

ROBERT  J.  CKANOLEIt 

SLOCOMS 

7576 

a' 

GENEVA 

31  07 

89  36 

241 

J  T  KIRKLAND 

7963 

06 

32  32 

87  11 

1*9 

TA 

CITY  MATER  PLANT 

S6! 

C.   D.  HEAVER 

40; 

TA 

?A 

lerov  CATES 

C  H 

288 

790 

TROY 

PIKE 

6A 

THOMAS  J.  OILLARP 

TUSCALOOSA  Faa  aP 

ti3B< 

03 

TUSCALCriSA 

33  14 

87  3T 

lT( 

MM 

MID 

FED.   AVlAltUN  AGENCY 

(■3B)' 

"3 

192 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

32  23 

85  *3 

416 

TA 

TA 

MR.  ISHMEAL  RaY 

643c 

06 

«5  -3 

459 

BA 

Hi 

ELlIS  8.  MEl ''SLER 

r6 

32  26 

=17  31 

2*.: 

846^ 

12 

TA 

C    t   H   LUMBER  C"M?*NV 

BSl7 

03 

13 

88  OT 

i*( 

SP 

91 

MRS.  lEKA  m.  "HEELER 

B605 

05 

11 

85  34 

640 

TA 

ALABAMA  PQwER  CO. 

B637 

07 

87  12 

219 

TA 

MRS.  ESSIE  M,  CHAVEHS 

halnut  CROvE 

ETOi^AH 

86  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

MARRIOR 

866B 

n: 

jeffebson 

R6  4,9 

TA 

CHARLES  A.  SHABITT 

HARRIOR  L^Ct  tnn  OAH 

3673 

rb 

creenf 

87  50 

110 

BA 

eORFS  HF  ENuINFERS 

■^ATERLOr) 

8686 

"1 

LAUDERDALE 

1: 

88  04 

498 

9P 

RICHARD  a.  HIGCINS 

WEST  BlOCTON 

680'^ 

zi 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIIA  J.  9EAR0EN 

((FTUMPKA 

8939 

19 

Elmore 

36  11 

190 

MARlriN  M,  SASFIRO 

wmatlEy 

B867 

3: 

Clarke 

13 

ITO 

9P 

MBS.  VELmA  G.  COLEHAN 

mINFIElO  2  Sh 

8998 

FiVETTE 

13 

87  90 

461 

Ti 

ROBERT  A.  MOORE«  JR. 

YATES  HYOfto  Plait 

9103 

3: 

Elmore 

11 

85  54 

335 

»A 

ALABAMA  POWER  CO. 

Closed  statii;* 

O^TMAN  fa*  4|Spn>T 

2372 

HOUSTON 

9 

31  19 

85  27 

MK 

HID 

Closed  i/i/to 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
JANUARY  1970 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  ml  lea       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow 
and  aleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data , ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  coliunn  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  lodklted  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Dociunents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  inforraation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.5U  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


A 


1970 


ALABAMA 

BRUARY  1970 
lume  76     No.  2 


SUUon 

Temperature 

« 

rreci 

}(Mlton 

Average 

|i 
S  J 
<X 

Average 

•3 

i  ° 
fi 

Hlgheil 

1 
a 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

e  e 

li 

Greatest  Day 

Snow.  Steel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

i 
1 

1 
1 

1.00  or  More 

S  * 

"  " 

*       *  « 

NDRTHEdN  VILLEV  01 

ATHENS  2 

BELLE  MINA  2  N 

53.9 

30.6 

*2. 

3 

58 

18 

6 

4 

630 

0 

0 

16 

0 

0  2.95 

.86 

25 

1.0 

0 

7 

3 

0 

FALKVILLE   1  N 

52  •  3 

27.0 

39. 

7 

58 

19 

8 

703 

0 

1 

20 

0 

2.47 

.92 

2 

0 

5 

2 

FLORENCE 

55.il 

27.6 

41. 

5 

76 

18 

3 

4 

651 

0 

0 

17 

0 

3.80 

1.15 

15 

.! 

0 

8 

3 

1 

HUNTSVILLE  WB  AP 

51.9 

29.2 

40. 

6 

•  4.5 

69 

18 

7 

4 

579 

0 

1 

19 

0 

2.75 

-  2.47 

.86 

1 

.9 

1 

3 

5 

2 

0 

MADISON 

MDULTQN  2 

54.6 

31.0 

42 , 

8 

70 

18 

9 

4 

515 

0 

0 

15 

0 

2.46 

.  74 

25 

T 

3 

7 

1 

0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

56.0 

32.6 

44. 

3 

72 

18 

U 

4 

573 

0 

1 

14 

0 

3.43 

1.14 

15 

lis 

1 

3 

4 

3 

1 

NEW  MARKET  2 

52.2 

28.8 

40. 

5 

66 

18 

4 

4 

680 

0 

0 

17 

0 

3.54 

.98 

15 

T 

T 

9 

6 

4 

0 

RED  BAY 

54.0 

29.6 

41. 

6 

70 

19 

9 

4 

541 

0 

1 

17 

0 

3.61 

1.60 

15 

T 

0 

6 

3 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

52.4 

27.0 

39 

7 

68 

18 

7 

4 

701 

0 

1 

20 

0 

2.65 

.88 

1 

1,0 

T 

3 

6 

2 

0 

RUSSELLVILLE  2 

52.6 

25.2 

38. 

9 

68 

22* 

5 

4 

721 

0 

1 

20 

0 

3.67 

1 ,07 

2 

T 

0 

5 

4 

1 

WATERLOO 

54.8 

29.9 

42 

4 

69 

28  + 

5 

4 

530 

0 

0 

16 

0 

5.42 

,0 

0 

DIVISIOM 

*l 

3 

-  3.9 

3.34 

-  2.18 

.5 

•       •  • 

APPALACHI AN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

54.1 

32.0 

43 

1 

-  1.3 

56 

18  + 

6 

4 

509 

0 

0 

15 

0 

2 . 40 

-  3.25 

.92 

2 

,5 

1 

9 

5 

1 

0 

BESSEMEP   3  SSH 

59.1 

31.3 

45 

2 

69 

28  + 

11 

4 

547 

0 

0 

17 

0 

2.86 

1.05 

25 

T 

T 

3 

6 

2 

1 

BIRMINOHAM  WB  AP  R 

57.4 

31.5 

44 

5 

-  4.2 

70 

18 

1 1 

4 

566 

0 

0 

16 

0 

2.35 

-  2.93 

.  80 

25 

,  I 

T 

3 

7 

2 

0 

BRIDGEPORT  2  w 

54.3 

29.3 

41. 

3 

58 

28 

I 

4 

656 

0 

0 

15 

0 

2 . 09 

-  3.54 

.64 

25 

T 

D 

6 

2 

0 

guntersville 

54.6 

28.3 

41 

5 

69 

15 

13 

4 

653 

0 

0 

21 

0 

1.51 

.66 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

ONEONTA 

53.6 

27.6 

»C 

5 

58 

15 

5 

4 

675 

0 

1 

22 

0 

2.65 

,85 

25 

1.0 

0 

6 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

52.6 

25,8 

39 

2 

-5.7 

68 

19 

7 

5  + 

713 

0 

1 

23 

0 

2.28 

-  3.53 

,81 

2 

,  7 

T 

3 

2 

0 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

54.5 

31,3 

42 

9 

68 

22 

6 

4 

511 

0 

0 

15 

0 

2.98 

.78 

2 

T 

0 

5 

4 

0 

SCOTTSBORO 

52.4 

26.6 

39 

5 

-  6.0 

66 

28 

5 

5  + 

706 

0 

1 

21 

0 

2 . 16 

-  3.77 

.65 

2 

T 

0 

5 

2 

0 

VALLEY  HEAD 

49.2 

23.3 

36 

3 

-  7.9 

64 

16 

2 

5  + 

802 

0 

1 

21 

0 

3.27 

_  2.31 

.92 

2 

T 

T 

10+ 

7 

4 

0 

division 

41 

4 

-  4.5 

2.46 

-  3.17 

.2 

*       •  « 

UPPER  Plains  03 

AL ICEVI LLE 

55.9 

30,2 

43 

66 

15 

10 

4  + 

509 

0 

1 

19 

0 

1.40 

1  40 

25 

1 

1 

^ 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

57.4 

27.0 

42 

2 

68 

24  + 

8 

4 

632 

D 

1 

21 

0 

2.70 

!92 

25 

,C 

0 

5 

2 

0 

CENTREVILLE 

59.1 

27,4 

43 

3 

-  6.1 

59 

19  + 

10 

4 

601 

0 

0 

21 

0 

3.54 

-  1.96 

1  ,30 

25 

,0 

0 

5 

3 

1 

CLANTON 

56.9 

29,4 

43. 

2 

-  5.6 

68 

15 

ID 

4 

604 

0 

1 

19 

0 

4.00 

-  1.23 

I  .40 

25 

,0 

0 

6 

3 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

53.7 

26  •  8 

40 

3 

70 

19 

5 

4 

686 

0 

1 

19 

0 

2.33 

,69 

2 

,0 

0 

5 

2 

0 

FAYETTE 

57. 3M 

25.7m 

42 

OM 

70 

18 

8 

4+ 

636 

0 

0 

0 

2.54 

.95 

25 

.0 

0 

2 

0 

haleyville 

52.7 

28.3 

40 

5 

59 

19 

8 

4 

579 

0 

1 

18 

0 

2.34 

.91 

2 

T 

T 

3 

S 

2 

0 

HAMILTON  3  S 

54.0 

21,8 

37 

9 

71 

19 

3 

4 

755 

0 

1 

24 

0 

2.56 

.99 

2 

T 

T 

5+ 

5 

2 

0 

JASPER   4  N 

57,7 

31, OM 

44 

4M 

68 

27 

553 

0 

0 

0 

.0 

0 

PRATTVILLE 

62.1 

31,9 

47 

0 

-  4.1 

71 

15 

11 

4 

497 

0 

0 

17 

0 

5.10 

.32 

2.00 

16 

.0 

0 

9 

3 

2 

THQRSBY   EXP  STATION 

57. OM 

33. 6M 

45 

3H 

58 

28 

11 

4 

547 

0 

0 

15 

0 

3.53 

1.52 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

58.6 

31.9 

*5 

3 

71 

18  + 

13 

4 

548 

0 

0 

16 

0 

2.46 

1.11 

25 

T 

0 

5 

2 

1 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

58.8 

30.8 

44 

6 

-  4.5 

75 

16 

14 

5+ 

558 

0 

0 

16 

0 

2.90 

-  2.42 

1.3! 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

VERNON 

59.2 

28.9 

44 

1 

71 

18 

6 

4 

580 

0 

0 

18 

0 

2.74 

.92 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

43 

-  5.6 

2.95 

-  2.46 

^ 

*      *  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTQN  FAA  AP 

55.9 

31,5 

44 

3 

58 

28+ 

11 

4 

574 

0 

0 

16 

0 

3.U 

.94 

25 

T 

0 

6 

3 

D 

CAlERA  2  SW 

59.2 

29,6 

44 

4 

70 

28+ 

6 

4 

570 

0 

0 

17 

0 

3.53 

-  1.89 

1.50 

25 

.0 

0 

4 

3 

1 

CENTRE  S  SW 

28.7 

16 

0 

1 

18 

0 

3.01 

.79 

25 

9 

6 

3 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

6K2 

3  I  •  1 

46 

2 

71 

28 

9 

4 

521 

0 

0 

17 

0 

3.45 

1.29 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

GADSDEN  CAS  PLANT 

55.3 

3l!5 

43 

9 

-  2.7 

66 

15 

10 

4 

585 

0 

0 

15 

0 

2.83 

.90 

2 

.0 

0 

4 

3 

0 

PELL   CITY   1  NNE 

M 

M 

M 

0 

0 

3.18 

.0 

0 

0 

SYLACAUGA  <i  NE 

59.5 

31.0 

45 

3 

69 

28 

9 

4 

546 

0 

0 

17 

0 

3.70 

1.48 

25 

T 

0 

6 

3 

1 

TALLADEGA 

59.5 

31,9 

45 

7 

-  3.1 

72 

28 

9 

4 

534 

0 

0 

15 

0 

3.61 

-  1.75 

1.31 

25 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

44 

5 

_  J ,  I 

3.31 

_  2.13 

T 

*       •  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

57.6 

29.3 

43 

5 

58 

16+ 

10 

4 

596 

0 

1 

19 

0 

4.05 

1.30 

25 

.0 

0 

6 

3 

3 

ASHLAND 

55. 7M 

27.6 

42 

2M 

57 

25 

7 

4 

621 

0 

0 

22 

0 

3.6» 

1.27 

25  + 

T 

0 

4 

3 

2 

AUBURN  3  SW 

59.0 

30.4 

44 

7 

-  5.6 

72 

15 

9 

4 

561 

0 

0 

17 

0 

4.17 

-  .77 

1 .00 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

56.7 

27.  IH 

41 

9M 

70 

15 

6 

4 

637 

0 

1 

20 

0 

4.15 

1.45 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

HEFLIN 

55.6 

26.1 

40 

9 

67 

19 

5 

4 

670 

0 

1 

22 

0 

2.87 

1.10 

16 

.0 

0 

4 

3 

1 

LAFAYETTE 

60.6 

33.5 

47 

1 

73 

15 

8 

4 

495 

0 

0 

15 

0 

3.76 

1.24 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

MARTIN  DAM 

63.9 

33.6 

48 

8 

82 

28 

14 

4 

449 

0 

0 

15 

0 

5. 08 

.26 

2.25 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

opelika 

58. 7M 

29, 6M 

44 

2W 

71 

15 

12 

5  + 

580 

0 

1 

0 

3.78 

.99 

16 

.0 

0 

6 

4 

0 

ROCKFORD  2  NNW 

57. DM 

30. IM 

43 

5M 

68 

23 

6 

4 

595 

0 

1 

0 

3.5V 

1.20 

25 

.0 

0 

f 

3 

2 

ROCK  MILLS 

58.1 

25.6 

41 

9 

70 

16 

9 

5  + 

542 

0 

1 

21 

0 

3.53 

1.11 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

43 

9 

-  5.9 

3.86 

-  1.18 

T 

See  Relerence  Not«  Following  Statton  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Continued  FEBRUARY  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Averags 

Average 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

0  • 

'si 

s » 

'"£ 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

M 

33.9 

M 

12 

4 

0 

4.03 

1.42 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

57.7 

30.3 

44.0 

70 

19 

14 

5  + 

584 

0 

1 

21 

0 

3.12 

-  1.86 

.  94 

16 

.0 

0 

5 

3 

0 

GAINESVILLE 

58.1 

29.4 

43.8 

72 

19 

13 

4 

588 

0 

1 

22 

0 

3.07 

1.43 

25 

T 

0 

5 

2 

1 

GREENSBORO 

59.3 

33.5 

46.4 

-  5.0 

71 

28 

11 

4 

515 

0 

0 

11 

0 

3.77 

-  1.55 

1.28 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

HAYNEVILLE 

58,3 

30.5 

44.4 

70 

16+ 

13 

4 

570 

0 

1 

17 

0 

1.55 

16 

.0 

0 

LIVINGSTON  2  5H 

58.4 

30.6 

44.5 

72 

19 

10 

4 

567 

0 

1 

18 

0 

3,10 

1.70 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

60*5 

33.3 

46.9 

18  + 

1 2 

501 

0 

0 

16 

0 

3.72 

1.50 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

MINTER  3  NW 

58. 3M 

30. 4M 

44. 4M 

70 

19+ 

10 

5 

570 

0 

1 

15 

0 

3.89 

1.51 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONTGOMERY   WB  AP  R 

59.8 

33.8 

46.8 

-  3.5 

71 

15+ 

14 

4 

505 

0 

0 

12 

0 

3.77 

-  .59 

1.01 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

SELMA 

62.* 

35.5 

49.0 

-  4.1 

71 

14 

16 

4 

441 

0 

0 

11 

0 

4.76 

-  .18 

2.26 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

TUSKEGEE  3  Sw 

UNION  SPRINGS 

59.5 

46  •  0 

1 6 

13 

523 

0 

0 

15 

0 

4.32 

-  .40 

1.29 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

45.6 

-  6.2 

3.76 

-  1,02 

T 

*      4  * 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

60. <l 

29.3 

44.9 

74 

16 

13 

4 

559 

0 

0 

20 

0 

4.18 

1.44 

2 

.0 

0 

5 

4 

2 

ATMORE   1  SW 

6*.  3 

34.8 

49.6 

73 

14 

14 

4 

424 

0 

0 

11 

0 

5.12 

1.93 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

BEATRICE   1  E 

61.8 

30.0 

45.9 

75 

20 

10 

5  + 

526 

0 

0 

18 

0 

4.48 

1.15 

25  + 

.0 

0 

6 

3 

3 

BRANTLEY 

62.1 

30.5 

46.3 

73 

16 

11 

4 

515 

Q 

Q 

1 6 

Q 

4.19 

-  .62 

1.14 

2 

.0 

0 

6 

5 

1 

BREWTDN  3  SSE 

65.0 

32.3 

48.7 

-  5.0 

73 

14 

11 

4 

450 

0 

0 

15 

0 

4.63 

.04 

1.61 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

CAMDEN  3  NM 

62.2 

30.3 

46.3 

71 

15  + 

7 

4 

519 

0 

0 

17 

0 

4.00 

1.53 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

CHATDM  3  N 

64.0 

34.5 

49.3 

73 

14 

11 

4 

433 

0 

0 

13 

0 

6.56 

4.20 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

CLAYTON 

61.2 

35.1 

48.2 

71 

18+ 

13 

4 

464 

0 

0 

9 

0 

4.57 

-  .27 

1.28 

2 

.0 

0 

5 

5 

2 

ENTERPRISE  3  NM 

32.9 

46  •  7 

y 

Q 

0 

1 4 

Q 

5.97 

2.03 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

60.3 

32)4 

46.4 

74 

16 

16 

4 

516 

0 

0 

17 

0 

5.14 

1.36 

16 

.0 

0 

6 

5 

3 

EVERGREEN 

62.0 

32.6 

47.3 

70 

15  + 

14 

4 

487 

0 

0 

15 

0 

5.56 

2.25 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

FRISCO  CITY 

60.3 

32.9 

46.6 

71 

15  + 

12 

4 

509 

0 

4.98 

,46 

1.76 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

GENEVA 

46.0 

79 

20+ 

10 

5  + 

528 

0 

0 

20 

0 

5.14 

.83 

2.10 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

CILBERTOWN 

64.4 

3l!9 

48.2 

73 

14 

10 

4 

466 

0 

0 

17 

0 

4.30 

2.14 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

GREENVILLE 

59.7 

31.6 

45.7 

-  7.6 

70 

16  + 

12 

3 

537 

0 

0 

16 

0 

4.91 

-  .03 

1.71 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

HEADLAND 

59.7 

33.5 

46.6 

72 

16 

16 

5  + 

509 

0 

0 

1 3 

0 

5.63 

1.97 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

HIGHLAND  HOME 

58.5 

33.8 

46.2 

-  6.6 

69 

16  + 

11 

4 

522 

0 

1 

12 

0 

4.94 

-  .08 

1.85 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

□ZARK  6  NNW 

62.1 

49  •  6 

—  4.6 

72 

1 5 

1  3 

4 

427 

0 

0 

6 

0 

5.53 

.  86 

1 . 80 

16 

.0 

0 

6 

5 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

59.7 

32)5 

46.1 

71 

21 

11 

4 

524 

0 

0 

13 

0 

4.1i 

1.40 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

PITTSVIEW 

59.8 

27.4 

43.6 

73 

16 

13 

5  + 

594 

0 

0 

20 

0 

4.45 

1.21 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

THOMASVl LLE 

60 . 3 

30.4 

45.4 

-  6.4 

69 

19+ 

12 

5  + 

542 

0 

4.16 

.98 

1 .  13 

2 

.0 

0 

5 

4 

3 

TROY 

61.4 

35.8 

46.6 

-  4.0 

71 

15 

12 

4 

454 

0 

0 

10 

0 

4.09 

-  .31 

1.31 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

WHATLEY 

64.4 

28.1 

46.3 

74 

19 

6 

4 

518 

0 

0 

20 

0 

4.52 

1.10 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

46.9 

-  6.4 

4.83 

.12 

.0 

*       *  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

63.6 

37.6 

50.6 

74 

15+ 

15 

4 

397 

0 

0 

9 

0 

5.10 

2.15 

16 

.0 

0 

CODEN 

64.3 

37.1 

50.7 

74 

19 

15 

4 

391 

0 

0 

B 

0 

4.23 

1.65 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

63.4 

38.5 

51.0 

-  4.4 

75 

14 

15 

4 

388 

0 

0 

7 

0 

4.27 

.39 

1.38 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

FORT  MORGAN 

3.73 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

63.4 

39.3 

51.4 

-  3.8 

74 

15 

18 

4 

375 

0 

0 

3 

0 

5.32 

.73 

1.55 

15 

.0 

0 

5 

5 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

62.5 

36.0 

49.3 

74 

15 

16 

4 

433 

0 

0 

9 

0 

3.86 

-  .31 

1.22 

2 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

50.5 

-  4.7 

4.42 

.22 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MARTIN  DAM 

82 

DATE 

28 

LOWEST  TEMPERATURE 
BRIDGEPORT  2  W 

1 

DATE 

04 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHATOM  3  N 

6.56 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
ALICEVILLE 

1.40 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CHATOM  3  N 

4.20 

DATE 

16 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

1.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 

I 

DATE 

09  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  14  - 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Total 

Day  of  Month 

,  1 

1  1 

n 

2  I 

3 

 L 

6 

7 

I 

__ — L 

9 

10  1  11 

12 

T  1  

13  1  14  I  IS 

16  1 

 r 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

1 

23  1 

1 

24 

26  1  27 

NOATHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

SELLE  MINA  2  N 

2.95 

.650 

•  10 

•  06 

•^^ 

.43 

'  i*^ 

•  01 

T  196 

.  16 

T 

.86 

FALKVILLE   L  N 

2.*7 

.92 

•  09 

.27 

T 

.58 

.21 

f LOKENCE 

3. BO 

*  12 

.71 

.  10 

.12 

.04 

.  35 

•  06 

.04 

•02  1 • 15 

.32 

.03 

.01 

.73 

HODGES 

HUNTSVULE  MB  AP 

2.75 

.86 

.14 

.05 

T 

.01 

T 

.45 

.09 

T 

T         T  .32 

.08 

T 

T 

T 

.01 

.77 

HAOISON 

HOULTON  2 

2.*6 

.44 

.42 

.03 

T 

T 

.34 

.11 

T 

.14 

.18 

.02 

•  04 

.74 

HUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

3.*3 

.79 

.06 

.01 

.08 

T 

.33 

.04 

T         .02  1.1« 

T 

■03 

T 

•  02 

.84 

NEM  MARKET  2 

3.54 

.03 

.59 

.06 

.02 

.05 

.69 

•  17 

.01 

T  .98 

.15 

.02 

T 

T 

•  02 

•  73 

.02 

RED  BAY 

3.61 

.68 

.05 

.03 

.30 

.09 

•  10 

.09 

•  60 

.11 

REDSTONE  ARSENAL 

2.65 

.68 

•  13 

.05 

.40 

.05 

.20 

.10 

•  02 

T 

•  04 

•  73 

.09 

RUSSEILVILLE  2 

3.67 

1.07 

.50 

.42 

.95 

•  73 

T 

WATERLOO 

5. 42 

.90 

1.00 

.15 

.04 

.55 

• 

1.60 

.18 

.65 

.35 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

2.40 

.92 

.04 

.02 

.42 

•  15 

.05 

.33 

.04 

.43 

BESSEMER  3  SSK 

2.B6 

•  85 

.  14 

•  23 

•  01 

.A2 

T 

.01 

T 

1.05 

.19 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

2  .35 

.66 

.12 

T 

•  02 

.23 

T 

T 

.02 

.11 

.80 

BOAZ 

2.73 

.90 

T 

■  09 

.43 

■  12 

.27 

.66 

.30 

BRIDGEPORT  2  W 

2.09 

.53 

T 

.  19 

.29 

T  .IB 

.23 

.03 

T 

T 

.64 

COLLINSVILLE 

3.27 

.94 

.06 

.47 

.03 

.77 

.08 

.02 

.84 

.06 

FORT  PAYNE 

3.44 

.90 

.12 

T 

.52 

T 

T 

1.00 

.14 

T 

.45 

.31 

GARDEN  CITY 

2.26 

.73 

.28 

.70 

.10 

GUNTERSVILLE 

1.51 

•  26 

.37 

.18 

.68 

LEEDS 

2.71 

.82 

.06 

.18 

.06 

.94 

.05 

.80 

.20 

HAGELLA 

2.50 

.77 

.05 

.18 

.03 

.38 

.84 

.29 

ONEONTA 

2.65 

.67 

T 

•  40 

.12 

.A3 

.03 

.85 

.19 

PALHERDALE  2  U 

2.70 

.65 

•  39 

.60 

.85 

.29 

SAINT  BERNARD 

2.2B 

•  61 

.01 

.02 

* 

.36 

.26 

.01 

T 

7 

.96 

.23 

SANO  HT  SUBSTA  AU 

2.9B 

.02 

.78 

•  12 

.  04 

.51 

•  09 

.66 

.02 

.01 

.01 

.76 

SAVRE 

2.06 

.68 

■  32 

.84 

.22 

SCDTTSBORO 

2.16 

.65 

.04 

T 

T 

.44 

.02 

.20 

.03 

.59 

.23 

VALLEY  HEAD 

3.27 

.92 

.12 

T 

.02 

.53 

•  09 

T  .06 

.65 

.12 

T 

T 

T 

.94 

.26 

WARRIOR 

2.40 

.AO 

.90 

.15 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALKEVIILE 

1.40 

1.40 

ARLEY  3  S 

2.29 

.  3C 

autaucaville  3  N 

3  .B8 

.76 

.09 

■  21 

1.71 

.06 

.84 

.21 

SANKHEAD  LOCK  AND  QAM 

2.70 

.73 

•  04 

.32 

.A9 

.02 

.92 

.  18 

BILLINCSLEV  1  SE 

3.53 

.77 

•  12 

.  18 

1.01 

.07 

1.25 

.  13 

brookmooo 

2.80 

.70 

•  30 

.AO 

T 

1.40 

CARBON  HILL 

2.54 

1 .03 

•  |2 

•  03 

.39 

' 

.11 

C  ENTREV I L  LE 

3.S4 

•  60 

.84 

.03 

CLANTDN 

4.00 

1 .00 

.  15 

.45 

.80 

T 

1 .40 

.  20 

CORDOVA 

2.76 

■  05 

T 

.40 

.52 

.77 

.22 

DOUBLE  SPRINGS 

2.33 

.89 

•  02 

.32 

.01 

.25 

•  03 

.66 

.19 

ELROD 

2.20 

1.10 

.30 

.30 

2.64 

.85 

.40 

.04 

T 

.35 

.09 

.  95 

GORCAS 

2.71 

.81 

T 

.35 

.02 

.52 

.81 

.20 

H&LEYVILLE 

2.34 

.91 

.01 

.30 

.03 

•  2A 

.03 

.69 

.17 

HAMILTON  3  5 

2.56 

.99 

T 

T 

.04 

•  39 

T 

T 

.29 

.06 

.65 

.  14 

JASPER  N 

3.41 

.71 

.40 

.82 

.04 

.02 

1.20 

.22 

HERTZ  PONDVILLE  TOMER 

MITCHELL  DAM 

3.36 

.75 

.13 

•  23 

.88 

.01 

.98 

.40 

PICKENSVILLE 

2.43 

.74 

.41 

.2* 

T 

T 

.04 

.90 

.  10 

PLANTERSvIllE  2  SSE 

4.31 

1.00 

.31 

1.20 

.10 

1.49 

.25 

PRATTVULE 

5.  10 

.20 

.95 

.15 

.13 

.10 

2.00 

.12 

.10 

1.35 

REFORM 

2.45 

.83 

.26 

.23 

.01 

.03 

.98 

•  11 

TH0R59Y  EXP  STATION 

3.63 

.12 

.73 

.03 

.31 

.86 

.06 

1.52 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

2.46 

.56 

T 

T 

.25 

.35 

.03 

T 

T 

.14 

1.11 

TUSCALOOSA  OLIVER  0*H 

2.90 

.77 

■  26 

.44 

.01 

1.35 

.07 

VERNON 

2.74 

.12 

.72 

.16 

.16 

.40 

•  07 

.19 

.92 

WEST  9L0CT0N 

2.90 

.70 

•  35 

.60 

1.29 

HlNFIELO  2  SH 

2.44 

.93 

T 

•  26 

.39 

•  03 

•  69 

.14 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNlSTON  FAA  AP 

3.16 

.61 

.21 

T 

.40 

•  09 

T 

.63 

.26 

T 

T 

T 

.04 

•  94 

ASHVILLE   4  M 

2.94 

.54 

3.53 

.68 

.39 

.86 

1 .60 

CENTRE  9  SH 

3.01 

.59 

•  11 

.44 

.07 

T 

.71 

.08 

T 

.79 

.22 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

3.45 

.08 

.63 

•  18 

.22 

.96 

.03 

GADSDEN  CAS  PLANT 

2.03 

.90 

.47 

.71 

.75 

JACKSONVILLE  2  SH 

2.70 

.55 

.30 

•  29 

.02 

.50 

.05 

.56 

.35 

LEESBURG 

2.76 

.60 

.09 

.30 

■  02 

.70 

.03 

.39 

HONTE VAL  L  0 

3.40 

.70 

.20 

.24 

T 

.73 

T 

T 

T 

1.40 

.13 

PELL   CITY    1  NNE 

3*16 

.90 

.32 

• 

• 

.94 

.  76 

.  26 

SYLACAUGA  4  NE 

3.70 

.12 

.62 

.25 

T 

.25 

T 

T 

.99 

.03 

1.48 

TALLADEGA 

3.61 

.05 

.90 

.46 

1.22 

.02 

T 

.05 

1.31 

WALNUT  GROVE 

2.55 

.75 

.45 

.40 

•       •  • 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

4.05 

1.09 

.19 

.30 

.05 

1.10 

.10 

T 

T 

1.30 

.14 

ASHLAND 

3.65 

.86 

.06 

.02 

1.27 

.03 

^  'ftn 

AUBURN  3  SW 

4.17 

.99 

.40 

.24 

.02 

.80 

.31 

CAMP  HILL   2  NM 

.02 

.30 

.24 

1.49 

.12 

T 

1  '  ?• 

OADEVILLE 

4.69 

.90 

.27 

.25 

1 . 86 

.10 

.13 

DELTA 

3.79 

.90 

.30 

.90 

.34 

1.24 

.11 

HEFLIN 

2.87 

.02 

.75 

1.10 

.20 

HICHTOhER 

2.B6 

.62 

.32 

.35 

JORDAN  OAH 

4.7( 

1.10 

.29 

.12 

i03 

l!78 

!l9 

.03 

T 

I95 

LAFAYETTE 

.70 

.30 

.15 

MARTIN  DAM 

5.08 

•  34 

•  14 

2.25 

.11 

1.18 

.63 

OPELIKA 

3.78 

^87 

.49 

•  26 

.04 

.99 

.05 

.02 

.92 

ROCKFORD  2  NNH 

3.59 

.82 

■  26 

1 .09 

*  *70 

!59 

ROCX  MILLS 

3.53 

.61 

.2( 

■  15 

•  05 

1.11 

.04 

thurlow  dam 

1.05 

.99 

MADLEY 

4.02 

02 

■  IB 

.03 

1. 10 

.02 

1.01 

.93 

WETUMPKA 

4.94 

1.09 

Wi 

T 

.13 

T 

2.05 

.19 

T 

T 

.93 

.20 

YATES  HYDRO  PLANT 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

2.96 

1.01 

.14 

.35 

.14 

1.02 

.30 

DAYTON 

4.03 

.95 

.07 

.17 

1.42 

.06 

1.36 

.22 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

3.12 

.74 

.03 

.26 

.94 

.03 

.88 

FORT  DEPOSIT 

.02 

.02 

1.43 

.22 

GAINESVILLE 

3.07 

.06 

.02 

.36 

T 

T 

.14 

28     29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


3 

Day  of  Month 

Station 

O 

19  {  20  1  21 

22  1  23 

3 

4  1  5  6 

7      8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

24 

OR  1 

27 

28 

GREENSBORO 

3.77 

.16 

•  63 

.05 

•  02 

.36  .01 

1.13 

01 

.09 

1.28 

.01 

hayneville 

.89 

.15 

1.55 

'.26 

.02 

T 

.07 

•oe 

LIVINGSTON  2  SH 

3.10 

.87 

.06 

.24 

.23 

1.70 

HARIQN  6  NE 

^  ,05 

.96 

.03 

.35 

1.10 

.07 

.02 

1.30 

.22 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3 . 72 

■ 

.41 

,02 

T  .17 

1.11 

.08 

1 . 50 

HATHEWS   1  SSH 

3 . 40 

UOO 

.22 

1.32 

T 

.76 

•  06 

MIlSTEAO 

3.87 

.93 

.33 

.12 

l.U 

.23 

.96 

.  14 

MINTER  3  NW 

3. 89 

.72 

.12 

.27 

1.51 

.20 

.99 

.06 

HONTOOMERY  MB  AP  R 

3.77 

.78 

,22 

T 

.21  T 

1.01 

.70 

T 

T 

.  10 

.75 

ORRV I L  LE 

.93 

.65 

.65 

2.24 

.28 

1.30 

PERRY V I L  LE 

.96 

.04 

.33 

.80 

.  1 1 

1.05 

•  37 

PINE  LEVEL 

3.60 

.96 

.17 

i.to 

.29 

.98 

SELHA 

4.76 

.7*. 

.05 

.21 

2.26 

.23 

T 

.82 

.45 

SUTTlE 

3.51 

.98 

.33 

.90 

1.30 

TUSKECEE   3  SH 

UNION  SPRINGS 

66 

.47 

1.29 

.65 

.01 

.90 

12 

UN I ONTOHN 

3*  64 

.95 

.30 

1.06 

.  06 

1 . 12 

•  15 

HARRIOR  LOCK  AND  DAH 

2)76 

.75 

•  30 

.24 

.02 

1.20 

.25 

*       «  « 

COASTAL  Plain  o7 

ABBEVIlLE    I  NNH 

4 .62 

1  20 

.38 

.21 

1.41 

.  97 

.40 

25 

ALBERTA 

4.31 

^91 

.04 

.  19 

1.51 

.35 

T 

1.21 

!io 

ANDALUSIA   1  NH 

4.18 

T 

l.*4 

.60 

.08 

.01 

1. 10 

T 

.76 

.19 

AThORE   I  sm 

5 . 12 

1 .55 

.22 

.02 

1.93 

.30 

T 

T 

1.06 

BEATRICE   1  E 

4.48 

1 .00 

.25 

.46 

T 

1.15 

.45 

1.15 

BR ANT  ley 

4  19 

1  14 

.52 

.11 

.as 

.68 

.66 

.  03 

BREWTON  3  SSE 

4!63 

l!l5 

.31 

.02 

1.61 

.56 

.98 

BRUNDIOCE 

4.25 

1.00 

.69 

.03 

.91 

.79 

T 

.26 

.57 

CAMDEN  3  NM 

.05 

.20 

T 

1.53 

1.22 

CHATOH  3  N 

' 

• 

• 

.11 

•  05 

4.20 

* 

CL A I  BORNE 

4  67 

1  53 

.17 

.20 

1.2B 

63 

1 .06 

CLAYTON 

4!57 

l!2B 

.63 

1.05 

!93 

.66 

.02 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

5.54 

1.62 

.50 

1 .65 

.70 

1.07 

C  OT  TONTQN 

•  95 

.53 

•  08 

1.34 

•  02 

.58 

4  .80 

1 .35 

.55 

.10 

I.IO 

1 .05 

.32 

.33 

ENTERPRISE  3  NM 

5  97 

1  70 

.59 

.09 

2.03 

32 

49 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

5!l4 

.58 

•  14 

1.36 

l!24 

.03 

[55 

!o7 

EVERGREEN 

5.56 

1.21 

*25 

.14 

2.25 

.60 

1.06 

.05 

FRISCO  CITY 

.23 

.19 

1.76 

.53 

T 

1 . 1 1 

.02 

5.14 

1.61 

.39 

2.10 

.90 

.02 

.  12 

GEORG I ANNA 

4.87 

1  14 

.22 

.13 

2.00 

.45 

.92 

.01 

CIL8ERT0MN 

4.30 

.92 

T 

.10 

2.14 

.10 

.10 

.94 

7 

GREENVILLE 

4.91 

1.38 

.26 

.16 

1.71 

.30 

1.10 

HE  ADL AND 

.38 

.14 

1.97 

.31 

33 

H I chl  and  HOHE 

4' 94 

1  '13 
* 

.30 

•  14 

1.B5 

.44 

1.06 

K I NSTON 

4.81 

1  19 

.54 

.05 

1 1.55 

.66 

.02 

.37 

39 

.02 

LOUISVILLE 

4.94 

1.32 

.65 

.03 

1.21 

.97 

.76 

MELVIN 

3.86 

i.lo 

1.40 

.28 

1.06 

nehtqn 

OZARk  6  NNM 

1  •  70 

.51 

.  13 

i.eo 

PHENIX  CITY  2  NNH 

4.15 

.70 

.65 

.10 

.90 

.40 

1.40 

PINE  APPLE 

.95 

.35 

.25 

1 .25 

pittsview 

4.45 

.87 

.59 

.04 

1.21 

.92 

.04 

^!43 

.35 

RIVER  FALLS 

3.66 

1.25 

.47 

T 

.73 

.47 

.49 

.27 

SLOCOHB 

THunASV I LLE 

.01 

•  14 

1.12 

• 

4  09 

103 

.49 

1.31 

*S0 

76 

WALLACE  2  E 

4*49 

I  '20 

.20 

1.00 

'94 

.25 

•  90 

HHATLEY 

4!52 

.40 

!95 

.07 

.22 

.86 

.90 

1.10 

»       *  « 

GULF  06 

BAY  HINETTE 

5.  10 

1.25 

.21 

2.15 

.28 

1.21 

coden 

4.23 

.50 

.45 

.23 

.02 

1.65 

.18 

.05 

1.15 

FAIRHOPE   2  NE 

4.27 

.96 

.54 

.18 

.05 

.0<> 

1.3B 

.32 

.23 

.57 

FORT  MORGAN 

3.73 

1.17 

1.50 

1.06 

GULF  SHORES  P  0 

4.65 

2.55 

.40 

1.10 

.10 

.50 

MOBILE  MB  AIRPORT 

5.32 

1.44 

.09 

1.55 

.93 

.03 

T 

.76 

.52 

T 

ROBERTSOALE   1  E 

3.66 

.07 

1.22 

.33 

.04 

1.03 

.58 

.02 

.57 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  in  c^t 

1.0 

c 

o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  fo  s 

Result 
Direcl 

1  Result 
Speec 

Averc 

Fasfe; 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

0 

»• 
0 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

30 

2.1 

7.6 

30 

SE 

01 

66 

73 

47 

49 

4 

2 

5 

2 

0 

0 

13 

57 

5.8 

HUNTSVILLE   WB  AIRPORT 

28 

1.7 

9.3 

29++ 

35 

25+ 

79 

84 

62 

63 

8 

6 

3 

2 

0 

0 

19 

6.6 

MOBILE   WB  AIRPORT 

36 

1.6 

9.0 

35++ 

13 

01 

77 

81 

49 

60 

2 

2 

0 

3 

2 

0 

9 

4.6 

MDNTGDMERY  WB  AIRPORT 

28 

2.2 

7.4 

28 

SE 

01 

73 

79 

48 

53 

4 

0 

3 

3 

1 

0 

11 

66 

5.1 

Se«  Reierence  NotcM  Following  StdtioD  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUtRY  1970 


Station 

Day  of  Month 

•ago 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«          »  • 

NORTHERN  VALLEY 
ATHENE  t 

01 

MAX 
MIN 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 

Mm 

52 
29 

51 
44 

44 
11 

38 
6 

41 
29 

53 
37 

65 
35 

56 
40 

45 
31 

48 
32 

57 
28 

56 
28 

56 
23 

62 
40 

60 
44 

45 
34 

47 
32 

66 
26 

64 
38 

45 
22 

53 
18 

63 
26 

55 
42 

55 
40 

53 
38 

46 
17 

66 
25 

65 
39 

53.9 
30.6 

F4LKVILLE  I  N 

MAX 

Mm 

56 
21 

51 
33 

55 
17 

23 
8 

40 
9 

45 
34 

57 
32 

60 
39 

55 
29 

39 
29 

51 
31 

59 
27 

45 
21 

58 
22 

62 
49 

63 
35 

40 
35 

48 
26 

68 
30 

46 
20 

47 
17 

55 
18 

64 
27 

55 
36 

57 
42 

49 
18 

50 
19 

66 
30 

52.3 
27.0 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

«9 
27 

50 
38 

42 
4 

42 
3 

44 
27 

51 
34 

66 
39 

59 
39 

45 
24 

52 
26 

62 
29 

50 
23 

56 
21 

64 
40 

61 

33 

46 
26 

56 
24 

76 
33 

66 
31 

44 
17 

66 
21 

62 
26 

56 
38 

55 
37 

54 
35 

50 
12 

60 
24 

66 
39 

55.4 
27.6 

HUNTSVILLE  WB  »P 

MAX 
MIN 

53 
27 

52 
25 

26 
11 

39 
7 

44 

30 

54 
38 

64 

35 

52 
39 

42 
31 

47 
32 

57 
29 

43 
26 

54 
22 

63 
43 

61 
38 

41 
35 

46 
32 

69 
27 

49 
26 

46 
22 

53 
20 

65 
28 

52 

43 

55 
41 

50 
26 

46 
16 

65 
25 

65 
41 

51.9 
29.2 

HADISON 

MAX 

Mm 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

56 
30 

51 
45 

46 
10 

41 
9 

44 
32 

55 
40 

65 
36 

53 
42 

45 
28 

50 
31 

60 
35 

47 
27 

57 
22 

62 
42 

61 
41 

42 
34 

54 
31 

70 
29 

61 
37 

46 
22 

57 
16 

64 
27 

54 
42 

56 
40 

51 
31 

49 
16 

66 
27 

66 
44 

54.6 
31.0 

MUSCLE   SHOALS   F4A  4P 

MAX 

Mm 

53 
33 

56 
25 

25 
13 

44 
11 

47 
34 

54 
42 

68 
39 

56 
42 

43 
32 

54 
35 

62 
32 

49 
32 

59 
26 

67 
50 

65 
39 

47 
37 

56 
32 

72 
33 

56 
30 

50 
25 

60 
23 

67 
33 

58 

46 

56 
44 

52 
27 

51 
21 

69 

30 

69 
45 

56,0 
32.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

52 
28 

50 
43 

46 

10 

38 

41 
28 

54 
35 

63 
37 

53 
41 

43 
32 

46 

31 

57 
27 

46 
29 

64 
21 

60 
35 

60 
35 

39 
33 

45 
31 

66 
26 

60 
35 

43 

20 

53 
17 

60 
25 

55 
41 

54 
34 

50 
32 

44 
16 

63 
25 

65 
35 

52.2 
28. B 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

57 
24 

50 
37 

48 
12 

24 

9 

45 
11 

56 
35 

58 
42 

66 
41 

52 
27 

36 
27 

51 
29 

62 
26 

50 
29 

59 
31 

63 
51 

60 
33 

45 
26 

57 
29 

70 
35 

49 
23 

47 
22 

59 
26 

63 
40 

56 
44 

58 
45 

49 
16 

49 
20 

68 
34 

54.0 
29.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

51 
2'> 

54 
25 

29 
11 

40 
7 

44 
32 

55 
36 

64 
32 

53 
39 

43 
30 

49 

Z5 

51 
27 

45 
25 

52 
20 

62 
33 

61 
38 

40 
35 

46 
26 

68 
25 

55 
25 

48 
20 

55 
17 

62 
24 

55 
38 

55 
36 

49 
25 

48 
18 

65 
22 

67 
38 

52.4 
27.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

55 
20 

50 
33 

49 

11 

22 
5 

42 
7 

44 
35 

54 
34 

66 
34 

53 
28 

37 
28 

51 
26 

60 
28 

47 
20 

57 
20 

62 
47 

62 
34 

44 
29 

58 
25 

66 
26 

48 
17 

46 
16 

68 
16 

62 
25 

52 
38 

57 
40 

47 
16 

47 
16 

66 
30 

52.6 
25.2 

WATERLOO 

*          •  * 

MAX 

Mm 

52 
25 

48 
40 

44 
9 

35 

5 

41 
31 

48 
40 

65 
37 

61 
42 

47 
29 

52 
29 

51 
27 

51 
29 

57 
21 

62 
43 

61 
35 

44 
32 

56 
28 

69 
27 

66 
35 

47 
17 

60 
17 

62 
36 

58 

4^ 

55 
39 

53 

43 

51 
14 

69 
25 

69 
38 

54,8 
29.9 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

50 
26 

58 
45 

52 
15 

39 

6 

45 
29 

57 
37 

63 
34 

59 
40 

46 
30 

47 
30 

60 
32 

52 
26 

53 
25 

60 
41 

66 

50 

54 
40 

46 
36 

66 
30 

58 
36 

44 
23 

51 
27 

61 
29 

53 
41 

54 
43 

49 

35 

46 

17 

62 
28 

65 
44 

54,1 
32.0 

BESSEMER  3  S5W 

MAX 

Mm 

50 
21 

64 
48 

55 
21 

44 
11 

49 
26 

62 
36 

67 
27 

63 
29 

49 
31 

53 
32 

67 
28 

57 
24 

60 
21 

66 
36 

67 
57 

62 
38 

38 

69 
28 

61 

40 

54 
25 

57 
22 

67 
23 

59 
45 

62 
41 

53 
41 

51 
19 

67 
22 

69 
38 

59.1 
31.3 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

Mm 

54 

32 

64 
38 

38 
15 

43 
11 

56 
32 

61 
36 

66 
32 

65 
32 

45 
33 

53 
33 

66 
31 

49 

26 

56 
25 

67 
39 

69 
48 

48 

40 

57 
34 

70 
30 

55 
33 

51 
27 

57 
22 

64 
27 

59 
45 

56 
43 

52 
29 

50 
21 

65 
26 

69 
43 

57.4 
31.5 

BRIDGEPORT  2  H 

MAX 

Mm 

51 
19 

53 
45 

53 
14 

36 

1 

37 

20 

51 
33 

61 
34 

59 
37 

48 
33 

48 

30 

61 
26 

50 
30 

56 
18 

58 
32 

62 
50 

56 
37 

52 
35 

65 
26 

56 
33 

46 
18 

57 
12 

62 
20 

59 
42 

53 
36 

53 
34 

47 
16 

56 
19 

68 
36 

54.3 
28.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

52 
27 

59 
44 

52 
15 

40 
13 

45 
26 

54 
34 

58 
30 

63 
24 

48 

30 

49 

31 

59 

30 

59 
28 

54 
22 

60 
30 

69 
36 

59 
37 

49 
36 

45 
24 

47 
19 

50 
25 

55 
25 

66 
20 

59 
43 

52 
32 

52 
36 

46 
20 

64 
24 

65 
29 

54.6 
28.3 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

51 
24 

51 
30 

61 
16 

25 

5 

42 
15 

53 
30 

61 
26 

66 
27 

65 

32 

42 
31 

51 
32 

50 
31 

41 
21 

52 
32 

63 
45 

66 

37 

43 
37 

52 
27 

64 
30 

48 
19 

52 
22 

58 
26 

64 
35 

57 
36 

56 
36 

50 
18 

48 
20 

65 
26 

53.6 
27.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

54 

20 

50 
29 

59 
17 

22 
7 

39 

.7 

47 
29 

58 
29 

63 
32 

57 
30 

40 
30 

51 
27 

62 
27 

46 

20 

55 
22 

65 
48 

65 
35 

40 
35 

50 
25 

68 
25 

47 
24 

47 
17 

55 
24 

62 
27 

55 
36 

56 
35 

49 
18 

46 

22 

64 
24 

52,6 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

50 
31 

57 
43 

55 
16 

36 
6 

43 

22 

57 
36 

60 
35 

60 
42 

46 
31 

46 
31 

56 
31 

57 
26 

57 
22 

59 
40 

64 
54 

58 
36 

45 
33 

62 
32 

62 
39 

44 
24 

48 
13 

68 
27 

56 
44 

53 
38 

51 
38 

46 
16 

62 
27 

64 
40 

54.5 
31.3 

SCDTTSBORO 

MAX 

Mm 

53 
20 

53 
27 

55 
18 

23 
6 

39 
6 

40 
26 

53 
29 

62 
35 

57 
34 

41 
32 

46 
29 

56 
26 

48 
22 

60 
36 

63 
39 

64 
38 

52 
29 

57 
32 

56 
23 

47 
16 

55 
21 

63 

23 

52 
32 

54 
37 

49 

27 

47 
22 

54 

27 

66 
33 

52.4 
26.6 

VALLEY  HEAD 

*          *  • 

MAX 

Mm 

51 
20 

51 
25 

56 
16 

20 

2 

38 

2 

43 
29 

55 
34 

61 
33 

60 
34 

36 
30 

42 
20 

52 
21 

44 
16 

52 
36 

60 

42 

64 
38 

45 
37 

45 

25 

62 
26 

43 
15 

40 
11 

52 
13 

61 
21 

46 
26 

52 

32 

43 

13 

42 
15 

61 
19 

49.2 
23.3 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVULE 

MAX 

Mm 

62 
32 

58 
28 

59 
10 

24 
10 

49 
11 

59 
32 

57 
38 

60 
38 

50 
28 

5S 

32 

56 
35 

63 
30 

55 
32 

60 
32 

68 
45 

65 
34 

48 
38 

60 
38 

65 
29 

48 
24 

53 
25 

60 
26 

57 
42 

58 
43 

50 
32 

45 
22 

60 
30 

60 
26 

55.9 
30.2 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

56 
22 

54 
34 

62 
20 

32 
6 

44 
11 

58 
26 

61 
27 

65 
28 

60 
28 

45 
33 

53 
26 

66 
28 

52 
22 

56 
23 

66 
38 

68 
39 

43 
36 

63 
27 

67 

30 

57 
25 

54 
23 

60 
23 

65 
26 

68 
40 

59 
40 

57 
22 

50 
24 

64 
26 

57.4 

27.0 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

5B 
24 

54 

33 

67 

24 

45 
10 

45 
11 

59 
26 

62 
27 

68 
27 

66 
32 

50 
33 

55 
27 

68 

27 

52 
21 

60 
23 

69 
36 

68 
41 

46 
40 

63 
27 

69 
28 

59 
27 

55 
21 

60 
23 

67 
25 

61 
43 

59 
44 

49 

23 

53 
21 

65 

23 

59,1 
27.4 

CLANTON 

MAX 

MIN 

55 
24 

52 
34 

66 
23 

30 
10 

43 
14 

55 
30 

59 
26 

65 
29 

65 
31 

46 

35 

53 
36 

67 
28 

51 
23 

60 
25 

68 
36 

67 
44 

48 
40 

55 
30 

67 
35 

59 
29 

52 
24 

58 
24 

66 
29 

60 
43 

57 
47 

54 
23 

50 
24 

64 
28 

56.9 
29.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

55 
19 

50 
32 

55 
16 

23 
5 

43 
7 

45 
33 

60 
34 

65 
34 

54 
26 

38 
27 

51 
28 

64 
28 

49 
22 

58 
23 

62 
40 

62 
35 

40 
35 

60 
28 

70 
32 

50 
22 

49 

16 

63 
25 

55 
40 

56 
43 

48 
15 

50 
17 

67 
25 

62 
42 

53.7 
26.8 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

52 
29 

63 

20 

•.5 

8 

43 

a 

52 
30 

67 
41 

45 

30 

53 
27 

65 
24 

52 
21 

60 
21 

64 
39 

67 
39 

44 
34 

62 
27 

70 
26 

54 
24 

53 
24 

62 
20 

67 
20 

59 
41 

55 
40 

53 
21 

52 
20 

64 
23 

67 
36 

57.3 
26.7 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

55 
2B 

49 
35 

53 
14 

23 
8 

43 
9 

45 

33 

59 
35 

64 
36 

52 
27 

37 
26 

50 
29 

62 
27 

46 
26 

56 
27 

60 
47 

60 
34 

41 
32 

59 
31 

69 

33 

50 
23 

48' 
21 

59 
21 

62 
36 

53 
42 

56 
44 

46 

16 

48 

17 

65 
31 

52.7 
28.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

56 
1* 

50 
2B 

54 
13 

26 
3 

44 
4 

47 
29 

61 
27 

65 
27 

46 
24 

39 
24 

50 
22 

63 
21 

49 
17 

56 
16 

63 
44 

61 
36 

45 

25 

59 
21 

71 
21 

52 
16 

50 
14 

60 
14 

65 
21 

55 
40 

57 
40 

49 
14 

48 
14 

66 
18 

54,0 
21,6 

JASPER  1,  H 

MAX 
MIN 

60 
33 

54 

39 

40 

54 
30 

62 
36 

61 
36 

54 
33 

47 
23 

55 

54 

26 

59 
36 

66 

66 

60 
38 

56 
35 

64 
36 

59 

32 

61 

49 

53 
28 

65 

34 

60 
36 

63 

66 
14 

54 
26 

66 
19 

66 
36 

57.7 
31.0 

prattville 

MAX 

Mm 

51 

30 

59 

29 

68 

26 

43 
11 

55 
21 

59 
31 

65 
26 

64 
30 

58 
38 

55 
34 

63 
29 

63 
29 

70 
29 

70 
23 

71 
48 

70 
40 

70 
42 

69 
36 

63 
41 

55 

30 

60 
22 

65 
25 

65 
44 

63 
44 

56 
49 

54 
25 

65 
23 

69 
38 

62.1 
31.9 

THDRSBY  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

53 
32 

62 
37 

42 
U 

52 
24 

55 
31 

64 
30 

60 
36 

57 
28 

60 
31 

46 
38 

57 
26 

63 
37 

62 
43 

60 
40 

44 
40 

53 
38 

64 

32 

60 
42 

55 

28 

58 
26 

61 
30 

58 
44 

56 
44 

53 
43 

50 
23 

63 
27 

68 
41 

S7.0 
33.6 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

54 
33 

66 
36 

36 
18 

43 
13 

57 
31 

63 
35 

66 
31 

64 
31 

46 
33 

53 
31 

67 
29 

51 
2B 

58 
24 

69 
37 

71 
47 

48 
41 

63 
34 

71 
29 

59 
37 

55 
28 

60 
25 

66 
28 

61 
47 

56 

45 

54 
32 

51 
24 

64 
26 

68 
40 

38.6 
31.9 

S—  R«(«*iic*  Now*  Following  Sutloo  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBBUARY  1970 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

57 

23 

54 
37 

65 
23 

42 
14 

45 
14 

57 
33 

64 
32 

67 
32 

62 
33 

47 
34 

53 
34 

67 
28 

51 
24 

59 
24 

68 
49 

75 
40 

48 
39 

63 

30 

70 
33 

56 
28 

52 
24 

60 
25 

67 
34 

61 
45 

57 
46 

51 
24 

64 
26 

63 
30 

56.8 
30.8 

VERNON 

«          •  * 

MAX 
MIN 

53 
2B 

60 
45 

51 
15 

44 
6 

51 
31 

63 
41 

67 
28 

62 
29 

49 
26 

52 
28 

64 
23 

62 
20 

59 
18 

65 
38 

65 
51 

62 
37 

59 
28 

71 
25 

68 
38 

52 
19 

ff2 
17 

67 
23 

64 
44 

56 
40 

53 
35 

50 
16 

66 
20 

66 
39 

59,2 
28,9 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

5* 
28 

64 
45 

45 
16 

43 
11 

55 
24 

59 
32 

65 
32 

62 
30 

45 
35 

52 
34 

65 
34 

50 
28 

57 
25 

68 
35 

65 
56 

58 
44 

53 
35 

66 
32 

52 
33 

46 

27 

54 
25 

63 
24 

57 
44 

56 
40 

51 
30 

51 
23 

65 
25 

58 
38 

56,9 
31.6 

CALERA  2  SM 

MAX 

MIN 

58 
21 

52 
41 

47 
16 

44 

6 

52 

22 

64 

31 

67 
26 

66 
33 

57 
32 

54 
33 

67 
28 

61 
26 

61 
18 

67 
30 

66 
47 

53 
40 

60 
40 

70 
28 

65 
41 

52 
26 

58 
16 

57 
20 

60 
45 

67 
40 

54 
44 

53 
20 

65 
19 

70 
36 

69.2 
29.5 

CENTRE  5  Sw 

MAX 
MIN 

55 
28 

54 
33 

61 
19 

26 
8 

40 
16 

47 
27 

56 
29 

64 
30 

62 
34 

43 
22 

50 
29 

63 
28 

49 
23 

53 
28 

63 
40 

68 
41 

47 
40 

51 
31 

65 
34 

51 
26 

49 
21 

53 
23 

63 
41 

56 
37 

57 
38 

51 

20 

60 
24 

54 
33 

54.0 
28.7 

CHILDERSflURG  MTR  PLANT 

MAX 

Mm 

53 
27 

67 
48 

63 
22 

49 
9 

55 
23 

62 
28 

64 

25 

64 
27 

60 
34 

53 
35 

68 

27 

67 
28 

59 
20 

68 

30 

67 
57 

65 
42 

55 
41 

68 
31 

67 
41 

54 
25 

56 
18 

65 
22 

51 
44 

56 
40 

56 
45 

52 
22 

66 
22 

71 
38 

61.2 
31.1 

GADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

MIN 

52 
26 

60 
46 

50 
20 

39 

10 

51 
24 

58 
36 

63 
27 

61 
30 

63 
34 

50 
33 

63 
32 

60 
30 

56 
21 

52 
36 

66 

55 

55 
41 

50 
40 

63 
31 

54 
36 

47 
27 

54 
19 

63 
23 

59 
44 

56 
39 

52 
40 

50 
21 

64 
22 

65 
37 

56.3 
31.5 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

19 

52 
29 

61 
20 

37 

7 

40 
7 

53 
25 

59 

26 

65 
26 

SO 
19 

52 
20 

55 
21 

SYLACAUGA  «  NE 

MAX 

Mm 

55 
2* 

66 
48 

59 
20 

45 

9 

55 
24 

62 
29 

67 
25 

64 
27 

57 
37 

53 
33 

68 
28 

62 
28 

60 
27 

68 
30 

67 
54 

62 
44 

55 
42 

65 
31 

56 
36 

51 
23 

56 
19 

66 
23 

59 
43 

57 
40 

54 
40 

52 
21 

55 
22 

59 
39 

59.5 
31.0 

TALLADEGA 

*          *  * 

MAX 

Mm 

53 
29 

65 
48 

60 
21 

43 
9 

56 
24 

61 
30 

68 
28 

64 
29 

57 
35 

53 
33 

66 
36 

59 
27 

59 
22 

66 
35 

65 
57 

61 
42 

53 
40 

67 
30 

59 
41 

51 
26 

55 

20 

64 
23 

58 
44 

58 
39 

53 
41 

54 
21 

65 
22 

72 
40 

59.: 
31.9 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

Mm 

57 
23 

52 
33 

65 
22 

30 

10 

45 
13 

55 
29 

61 
28 

66 
28 

63 
31 

47 
33 

54 
27 

66 
29 

53 
24 

61 
30 

67 
34 

66 
48 

53 
42 

53 
33 

65 
40 

60 
26 

53 
25 

57 
24 

65 
28 

59 
41 

67 
44 

58 
23 

54 

24 

66 
27 

57.6 
29.3 

ashlano 

MAX 

Mm 

55 
29 

54 
29 

62 
16 

7 

43 
9 

53 
22 

62 
30 

64 
28 

60 

32 

46 
29 

51 
29 

66 
25 

50 
20 

59 
27 

64 
36 

62 
51 

51 
41 

48 

32 

64 
35 

55 
26 

49 
24 

53 
25 

55 
30 

60 
39 

57 
42 

52 
19 

52 
20 

65 
22 

56.7 
27.6 

AUBURN  3  SW 

MAX 

Mm 

57 
28 

53 
37 

68 
26 

33 
9 

43 
12 

54 
25 

60 
29 

67 
29 

63 
33 

49 
33 

53 
28 

66 
27 

54 
23 

65 
26 

70 
40 

72 
54 

60 
47 

64 
36 

66 
40 

66 
29 

55 

23 

60 
25 

64 
33 

62 

42 

52 
45 

53 
23 

51 
22 

62 
26 

59.0 
30.4 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

Mm 

55 

53 
34 

65 
23 

29 
6 

44 
8 

53 
22 

58 
27 

65 
26 

63 
30 

47 
33 

53 
30 

66 
25 

57 
19 

59 
21 

67 
32 

70 
51 

57 
44 

53 
32 

64 
37 

61 

24 

51 
19 

55 
18 

64 
23 

59 
40 

56 
42 

52 
21 

50 
20 

62 
24 

56.7 
27.1 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

*6 
IB 

52 
31 

56 
19 

23 
5 

39 
6 

52 
29 

61 
22 

58 
26 

63 
29 

51 

32 

63 
29 

59 
28 

56 
18 

59 

19 

59 
29 

65 
45 

57 
40 

51 
32 

67 
36 

55 
24 

50 
16 

55 
17 

52 
26 

54 
36 

59 
37 

59 
19 

53 
27 

64 
34 

55.5 
25.1 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

53 
28 

68 
45 

61 
23 

45 
8 

54 
24 

60 
30 

67 
30 

64 
32 

57 
36 

54 
32 

68 
40 

60 
32 

61 

25 

68 
35 

73 
48 

66 
50 

53 
44 

65 
34 

63 
45 

53 
26 

55 
22 

65 
28 

61 
45 

60 
43 

54 
45 

53 
20 

65 
29 

70 
40 

60.6 
33.5 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

56 
27 

77 
47 

56 
23 

40 
14 

66 
21 

76 
30 

76 
34 

64 
29 

59 
39 

54 
34 

75 
28 

78 
31 

60 
24 

69 
29 

72 
49 

66 
46 

66 
45 

65 
36 

65 
43 

52 
32 

53 
29 

64 
27 

56 
48 

55 
42 

56 
47 

60 
25 

64 
24 

62 
38 

63.9 
33.6 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

58 
19 

54 
36 

68 
31 

31 
12 

46 
12 

54 
23 

5B 
30 

67 
29 

68 
34 

50 
34 

54 
34 

67 
29 

55 
23 

71 
55 

64 
35 

66 
40 

55 
31 

53 
27 

61 
25 

55 
25 

65 
26 

60 
42 

62 
44 

52 
25 

55 
25 

65 
23 

58.7 
29.5 

ROCKFDRO  2  NNH 

MAX 

Mm 

57 
30 

51 
38 

65 
20 

29 
6 

46 
10 

53 
31 

60 
32 

67 
34 

65 
36 

60 
29 

66 
38 

66 
46 

49 
40 

51 
31 

65 
35 

59 
26 

52 
20 

55 
23 

68 
33 

58 
42 

55 
43 

53 
20 

52 
24 

65 
35 

57.0 
30.1 

ROCK  KILLS 

*          *  « 

MAX 

Mm 

56 
18 

53 
27 

66 
23 

29 
9 

45 
9 

54 
20 

63 
24 

66 
25 

62 
27 

58 
33 

53 
26 

67 
25 

54 
18 

61 
18 

68 
28 

70 
50 

58 
43 

53 
33 

65 
35 

60 
28 

52 
19 

57 
19 

65 
21 

62 
39 

58 
41 

51 
22 

54 
18 

66 
16 

58.1 
25.6 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

54 
34 

67 
43 

67 
23 

42 
12 

57 
27 

30 

33 

38 

34 

30 

36 

28 

22 

29 

48 

45 

36 

33 

46 

29 

25 

28 

48 

46 

49 

55 
25 

58 
25 

67 
46 

33.9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

57 
20 

53 
37 

68 
24 

29 
14 

45 
14 

58 
30 

58 
30 

65 
29 

66 
36 

53 
31 

56 
30 

69 
31 

49 

25 

60 
25 

69 
41 

68 
43 

43 
40 

60 
30 

70 
31 

55 
31 

53 
29 

60 
28 

66 
29 

60 
47 

58 
46 

65 
27 

61 
25 

61 
24 

57.7 
30.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

58 
23 

53 
3B 

68 
20 

28 
13 

45 
14 

59 
31 

63 
28 

66 
30 

66 
31 

51 
29 

67 
29 

70 
27 

49 
24 

60 
25 

68 
'^8 

69 
40 

43 
33 

60 
30 

72 
32 

54 
28 

53 
24 

59 
25 

68 
32 

51 
45 

57 
46 

53 
24 

50 
25 

58 
28 

68.1 
29.4 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

50 
35 

65 
42 

61 
20 

41 
11 

57 
27 

58 
33 

65 
35 

67 
35 

51 
33 

51 
30 

65 
31 

62 
27 

57 
24 

68 
39 

68 
56 

64 
40 

60 
39 

67 
33 

60 
45 

53 
27 

53 
24 

64 
33 

58 
34 

57 
45 

55 
48 

48 
24 

53 
25 

71 
41 

59.3 
33.5 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

55 
24 

52 
37 

69 

26 

32 
13 

45 
15 

55 
23 

5B 
26 

63 
31 

68 
37 

59 
34 

53 
33 

68 
30 

50 
23 

60 
21 

70 
38 

70 
49 

50 
41 

57 
36 

68 
39 

62 
30 

54 
24 

56 
25 

65 
31 

58 
45 

59 
47 

57 
25 

50 
24 

65 
26 

66,3 
30.5 

LIVINGSTON  2  S« 

MAX 

Mm 

58 
35 

52 
40 

69 

20 

31 
10 

41 
IB 

58 
35 

62 
25 

64 
30 

67 
32 

51 
26 

57 
32 

70 
28 

51 
21 

60 
30 

69 
47 

68 
39 

43 
33 

62 
28 

72 
38 

55 
27 

5! 
23 

60 
24 

68 

43 

60 
45 

57 
47 

53 
24 

52 
23 

68 
32 

58,4 
30.6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

51 
33 

68 
43 

61 
22 

44 

12 

58 
27 

59 
32 

65 
27 

6? 
33 

56 
32 

53 
30 

68 
32 

63 
28 

59 

22 

69 
36 

69 

55 

65 

42 

59 
39 

69 
31 

59 
45 

55 
29 

59 
25 

65 
25 

59 
46 

58 
46 

55 
46 

48 
25 

65 
24 

66 
41 

60.5 
33.3 

MINTER  i  NW 

MAX 

Mm 

56 
21 

58 
37 

70 
24 

32 
11 

47 
10 

57 
28 

59 
33 

67 
33 

66 
35 

52 
33 

55 
33 

67 
29 

50 
24 

61 
24 

10 
36 

70 
48 

48 
39 

58 
34 

70 
35 

60 
30 

53 
25 

66 
25 

66 
31 

61 
46 

58 
47 

54 
24 

50 
25 

56.3 
30.4 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

Mm 

54 
33 

69 
47 

52 
21 

44 
14 

56 
24 

61 
31 

65 
29 

67 
33 

52 
39 

53 
35 

68 
34 

53 
31 

58 

25 

71 
34 

71 
53 

60 
44 

56 
36 

68 
35 

63 
41 

54 
31 

58 
25 

64 
27 

58 
46 

59 
45 

57 
34 

50 
27 

64 
25 

66 
42 

59.8 
33.6 

SELMA 

MAX 

Mm 

55 
29 

67 
47 

64 

27 

47 
16 

59 
29 

61 
38 

65 
30 

63 
30 

60 
40 

54 
35 

70 
33 

66 
33 

63 
28 

71 
37 

66 
51 

60 
42 

61 
39 

70 
35 

64 
48 

58 
33 

61 
29 

67 
30 

60 
41 

66 
46 

57 
48 

58 
27 

65 
27 

66 
43 

62.4 
35.9 

TUSKECEE  3  SW 

MAX 

Mm 

UNION  SPRINGS 

MAX 

Mm 

56 
30 

56 
42 

69 
30 

34 
13 

48 
17 

55 
27 

59 
33 

68 
34 

67 
40 

50 
33 

53 
33 

69 
32 

52 
26 

60 
27 

/I 
32 

72 
51 

62 
44 

60 
37 

67 
40 

65 

30 

54 

26 

50 
30 

67 
35 

59 
46 

62 
47 

55 
25 

50 
25 

65 
25 

69.5 
32.5 

Sm  Raf*r«DC«  Not**  FoUowlDg  SUUod  Iad«x 
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,  ,  ,  DAILY  TEMPERATURES  alab.h. 


SlaUon 

Diy  of  Month 

• 

0) 

• 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•          *  • 

CCA5T4L  PLAIN  07 

ANOiLUSIi  1  NH 

MAX 

55 

56 

70 

35 

42 

57 

60 

66 

68 

54 

56 

65 

54 

62 

73 

74 

61 

54 

70 

68 

56 

57 

66 

62 

65 

67 

53 

65 

22 

38 

28 

13 

16 

25 

28 

29 

33 

31 

29 

29 

20 

24 

30 

49 

41 

32 

41 

33 

22 

23 

27 

41 

42 

27 

21 

25 

wis 

ATHORE   1  SW 

MAX 

55 

70 

68 

45 

59 

62 

67 

&B 

66 

57 

65 

65 

65 

73 

72 

70 

61 

67 

68 

68 

60 

65 

66 

64 

66 

58 

65 

66 

64  3 

32 

39 

27 

14 

26 

35 

29 

33 

40 

30 

35 

36 

24 

35 

57 

45 

40 

35 

42 

35 

30 

27 

40 

44 

51 

26 

26 

39 

34.8 

BEATRICE   I  E 

MAX 

56 

58 

51 

34 

57 

65 

63 

59 

68 

56 

59 

67 

54 

70 

67 

71 

49 

62 

63 

75 

73 

72 

67 

61 

63 

57 

65 

69 

30 

29 

24 

10 

10 

41 

39 

40 

25 

23 

31 

31 

21 

22 

36 

33 

40 

31 

30 

30 

33 

29 

32 

43 

42 

24 

26 

34 

3o!o 

BRANTLEY 

MAX 

62 

68 

71 

36 

49 

69 

63 

65 

70 

55 

57 

65 

55 

63 

65 

73 

60 

53 

70 

69 

56 

67 

66 

63 

65 

67 

54 

62 

62  •  1 

37 

53 

28 

11 

19 

25 

24 

26 

26 

34 

27 

33 

19 

26 

36 

41 

41 

34 

41 

32 

20 

23 

33 

43 

46 

26 

20 

29 

30.9 

BREHTON  3  SSE 

MAX 

SB 

70 

57 

50 

60 

65 

69 

69 

61 

59 

68 

63 

66 

73 

72 

68 

59 

71 

71 

63 

62 

69 

64 

67 

70 

58 

69 

70 

2B 

37 

27 

11 

24 

32 

25 

28 

40 

30 

27 

36 

20 

29 

56 

45 

41 

34 

40 

35 

24 

22 

37 

40 

50 

27 

21 

37 

32!° 

CAHOEN  3  NM 

MAX 

52 

70 

62 

47 

58 

64 

67 

67 

60 

57 

68 

59 

62 

71 

71 

67 

60 

70 

65 

60 

59 

66 

62 

57 

55 

52 

66 

68 

28 

40 

19 

7 

24 

28 

23 

33 

30 

26 

31 

26 

20 

34 

53 

38 

36 

30 

45 

25 

22 

23 

42 

41 

44 

22 

21 

36 

loil 

CHATON  3  N 

MAX 

56 

72 

64 

50 

61 

63 

69 

68 

64 

59 

72 

62 

62 

73 

70 

66 

63 

71 

67 

59 

61 

68 

65 

60 

58 

55 

69 

65 

64  0 

3* 

42 

23 

11 

28 

38 

29 

37 

34 

26 

35 

31 

27 

40 

59 

41 

37 

35 

49 

30 

27 

29 

45 

47 

48 

25 

26 

32 

34.5 

CLAYTON 

MAX 

56 

68 

69 

46 

42 

54 

58 

65 

66 

53 

53 

66 

52 

66 

(1 

70 

71 

71 

66 

67 

54 

57 

65 

61 

65 

66 

51 

63 

61  2 

Mm 

36 

45 

26 

13 

20 

35 

35 

40 

40 

33 

36 

32 

27 

36 

40 

38 

40 

41 

36 

31 

27 

36 

45 

47 

46 

25 

31 

42 

35.1 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

56 

55 

69 

37 

46 

55 

61 

65 

66 

53 

55 

63 

55 

62 

71 

71 

72 

51 

66 

70 

55 

57 

64 

63 

66 

67 

54 

64 

60  4 

Mm 

28 

39 

31 

14 

14 

27 

36 

37 

40 

32 

32 

35 

26 

28 

35 

48 

42 

35 

40 

33 

26 

27 

36 

46 

48 

26 

27 

32 

32.9 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

57 

52 

68 

37 

45 

56 

65 

67 

65 

53 

55 

66 

55 

61 

11 

74 

63 

53 

64 

69 

58 

58 

64 

62 

62 

67 

56 

63 

Mm 

28 

43 

32 

16 

18 

24 

27 

30 

39 

31 

29 

34 

23 

28 

39 

50 

47 

40 

44 

32 

23 

25 

34 

44 

45 

28 

23 

30 

32)4 

EVERGREEN 

MAX 

59 

55 

70 

35 

49 

60 

65 

69 

65 

57 

58 

66 

58 

64 

70 

68 

52 

59 

69 

66 

68 

68 

67 

64 

65 

64 

S6 

68 

Mm 

2* 

44 

27 

14 

16 

30 

32 

34 

39 

34 

31 

32 

25 

26 

39 

50 

41 

38 

40 

34 

28 

28 

34 

46 

47 

27 

26 

27 

32!° 

FRISCO  CITY 

MAX 

5« 

54 

71 

35 

48 

59 

61 

67 

62 

57 

67 

67 

54 

64 

71 

70 

48 

62 

70 

65 

55 

58 

66 

60 

62 

62 

54 

66 

60  3 

Mm 

26 

40 

25 

12 

13 

35 

35 

37 

36 

28 

36 

34 

26 

30 

50 

47 

39 

32 

36 

31 

27 

30 

34 

45 

47 

26 

27 

38 

32)9 

GENEVA 

MAX 

59 

56 

50 

72 

53 

53 

62 

65 

79 

69 

69 

62 

61 

63 

69 

73 

73 

69 

73 

79 

65 

60 

62 

62 

70 

S3 

54 

66 

64  4 

Mm 

25 

25 

23 

10 

10 

u 

25 

36 

41 

32 

32 

30 

25 

21 

34 

31 

31 

34 

37 

35 

34 

36 

26 

26 

26 

25 

24 

26 

27)9 

GILBERTOMN 

MAX 

5* 

72 

63 

49 

60 

72 

66 

69 

60 

60 

72 

69 

63 

73 

72 

69 

60 

71 

69 

59 

60 

66 

65 

62 

57 

57 

68 

67 

64  4 

Mm 

30 

36 

20 

10 

25 

34 

25 

32 

29 

26 

30 

31 

22 

33 

59 

40 

36 

27 

42 

29 

22 

25 

45 

46 

49 

25 

22 

42 

31^9 

GREENVILLE 

MAX 

5* 

69 

33 

45 

56 

62 

65 

66 

67 

55 

54 

67 

53 

60 

70 

70 

68 

54 

66 

64 

54 

58 

65 

63 

61 

57 

50 

65 

59  7 

Mm 

40 

26 

12 

13 

30 

32 

33 

32 

38 

34 

29 

31 

25 

26 

32 

52 

'0 

37 

39 

31 

27 

28 

29 

45 

47 

25 

25 

26 

3U6 

HEADLAND 

MAX 

53 

56 

69 

38 

44 

54 

60 

64 

68 

52 

54 

63 

55 

59 

71 

72 

67 

53 

66 

70 

56 

56 

63 

64 

67 

66 

50 

62 

59.7 

Mm 

27 

30 

35 

16 

16 

27 

33 

34 

40 

34 

35 

36 

31 

32 

39 

45 

45 

38 

43 

33 

27 

30 

30 

46 

47 

28 

26 

32 

33!5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

56 

53 

69 

32 

47 

56 

64 

60 

65 

50 

55 

67 

52 

60 

69 

69 

57 

53 

67 

64 

54 

58 

66 

60 

62 

57 

52 

69 

58  5 

MIN 

30 

40 

25 

11 

12 

28 

33 

41 

39 

34 

33 

31 

26 

31 

48 

53 

40 

37 

39 

31 

27 

35 

43 

42 

48 

25 

26 

" 

33)8 

OZARK  t  NNM 

MAX 

55 

69 

56 

47 

56 

60 

65 

68 

60 

55 

64 

56 

61 

71 

72 

69 

57 

67 

70 

57 

57 

65 

64 

65 

66 

54 

65 

67 

62. 1 

Mm 

35 

47 

28 

13 

28 

35 

36 

43 

41 

33 

35 

35 

30 

36 

42 

56 

43 

35 

47 

32 

28 

37 

46 

47 

48 

26 

31 

4 1 

37.0 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

55 

47 

63 

35 

43 

53 

59 

59 

65 

65 

51 

57 

60 

57 

70 

64 

62 

65 

66 

66 

71 

57 

64 

65 

62 

64 

50 

64 

59.7 

27 

35 

34 

11 

15 

27 

35 

32 

36 

33 

34 

33 

28 

30 

34 

53 

44 

40 

41 

30 

27 

28 

35 

45 

40 

26 

26 

3 1 

32.5 

PITTSVIEW 

MAX 

56 

56 

69 

36 

45 

54 

62 

66 

67 

53 

54 

69 

54 

61 

70 

73 

62 

54 

66 

69 

55 

58 

65 

63 

63 

58 

52 

65 

59  8 

17 

28 

34 

13 

.13 

20 

24 

23 

28 

35 

30 

32 

19 

19 

21 

51 

47 

38 

38 

30 

16 

20 

21 

41 

43 

26 

18 

19 

27!4 

THDMASVILLE 

MAX 

56 

54 

69 

69 

59 

58 

61 

66 

66 

54 

57 

69 

52 

62 

69 

69 

43 

62 

69 

61 

55 

56 

66 

59 

56 

55 

52 

62 

60  3 

Mm 

22 

35 

24 

12 

12 

32 

32 

33 

34 

29 

29 

30 

25 

26 

43 

41 

38 

34 

34 

30 

26 

27 

30 

47 

48 

25 

25 

29 

3o!4 

TRDY 

MAX 

5* 

69 

53 

47 

54 

61 

66 

67 

56 

55 

67 

56 

61 

69 

71 

66 

51 

68 

67 

54 

64 

66 

63 

62 

62 

58 

65 

68 

61.4 

Mm 

36 

45 

27 

12 

28 

37 

37 

41 

40 

33 

35 

31 

25 

37 

51 

47 

41 

34 

46 

31 

26 

32 

45 

45 

48 

25 

27 

41 

35.6 

WHATLEY 

MAX 

62 

69 

56 

48 

62 

65 

68 

69 

58 

61 

70 

65 

63 

71 

70 

65 

65 

71 

74 

56 

62 

68 

62 

60 

68 

60 

68 

64 

64.4 

•           •  * 

Mm 

29 

32 

18 

6 

22 

30 

21 

30 

29 

28 

25 

27 

18 

26 

52 

37 

38 

26 

37 

27 

16 

18 

36 

39 

42 

22 

19 

34 

26.1 

GULF  08 

BAY  NINETTE 

MAX 

58 

73 

55 

47 

60 

63 

69 

70 

57 

59 

65 

57 

65 

74 

74 

65 

63 

66 

70 

59 

60 

67 

65 

64 

64 

55 

68 

66 

Mm 

38 

42 

28 

15 

31 

41 

37 

40 

41 

30 

38 

36 

30 

43 

57 

43 

30 

35 

51 

34 

31 

34 

45 

46 

52 

28 

30 

37)6 

CODEN 

MAX 

58 

70 

61 

45 

59 

66 

68 

68 

66 

59 

61 

63 

62 

70 

72 

65 

61 

64 

74 

69 

65 

65 

69 

65 

65 

60 

61 

69 

64.3 

Mm 

33 

43 

28 

15 

30 

37 

37 

35 

41 

29 

36 

40 

29 

42 

57 

45 

38 

34 

54 

36 

33 

30 

42 

45 

53 

29 

28 

♦  1 

37.1 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

61 

73 

56 

47 

57 

64 

68 

69 

58 

56 

62 

57 

63 

75 

74 

66 

61 

65 

70 

65 

62 

63 

66 

66 

65 

56 

61 

69 

63.4 

Mm 

36 

45 

29 

15 

31 

40 

39 

38 

42 

34 

42 

40 

31 

43 

59 

44 

41 

35 

51 

36 

32 

34 

43 

46 

52 

29 

30 

42 

38.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

HOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

61 

70 

53 

47 

57 

62 

67 

70 

60 

60 

67 

60 

65 

73 

74 

62 

63 

66 

71 

60 

61 

65 

65 

63 

64 

56 

65 

68 

63.4 

Mm 

42 

46 

24 

18 

38 

42 

38 

42 

39 

33 

38 

36 

34 

47 

59 

43 

40 

41 

45 

37 

35 

36 

48 

46 

42 

30 

34 

46 

39.3 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

58 

61 

72 

41 

42 

57 

62 

69 

70 

59 

57 

62 

60 

65 

74 

71 

55 

62 

67 

72 

60 

62 

65 

68 

70 

66 

56 

66 

62.5 

Mm 

35 

43 

31 

16 

22 

40 

38 

38 

42 

30 

35 

40 

26 

38 

45 

50 

40 

35 

37 

36 

32 

30 

42 

44 

48 

28 

27 

39 

36,0 

•1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

fEBRUARV  1970 


SlaUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

BELLE  NINA  2  N 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MDULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FaA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 

•  *  * 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVIllE  2  SE 
BESSEMER  3  5SW 
BIRMINGHAM  MB  AP 

BRIDGEPORT  2  H 
ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUBSTA  AU 
SC0TTS80R0 
VALLEY  HEAD 

«       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

EASTERN  VALLEY  O". 
ANNISTON  FAA  AP 

CENTRE  5  SW 

SYLACAUGA  «  NE 

•  •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ASHLAND 

•  •  * 

PRAIRIE  06 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.5 

T 

T 
T 

T 

1.0 
.5 

.3 

1 

.1 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
.2 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

.1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
1.0 
.5 

T 
T 

T 
T 

T 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABiMt 

FEBRUARY  1970 


Slallon 

Day  Oi  Monlli 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  * 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
HIND 

7 

96 

17 

I 

2 

I 

4 

9 

13 

6 

36 

3 

6 

12 

6 

17 

4 

18 

70 

61 

1 

19 

0 

23 

66 

0 

2 

475 

•      •  * 

PRAIRIE 

Ob 

WIND 
MAX 
NIN 

>> 
5» 
36 

127 
49 
36 

I** 

155 

49 

24 
66 
33 

.10 
23 
63 
40 

.09 

19 
66 
42 

.12 

62 
65 
42 

.12 

123 
55 
38 

.11 

54 
60 
36 

.12 
97 
65 
38 

47 

6b 
62 
37 

.06 
19 
65 
45 

.05 

75 
67 
48 

.05 
109 
67 
42 

.13 
52 
64 
40 

.11 
55 
68 
40 

.19 
143 
65 
36 

107 

27 

20 
69 
35 

.07 
12 
63 
52 

.14 

19 
60 
52 

166 

25 

38 

67 

1861 
63.2 
40.2 

•      *  * 

GULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

36 

_ 

46 

.14 

106 

,06 

53 

.04 
IB 

.10 

13 

.06 

19 

.10 

16 

.11 

55 

.11 
73 
60 
39 

.06 

79 
62 
41 

.09 

45 
64 
44 

.02 

15 
64 
39 

.03 

10 
73 
46 

.07 

24 
73 
59 

.04 

41 
71 
51 

.10 

63 
60 
42 

.09 
22 
69 
43 

.10 
45 
71 
55 

.15 

61 
68 
40 

.19 

47 
63 
39 

.07 

22 
66 
40 

.07 
6 
65 
49 

.04 

8 
64 
51 

.06 

70 
64 
55 

.14 

61 
59 
39 

•  09 

25 
65 
40 

.09 

13 
69 
49 

2.39B 
1094 
69.8 
45.3 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

s 

1 

j  COUNTY 

I  DIUUNAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PHEOP. 

ARBEvlLLE  I  N-^M 

OOflS 

7  MENRV 

4 

31  39 

85  15 

469 

7A 

JOHN  S  RKH6UAC 

tool iOH 

0063 

3  KtNST^N 

I 

34  13 

87  11 

799 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

7  XILCOX 

Ip 

SIDNEY  J.   MAROY/  SR. 

llBEKTviLLE  2  Sf 

014B 

2  nARSNALl 

12 

34  14 

86  10 

1140 

9P 

ALA,  COMMUNITY  NETWORK 

ALEXAXOER  CITV 

OlbO 

3  TALLAPOOSA 

11 

89  S7 

660 

TA 

HENRr  0.  OENHAM 

ULICEVKLE 

0178 

3  PIC<<ENS 

13 

33  07 

88  07 

140 

7A 

TA 

MKS«  CHERRY  J.  HERNDON 

AKDALUSU  1 

02S2 

7  COVINGTON 

86  30 

260 

BA 

JAMES  P,  GILLIS 

0272 

4  Calhoun 

33  39 

89  51 

599 

MIO 

FEDi   AVIATION  AGENCY 

l>LCr  3  S 

033S 

3  hINSTPN 

34  04 

87  13 

»Q0 

TA 

MRS,  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

9  CLAY 

11 

33  19 

89  90 

1080 

TA 

TA 

CEORGE  M.  BURNS 

ASHVKLE  4  H 

0377 

4  ST,  CLAIR 

86  20 

590 

TA 

JOHN  T.  SWINDALL 

0395 

1  LIMESTONE 

12 

34  46 

86  S9 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMM 

ATHDkE  t  SH 

7  ESCAMBIA 

4P 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  1  Sm 

CA22 

9  LEE 

11 

32  11 

89  31 

730 

BA 

HRSi   MARTHA  I.  MOORE 

AUTtUCAVUL€  3  K 

04*0 

3  AUTAUGA 

32  28 

86  41 

200 

6A 

J,  B,  NEIGHBORS 

BAKKMEAO  lock  and  OA" 

0505 

3  TUSCALOOSA 

280 

CORPS  OF  ENtlNFERS 

BAV  HlNCTTE 

C<9B3 

6  SALDhlN 

30  93 

87  47 

26B 

7P 

GROVER  H.  WOODWARD 

BEATKICE  1  E 

Qt>:t> 

7  MONROE 

"7  12 

178 

MARY  L.  BAYLES 

BELIE  HlHi  J  H 

0A59 

1  LIMESTONE 

12 

34  42 

"6  53 

600 

9P 

9P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERAV 

0748 

3  fAYETTE 

33  40 

87  36 

492 

CARL  YERBY 

B^SSEi^E"  )  ^SM 

07S7 

2  JEFFEPSON 

33  22 

87  01 

533 

JAMES  E.  MC  CR4VY 

BILLI'^CSlEy  I  S£ 

0S23 

3  AUTAUGA 

32  39 

86  42 

4>0 

6A 

JOHN  R,  THOMAS 

BlltHI>4CHAH  HS   AP  R 

2  JEFFERSON 

HID 

U.S,   MEATHER  BUREAU 

SOAZ 

0957 

2  nAflSHALL 

34  13 

86  10 

lO'O 

TA 

ROBERT  L.  WHEELES 

BAANTLEV 

7  CSENSM6W 

31  39 

06  16 

R.  £.  HENDERSON 

BAEWTDN  3  SSE 

1064 

7  ESCAKBIA 

31  04 

»7  03 

85 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T.  P£AVV 

BRIOCEPORT  2  m 

1099 

2  JACKSON 

12 

S9  49 

660 

5P 

** 

MiSS  M,  LOUISE  JDNES 

BAODKUOt^O 

1143 

3  TUSCALOOSA 

A7  17 

609 

7A 

MRS.  WlLLlE  M.  STyRON 

BAUMOIOCE 

1178 

7  PIKF 

31  43 

59  49 

510 

TA 

GEORGE  L  HICKS 

CALERl  2  Sn 

1288 

4  SHELBY 

33  09 

96  46 

540 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMOEN  3 

1301 

7  HILCOX 

32  02 

87  20 

229 

AUBURN  UNIVERSITY 

CANP  HILL,  2 

1324 

3  Tallapoosa 

11 

32  90 

85  41 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARHON  HILL 

3  rfALKER 

MRS    ANNA   MAE  GARRISON 

CENTRE   5  Si( 

19U 

4  CHEROKEE 

34  D6 

8>  49 

620 

7A 

TA 

DON  R.  WATSON 

CENTREVlLLE 

1520 

3  BIBB 

32  97 

67  08 

224 

7A 

HJEY  CDLeURN 

C^ATOW  1  N 

156« 

7  tiASHIhOTON 

13 

31  30 

86  15 

289 

9F 

GRADv  C.  YOUNG 

CUfLOERSBJRC  hT*  PlAHT 

162'3 

4  TALLADEGA 

33  17 

86  20 

416 

9P 

9R 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

7  MONROE 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE  L.  haskEU 

CLANTON 

1694 

3  CHILTON 

32  SI 

Be  38 

980 

7A 

H 

MARION  W,  EASTERLING 

CLAYTON 

7  BARSOUn 

31  93 

83  28 

996 

BA 

MRS  ELIZABETH  H  WESTON 

COOEN 

1803 

e  MOBILE 

30  23 

88  13 

12 

9P 

9P 

AGNES  C.  CHftlSTENSEN 

CO"EE  SPRINGS  I  '^H 

7  GENEVA 

HENRY  F,  KELLEY 

COLBERT  STEAN  PLANT 

18t^ 

1  COLBERT 

12 

87  90 

4T0 

TVA-462 

COLLINSVIILE 

l«49 

2  DE  KAL8 

34  15 

89  92 

6,  M.  APPLETDN 

CriLLIKBU 

1865 

7  HOUSTON 

31  17 

•  9  07 

85 

TA 

INACTIVE  8/1/66 

C"R0OVA 

11)40 

3  halkER 

87  11 

334 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

7  RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

6  SL'MTEB 

13 

32  26 

88  23 

219 

7fl 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVlLlE 

2U9 

a  TALLAPOOSA 

95  45 

760 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OAOEVlLlE  2 

212* 

9  TALLAPOOSA 

11 

32  90 

89  46 

730 

RUFU5  P.  PLESS 

DAVTON 

21SA 

6  MARENGO 

32  21 

a?  39 

229 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

OELTl 

9  CLAY 

MRS  VERNA  8.  LANDERS 

OEMOPOlIS  LOCK  ANS  JAM 

224S 

6  MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

6A 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTKiN  S£ 

2377 

7  HOUSTON 

31  10 

89  21 

PAUL  a.  SMITH 

OOURlE  SPRINGS 

2386 

3  WINSTns 

34  10 

97  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

7  COFFEE 

10 

31  29 

96  04 

109 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROO 

!*J2 

3  TUSCALOOSA 

13 

33  19 

292 

MRS.   BELLE  BERRY 

ENTERPRISE  3 

2675 

7  COFFEE 

31  20 

85  53 

4C9 

7A 

7i 

H 

T,  HARRIS  MOATS 

EUFAJLA  mIlDlIFF  R£F 

2730 

7  BARROUR 

31  99 

89  06 

219 

BA 

BA 

EUPAULA  NATL  wOlIFE  REF 

EVE«CR£t% 

27se 

7  CONECUh 

31  26 

86  96 

216 

7A 

MILLER  T.  SELLERS 

FAIRHGPE  2  NE 

2613 

B  BALOmIN 

30  33 

87  53 

9P 

iP 

!P 

AUBURN  UNlV  EXP  STA 

FAL^VIllE    1  N 

1  MCRGA'J 

630 

7A 

F0G6ERT  M,  HARDis 

FAYETTE 

2863 

3  FAYETTE 

13 

33  41 

87  49 

369 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BL'CK 

FLQAENCe 

2971 

1  LAUCERDALE 

12 

34  48 

87  41 

578 

9P 

KENRv  C.  RICHARDS 

FOAT  DEPOSIT 

3024 

6  LCi<N0ES 

31  99 

86  39 

900 

H,E.  SMALL 

FORT  «0I>CAM 

3035 

8  BALDWIN 

30  1* 

86  01 

10 

5P 

5F 

:  ^ 

JAMES  W.  CLARK 

FURT  P4TNE 

3043 

2  OE  KALB 

34  27 

89  43 

8A 

CARL  PARKER 

FRISCO  riTy 

3105 

7  MriNROE 

31  26 

97  2* 

410 

8A 

H 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

CADSOEN  CAS  PLA-^T 

3194 

M  ETOWAH 

34  01 

86  00 

965 

SO.  NATURAL  GAS  CO, 

GAINESVILLE 

3160 

6  SUHTER 

13 

32  44 

88  09 

130 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  ClTy 

3200 

2  Cullman 

86  49 

960 

MRS.  G.   MC  KENZIF 

GENEVA 

3295 

7  GENEVA 

31  02 

"5  91 

1*17 

7A 

JAMES  C.  WILLIAMSON 

GEDRCIANNA 

3271 

7  BUTlER 

31  38 

86  44 

289 

7A 

T.  E.  MASON 

CILBERTOMN 

3308 

7  CHOCTAM 

V 

31  91 

S<9  20 

6P 

«P 

ALTON  G.  LAND 

eOHCAS 

3430 

3  WALKER 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3911 

6  HALE 

32  4Z 

220 

6P 

MRS  UILLIE  J.  ARRINGTQN 

C'EEMVULE 

7  BUTLER 

7A 

J.  A.  BLACK 

culf  Shores  p  o 

3999 

B  BALDWIN 

30  17 

37  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

cuntersvule 

3973 

2  MARSHALL 

12 

34  20 

"6  19 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

ountersvhle  tva 

3978 

2  MARSHALL 

Ij 

34  22 

86  17 

609 

TVA-763 

HALEYVRLE 

3620 

3  MINSTON 
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Additional   Infomatlon  regarding  the  climate  of  Alabajna  may  be  obtained  by  writing  to  the  Envlronfflental  Science  Services  AdminlstratioD  State  Cliaatologtst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Uontgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained   In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UMITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  deg^ree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resjltant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  taJce  the  observations  on  daylight 
saving  time.     ^ow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E VA PO RATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IK  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-f+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sujunary . )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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11 

3 

2 

DIVISION 

49.4 

6.61 

.98 

T 

•       •  * 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

61,5 

40.5 

51.0 

.2 

73 

2 

22 

16 

426 

0 

0 

6 

0 

8.03 

1.91 

3 

50 

19 

.0 

0 

10 

5 

1 

BESSEMER  3  SSW 

64.6 

40.9 

52.8 

76 

25 

23 

16 

373 

0 

0 

5 

0 

9.01 

5 

24 

20 

T 

0 

8 

4 

2 

BIRMINGHAM  WB   AP  R 

64.3 

40.9 

52.6 

-  1.9 

76 

25* 

25 

16 

377 

0 

0 

4 

0 

11.36 

5.36 

9 1 

19 

X 

0 

6 

4 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

63.8 

36.0 

49.9 

75 

31  + 

16 

16 

460 

0 

0 

12 

0 

4,50 

-  1  .33 

1 

44 

19 

.0 

0 

6 

4 

I 

guntersville 

DNEDNTA 

62.1 

36.5 

49,3 

76 

3 

20 

16 

481 

0 

0 

8 

0 

7.22 

3 

10 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

SAINT  BERNARD 

60.5 

37.0 

48.8 

-  2.3 

75 

26 

20 

16 

497 

0 

0 

8 

0 

7.01 

.  95 

2 

60 

20 

T 

0 

10 

4 

2 

SAND  MT   SUBST4  4U 

62.0 

40.0 

51.0 

72 

31* 

19 

16 

429 

0 

0 

6 

0 

6.08 

2 

02 

19 

.0 

0 

8 

4 

£ 

SCOTTSBORO 

60.2 

36.5 

48.4 

-  3.3 

74 

26 

20 

16 

509 

0 

0 

1 1 

0 

5.69 

-  .50 

2 

.00 

20 

.0 

0 

10 

4 

i 

VALLEY  HEAD 

33.0 

45.6 

-  4.1 

70 

29+ 

16 

589 

0 

0 

15 

0 

6.03 

.33 

2 

71 

20 

T 

0 

7 

4 

1 

DI V I S ION 

50.0 

-  1.9 

7.21 

1  .16 

T 

•       •  « 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

64,2 

41.5 

52.9 

78 

26 

28 

15 

369 

0 

0 

5 

0 

4.35 

.90 

4 

0 

4 

3 

2 

B4NKHEAD  LOCK  AND  DAM 

64.8 

38. 8 

51.8 

75 

26+ 

25 

16 

400 

0 

0 

6 

0 

8.77 

4 

.37 

20 

.0 

0 

7 

4 

2 

CENTREVILLE 

64.9 

38.5 

51.7 

-  3.6 

77 

26 

26 

16+ 

405 

0 

0 

8 

0 

6.91 

.21 

2 

.74 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

CLANTON 

63.6 

40.9 

52.3 

-  2.3 

75 

25+ 

25 

15 

386 

0 

0 

4 

0 

5.57 

-  1 .06 

2 

.70 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

61.0 

37 . 9 

49.5 

75 

26 

2 1 

16 

474 

0 

0 

V 

0 

7. 38 

2 

.52 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

FAYETTE 

64. 3M 

39. 3M 

51. 8M 

76 

2 

24 

16 

401 

0 

0 

6 

0 

13.23 

8 

.00 

20 

.0 

0 

9 

6 

2 

HALFYVILLE 

60.2 

38.4 

49.3 

74 

26 

23 

16 

479 

0 

0 

7 

0 

8.08 

1 

.94 

20 

.0 

0 

9 

7 

HAMILTON  3  S 

33.0 

47.4 

77 

17+ 

536 

0 

0 

15 

0 

7.03 

2 

.20 

20 

T 

0 

9 

5 

2 

JASPER  «  N 

64.5 

37'.! 

50.8 

78 

25 

19 

16 

431 

0 

0 

12 

0 

7.57 

3 

.56 

19 

.0 

0 

9 

4 

2 

DSATTV/TI  1  F 

68.7 

42.4 

56.6 

-  1.1 

79 

IB 

26 

15+ 

288 

0 

0 

5 

0 

7.83 

1.64 

3 

.24 

20 

.0 

0 

9 

4 

i 

THORSSY  EXP  STATION 

64,6 

42.* 

53.5 

73 

24 

26 

14 

349 

0 

0 

3 

0 

6.07 

2 

.00 

20 

.0 

0 

7 

4 

3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

53.7 

79 

3 1 

16 

347 

0 

0 

3 

0 

6.54 

3 

.00 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

64i5 

40.8 

52.7 

-  2.5 

77 

26 

30 

15  + 

375 

0 

0 

3 

0 

7.01 

.99 

3 

.48 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

VER  NON 

67.0 

38.3 

52.7 

81 

31 

20 

14 

378 

0 

10 

0 

10.80 

6 

.33 

19 

.0 

0 

10 

6 

2 

DIVISION 

7.65 

1.46 

^ 

*       *  * 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

64.0 

40.0 

62.0 

77 

10 

24 

16 

396 

0 

0 

3 

0 

6.69 

6 

.10 

19 

T 

0 

8 

2 

2 

CALERA  2  SH 

66.8 

40.* 

53.6 

76 

31  + 

20 

16 

345 

0 

0 

7 

0 

8  .46 

1.73 

3 

.56 

19 

.0 

0 

5 

3 

3 

CENTRE   5  SW 

6^.4 

38.3 

74 

10+ 

22 

16 

446 

0 

0 

7 

0 

6.92 

20 

0 

9 

4 

2 

CHIl  DERSBURG  WTR  PLANT 

66,3 

53)6 

75 

0 

0 

9 

0 

8.70 

4 

!36 

19 

'■0 

0 

7 

4 

2 

CAOSOEN  GAS  PLANT 

62.5 

40.0 

51.3 

-  1.4 

73 

2 

23 

16 

419 

0 

0 

8 

0 

7.09 

3 

.20 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

PELL   CITY   I  NNE 

63.0 

35.5 

49.3 

77 

11 

21 

17+ 

480 

0 

12 

0 

9,30 

5 

.60 

20 

.0 

0 

B 

4 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

66.6 

39.5 

53.1 

76 

31  + 

21 

16 

365 

0 

0 

10 

0 

7,51 

4. SB 

4 

.25 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

TALLADEGA 

65,6 

40.8 

53.2 

-  1.5 

75 

25+ 

23 

16 

357 

0 

0 

8 

0 

10.74 

7 

.50 

19 

.0 

0 

DIVISION 

52.1 

-  1.5 

8.43 

2.27 

T 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 

65,0 

40.6 

52.8 

76 

25+ 

25 

15 

369 

0 

0 

5 

0 

7.16 

4 

.16 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

ASHLAND 

62,3 

38.3 

50,3 

75 

19 

22 

16 

450 

0 

0 

7 

0 

6.81 

4 

.45 

20 

.0 

0 

6 

3 

AUBURN  3  SW 

65,5 

41.3 

53,4 

-  2.2 

76 

30  + 

25 

15 

353 

0 

0 

6 

0 

11.15 

4.71 

4 

.05 

20 

,0 

0 

8 

7 

} 

CAMP  HILL  2  NH 

63,8 

39.7 

51. B 

75 

19 

24 

16 

405 

0 

0 

7 

0 

9.03 

5 

.20 

20 

,0 

0 

6 

5 

2 

HEFLIN 

62,6 

35,6 

49.1 

76 

2 

16 

16 

484 

0 

0 

13 

0 

7.90 

5 

75 

20 

.0 

Q 

6 

4 

1 

LAFAYETTE 

66,8 

42.6 

54.7 

77 

18 

23 

16 

312 

0 

0 

5 

0 

B.67 

4 

50 

19 

.0 

0 

a 

4 

2 

MARTIN  DAM 

67  8 

43.1 

55.5 

82 

5 

28 

15 

293 

0 

0 

6 

0 

7.48 

1  .46 

2 

73 

20 

.0 

0 

7 

5 

2 

OPELIKA 

65,9 

40.4 

53.2 

77 

30+ 

24 

16+ 

364 

0 

0 

6 

0 

11.08 

4 

oO 

22 

.0 

0 

ROCKFORD  2  NNU 

64, 2M 

40, 9m 

52. 6M 

76 

19 

25 

16 

379 

0 

0 

7 

0 

6.56 

3 

71 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

ROCK  MILLS 

64.6 

35.2 

49.9 

77 

19 

20 

17+ 

460 

0 

0 

14 

0 

5.88 

3 

04 

20 

.0 

0 

2 

DIVISION 

52.3 

-  3.0 

8.17 

1.90 

.0 

Se«  Referenc*  Nolen  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

Continued  MARCH  1970 


SlaUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlgbesl 

Dale 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•a 

0 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 
0 

s 

1.00  or  More 

5  • 

si 

2 

0 

1 
S 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

OEMnPDLlS   LOCK   AND  DAM 

42.7 

76 

26 

2  9 

15  + 

369 

0 

0 

3 

0 

5.21 

.01 

2,29 

0 

8 

3 

GAINESVILLE 

65.5 

42)3 

52.9 

79 

26 

30 

15  + 

358 

0 

0 

4 

0 

4.49 

1,70 

4 

.0 

0 

Q 

2 

2 

GREENSBORO 

65.6 

42.2 

53.9 

-  3.1 

77 

31  + 

27 

15 

339 

0 

0 

3 

0 

7.12 

.55 

2,00 

4 

.0 

0 

8 

5 

4 

HAYNEVILLE 

6'«.'iM 

42. OM 

53. 2M 

76 

19 

27 

15 

359 

0 

0 

3 

0 

8.04 

1,83 

22 

.0 

0 

9 

5 

4 

LIVINGSTON  2  SW 

63.5 

42.1 

52,6 

76 

25 

27 

16 

371 

0 

0 

4 

0 

4.77 

1,66 

4 

.0 

0 

8 

2 

2 

MARION  JUNCTION  Z  NE 

65  7 

77 

2 

2  7 

1  ^ 

313 

0 

0 

3 

0 

6,42 

1 ,  74 

0 

7 

4 

MINTER   3  NW 

54. <. 

4217 

53!5 

77 

20 

29 

14 

350 

0 

0 

3 

0 

7,65 

2.62 

20 

'.0 

0 

8 

5 

i 

MONTGOMERY  MB   AP  R 

66.5 

44.  1 

55.3 

-  .7 

78 

25 

30 

14 

297 

0 

0 

3 

0 

6,20 

.04 

2.47 

21 

,0 

0 

8 

4 

2 

SELMA 

67.5 

45.4 

57.0 

-  1.5 

78 

25 

32 

14 

247 

0 

0 

1 

0 

5,17 

-  .91 

1.53 

20 

,0 

0 

8 

3 

d 

TUSXEGEE  3  Sw 

UNION  SPRINGS 

66.5 

43.6 

55.1 

_  2.0 

78 

25  + 

1 4 

308 

0 

0 

3 

0 

6,42 

.23 

1  68 

,  0 

9 

4 

DIVISION 

54.2 

-  3.1 

5,27 

.06 

,0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

67.8 

41.6 

54.8 

82 

20 

25 

14 

321 

0 

0 

4 

0 

8.79 

2.60 

20 

,0 

0 

11 

6 

i 

ATMORE   I  SW 

69.1 

45.8 

57.5 

77 

19+ 

27 

14 

241 

0 

0 

4 

0 

7,87 

2.15 

4 

.0 

0 

9 

4 

i 

BEATRICE   1  E 

67.1 

42.7 

54.9 

78 

20+ 

30 

16 

310 

0 

0 

2 

0 

8.20 

2.05 

22 

.0 

0 

6 

5 

4 

BRANTLEY 

69.4 

42.0 

55.7 

80 

30+ 

24 

15+ 

294 

8.13 

1.93 

1.83 

31 

.0 

0 

11 

7 

3 

BREHTDN  3  SSE 

70.7 

43.5 

57.1 

-  1.3 

82 

18 

25 

15+ 

257 

0 

0 

4 

0 

9.67 

3.51 

2.35 

4 

.0 

0 

10 

8 

4 

CAMDEN  3  NW 

57.9 

40.S 

54.2 

79 

19 

24 

16+ 

332 

0 

0 

4 

0 

7.87 

3.04 

4 

.0 

0 

7 

3 

3' 

CHATOM  3  N 

63. 4 

44.3 

55.4 

78 

25  + 

26 

14 

251 

0 

0 

2 

0 

3.84 

4 

.0 

0 

7 

4 

4 

CLAYTON 

57.0 

43.5 

55.3 

76 

19 

28 

14 

296 

0 

0 

3 

0 

5.84 

.74 

1.55 

31 

,0 

0 

10 

5 

3 

ENTERPRISE   3  NW 

5  5  •  7 

2  8 

290 

2 

0 

10.17 

3 1 

,  0 

13 

B 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

68.  1 

43.'5 

55!6 

79 

30 

28 

15 

287 

0 

0 

4 

0 

7.83 

2.37 

31 

,0 

0 

9 

5 

2 

EVERGREEN 

57. 6M 

45. 5M 

56. 5M 

84 

20 

29 

14 

267 

0 

0 

1 

0 

8.37 

2.22 

31 

.0 

0 

11 

4 

3 

FRISCO  CITY 

56.1 

45.3 

55.7 

76 

20 

27 

14 

268 

Q 

6  ■  6 1 

1,93 

2.62 

4 

,0 

0 

11 

4 

3 

GENEVA 

41.9 

55.5 

0 

0 

6 

0 

7.49 

1  •  69 

1,63 

.  0 

11 

7 

GIC^ERTOWN 

6B.5 

4l!7 

55.1 

76 

25  + 

25 

14 

301 

0 

0 

4 

0 

6.41 

2.00 

4 

.0 

0 

g 

3 

GREENVILLE 

55.1 

42.5 

53.8 

-  4.8 

75 

20+ 

26 

14 

344 

0 

0 

4 

0 

6.53 

-  .41 

1,91 

31 

.0 

0 

6 

5 

3 

HEADLAND 

67.9 

45.2 

56.6 

80 

20 

32 

16 

253 

Q 

Q 

I 

0 

8.19 

2,53 

31 

.0 

0 

12 

6 

2 

HIGHLAND  HOME 

56.1 

42.6 

54.4 

-  3,7 

79 

20 

29 

14 

331 

0 

0 

2 

0 

6.81 

,04 

1,50 

31 

.0 

0 

10 

4 

4 

OZARK  6  NNW 

69.0 

46.9 

58.0 

_   ^  ^  3 

80 

1 9 

1 4 

0 

0 

2 

0 

11.74 

.  0 

^  2 

5 

PHENIX  CITY   2  NNW 

67.6 

55.1 

76 

19 

30 

16+ 

305 

0 

0 

3 

0 

7.50 

2,15 

20 

.0 

0 

9 

4 

4 

PITTSVIEW 

5^  •  9 

2  2 

372 

0 

0 

7 

0 

5.92 

1,59 

3 1 

.0 

9 

5 

2 

THOMASVILLE 

'^B  •  0 

53.8 

79 

20  + 

29 

14 

343 

Q 

0 

3 

Q 

8,19 

1,41 

3,30 

4 

.0 

0 

8 

5 

2 

TROY 

57.4 

45.2 

56.3 

-  l!5 

76 

19 

26 

14 

271 

0 

0 

3 

0 

7,20 

,62 

2,18 

31 

.0 

0 

11 

5 

3 

WHATLEY 

57.1 

39.5 

53.4 

81 

19 

22 

14 

357 

5 

10,72 

4,36 

4 

■  0 

0 

7 

5 

5 

DIVISION 

55.4 

-  3,0 

8,18 

1,65 

.0 

*       *  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

67.8 

48.2 

58.0 

77 

29+ 

30 

14 

224 

0 

0 

1 

0 

10. OB 

2,96 

4 

.0 

0 

9 

6 

3 

CODFN 

59.4 

49.7 

59.6 

76 

18 

29 

14 

159 

0 

0 

1 

0 

7.61 

3,39 

4 

.0 

0 

9 

5 

L 

FAIRHOPE   2  NE 

56.8 

50.0 

59.4 

-  .6 

78 

16 

35 

14 

162 

0 

0 

0 

0 

7.17 

.79 

2.45 

4 

.0 

0 

9 

6 

I 

FORT  MORGAN 

.0 

0 

MOBILE   WB  AIRPORT 

57.8 

50.5 

59.2 

-  1.1 

77 

29+ 

32 

14 

190 

0 

0 

1 

0 

8.60 

1,37 

2.63 

21 

.0 

0 

10 

5 

i 

RQBERTSDALE   1  E 

69.5 

47.8 

58.7 

80 

29 

3U 

14 

202 

0 

0 

1 

0 

9.22 

2.63 

2.47 

4 

.0 

0 

8 

8 

i 

DIVISION 

59.0 

-  1.0 

6.54 

1.80 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

EVERGREEN 

84 

DATE 

20 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

13 

DATE 

16 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GORGAS 

13.48 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
MATHEWS   1  SSW 

4.15 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GGRGAS 

9,77 

DATE 

20 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
8  STATIONS 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  26  - 


ALABAMA     -     MARCH  1970 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Very  heavy  rains,  associated  with  numerous 
thunderstorms,  began  early  on  the  19th  in  north- 
central  Alabama,  continued  throughout  the  day 
and  diminished  during  the  night.  The  heaviest 
rain  extended  east-southeast  in  a  widening  band 
from  Lamar  County  on  the  western  border  to 
Cleburne,  Randolph,  and  Chambers  Counties  on 
the  eastern  border.  Rainfall  amounts  for  the 
day  in  this  area  ranged  from  6  to  10  inches,  with 
the  bulk  of  the  rain  falling  in  6  to  12  hours.  The 
greatest  amount  reported  was  9.77  at  Gorgas  in 
southern  Walker  County. 

Extensive  flooding  occurred  in  low  urban  and  rural 


areas.  Small  streams  ran  over  roads  and  bridges 
were  washed  out.  The  most  severe  flooding  was  in 
Jefferson  County  where  1,200  houses  and  buildings 
were  partially  inundated  and  2,000  persons  were 
evacuated.  Flooding  caused  damage  estimated  to 
be  near  $10  million. 

Some  hail  and  high  winds  occurred  with  the 
thunderstorms,  but  damage  was  negligible  except 
in  the  Tuscaloosa  area.  At  Tuscaloosa  high  winds 
destroyed  a  drive-in  theater  screen,  overturned 
several  mobile  homes,  and  unroofed  several 
buildings. 


C.  C.  Wooden,  Acting 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Dannelly  Field 

R.  F.  D.  2 

Montgomery,  Alabama  36108 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


25     26  27 


NO«THEilN  V«LIEV  ( 

ATHENS  2 
SELLE  nINl  2  N 
FALKVILLE   1  N 
f LG^ENCE 
HODGES 

HUNTSVII.LE  we  AP 
HAOISON 
MOULTDN  2 

MUSCLE  ShHALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLUILIE  2 
WATERLOn 


.99  .85  .30 
.58  .16  ,52 
.21  2.25  .33 


2.36  ,03 
2.21  ,03 
.10  ,47 

,50  2,25  .45 
2,11  ,11  ,67 
1,28   1,29  ,48 


AlBERTVILLE  2  SE 
BESSEHEP   3  SSH 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  W 

COLLINSVILLE 
PORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVULE 
LEEDS 

maoella 

ONEONTA 

PALHERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUB5TA  Au 

SAYRe 

SCQTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
HARRIOR 


8,03 
9.01 
11,36 


10.48 

12.08 
7.22 

10,9! 
7.01 
6. OB 

9.90 

5.69 
6.03 
9.60 


3.50  ,36 
,50  5,24 
6.91     ,42  1,04 
2.63  ,46 
1.44  ,48 

,45  2,16  ,53 

,98  2,10 

.52  6,26 


,38  3.10 

1.50  5.65 

.75  2,60 

2.02  .69  1.07 

.60  6.02 
.21  2,00 
2,71 
2. as  3,10 


UPPER  PLAINS 


03 


AL  ICEVULE 
ARLEy  3  S 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAn  LOCK  ANQ  0AM 
BILLINCSlEY  1  SE 

BROnKWQDO 
CARBON  Hlli. 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  5 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

HERTZ  PONDVllLE  TOKER 
MITCHELL  DAM 

PICKE-ISVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVIILE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

WEST  BLHCTON 
WINFIELO  2  SW 


7.05 
7.87 
6.91 
5.57 


7.03 
7.97 
8.07 

5,04 

6.57 
6.87 
7.93 
8,52 
6,07 

6,54 
7,01 
10,90 


1,47 
2.00 
1.50 
1.46 
1 .20 

1.20 


1,60 
1,27 
2.05 


,60  3.45 
.47  3.56 
.25  2.74 


.50 
.95 
.55 
1,66 

,88 
.75 
.28 


1.27 
.49 
1.02 


2.04  .17 

1.40  1.20  .64 

3.12  ,69 

,12  3.24  1,79 

,61   1.83  ,76 

1,14  2.00 


3.00  ,31 


,71 


,30  3,48  ,23 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  w 
CAlERA  2  Sw 
CENTRE   5  Sw 
CHILDERSeURG  WTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESBURG 
MDNTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 


SYLACAUGA 
TALLADEC/. 
WALNUT  GROVE 


NE 


7.09 
8.71 
6.82 


1.01 
1.02 


4,36  1,56 

.41  3.20 
.15  5.71 

3,00 
.36  5.10 

5,60 


4.25  1,09  1,04 
7,50  .80 

3.25  .49 


,02 
,06 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AU9URN  3  SW 
CAMP  HILL  2  NW 
DADEvlLLE 

DELTA 
mEFLIN 
HICHTOWEfl 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  OAH 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

WAOLEY 
WETUHPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


,30 
,16 
,30 


,74  2,73  1,90 
3,65 
3,71 
3,04 


CUBA 
OAYTON 

DEMOPOlIS  lock  AND  0AM 


5,40 
6.21 


1.95 
2.29 


.41   1.85  .43 


S»e  R«lc[«nc«  NotM  FoUowuig  Station  In(i»x 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Continued    march  i97o 


Day  of  Month 


_ 

station 

n 

o 

1   I  2  I  3 

4  1 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  II  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  {  17  1 

18 

19 

20 

21 

»    1           1  . 

22  1  23  1  24 

1  1 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

FORT  DEPOSIT 

GAINESVILLE 

A.«9 

• 

. 

'ft  1  ^ 

•  J* 

.01 

GREENSBORO 

7,12 

02 

2*00 

'  10 

01 

1  '  t  A 

HA YNE  V  I L  L  E 

a  .OA 

.05 

1.59 

1.63 

.  30 

.02 

lIvINCSTIN  2  SW 

*.77 

1  '68 

'  19 

*40 

1*6* 

* 

.32 

■  10 

.17 

HAftlON  6  NE 

8.26 

2.3A 

.11 

.65 

.16 

3.35 

.61 

■  80 

.22 

.02 

MARION   JUNCTION  2  NE 

6.A2 

HATHErfS   I  SSW 

A  .  IS 

•  *| 

•  10 

'io 

H  t  L  STEAD 

7  ' 

*AO 

5  'or 

*  «n 

.09 

H I NTER    3  NM 

' 

1  93 

10 

02 

*  19 

2  62 

112 

'82 

'  35 

70 

HONTCOMEftY  HB  A^  R 

6.20 

QRR V  I L  L  E 

6. 19 

2.00 

a3 

T 

'!36 

l!72 

^1*5 

^55 

!22 

.11; 

[36 

PERftYVlLLE 

9.6S 

1.71 

.06 

T 

.38 

.02 

2.15 

.22 

■  71 

.18 

.07 

.15 

PINE  LEVEL 

6.70 

.88 

.03 

.11 

.45 

1 .06 

.29 

1^73 

.05 

.39 

1.69 

selma 

5.17 

2.0 

• 

2  •  B7 

.66 

.34 

TUSKECEE  3  5H 

UNION  SPRINGS 

6  A2 

.79 

.05 

.03 

.18 

.37 

1.26 

.23 

1.31 

.02 

.03 

.22 

.1.66 

uniontown 

6.63 

2.12 

.20 

.50 

.05 

2.10 

■  90 

■  40 

.  15 

.06 

.05 

T 

.10 

WARRIOR  L^CK  AND  DAH 

A.9A 

CU  S  AL      L    I  0 

ABBEvULE   I  NNH 

12.63 

.46 

1.60 

.75 

.52 

T 

.55 

1.<.6 

1.64 

.84 

.75 

4.i4 

ALBERTA 

5.6A 

ANQA^USIA   1  NH 

\  ,1 

»05 

.10 

•  ^5 

.  20 

•  ^ 

it 

'^ft 

"* 

.03 

■ 

.03 

.13 

• 

T 

.50 

'  ft? 

BE  RICE 

2  00 

09 

'97 

1  '28 

2*06 

'30 

I  *50 

BRANTLEY 

8.13 

.97 

.08 

.68 

.60 

.03 

.42 

.64 

■  12 

1.43 

.12 

.  l* 

1.07 

1.63 

8REWT0N  3  SSE 

9.67 

^  '  R? 

.04 

* \t. 

1  'io 

.03 

J  'a? 

BRUNO I DCE 

_ 

*  7J 

.36 

'  1  ? 

'  ^ 

.  IB 

'03 

C  AHOE N  3  NH 

7*i7 

02 

3  OA 

_ 

0? 

•  25 

39 

64 

'07 

02 

'41 

OB 

CHATQM  3  N 

9*00 

.0 

.36 

■ 

* 

■ 

* 

CLAIBORNE 

B.96 

2.51 

.09 

.08 

.12 

.02 

.56 

.82 

.51 

1.96 

.05 

.14 

.03 

1.65 

CLAYTON 

&.8A 

'tn 

*  ?^ 

'0? 

' 

^  *3rt 

^ '  in 

COFFEE    SPRINGS  Z  NH 

COT  T0^4T'^N 

ELBA 

12.85 

l'2A 

■ 

03 

'97 

*03 

06 

'  51 

2  70 

'  1  ^ 

*ee 

10 

44 

I  '63 
' 

2  96 

ENTERPRISE    3  NH 

10.17 

1.22 

.42 

.70 

.92 

.10 

.62 

.66 

.22 

.38 

.18 

,B7 

1.00 

2.66 

EUFAULA  HILOLIFE  RE^ 

7.83 

.  09 

* 

.56 

•  ?^ 

•  06 

.08 

^'34 

^  *  J? 

EVERGREEN 

fl  *  aI 

a '  I5 

'  J* 

* 

'  1  * 

'n\ 

'is 

'in 

*47 

:  * 

• 

*  ^ 

FRISCO  CITY 

.03 

.06 

an 
1  2 

? 'oA 

GENEVA 

7  AO 
* 

1 '  63 

*06 

1  '04 

■ 

■ 

*76 
• 

20 

' 

*  81 
' 

51 

'46 
' 

91 

GEOBCUNNA 

8.68 

1.45 

.18 

.18 

.65 

T 

.37 

.87 

.32 

2.02 

.37 

.11 

2.16 

GILBERTOMN 

6.A1 

GREENVILLE 

.02 

.19 

hEADLANO 

8.19 

'  • 

57 

1  01 

'30 

*39 

47 

71 

* 

* 

2  53 

HIGHLAND  HOME 

6.61 

1  37 

'12 

10 

*35 

*48 

1*19 

1  'sB 

10 

1*50 

KIN5T0N 

6. OA 

1.49 

.96 

.80 

.05 

■  59 

.01 

.56 

.02 

.55 

.6<> 

.17 

.33 

1.87 

LOUISVILLE 

6.66 

.32 

.40 

.84 

19 

* 

.16 

.10 

.67 

^'20 

ll'f  J 

'n7 

.  79 

2.25 

1.12 

^, 

NF^TnN 

OZARK  0  NNb 

li37 

!lO 

1.19 

!lO 

.02 

.40 

!20 

2.30 

.36 

iie 

.65 

.04 

4!  70 

!u 

PHEN[X  CITY  2  NNw 

1  .40 

.20 

.40 

2.15 

■  20 

1.15 

T 

.25 

.35 

1.40 

PINE  APPLE 

7!65 

1.90 

.10 

.52 

1.46 

1.70 

.15 

1. 80 

PITTSVIEW 

5.92 

.63 

■  02 

.54 

■  32 

1.13 

.13 

.95 

.08 

.12 

.41 

1.59 

RIVER  FALLS 

9.83 

2.37 

T 

.37 

•  OB 

1.35 

S  L  OC  QHB 

THQHAS V 1 L  L  c 

3.30 

.05 

.57 

.67 

!l4 

.49 

.08 

!35 

.58 

■  15 

1.08 

!l6 

.10 

1.22 

2!lB 

WALLACE  2  E 

8!27 

1 .80 

.20 

1.12 

■  30 

■  55 

1.75 

.55 

2.00 

KHATlEY 

10.72 

4.38 

.08 

.05 

.07 

■  42 

1  i  0* 

1.77 

1.43 

.09 

.12 

1.27 

.       .  • 

GULF  oa 

BAY  HINETTE 

10.08 

2.96 

.03 

.11 

.67 

.16 

.94 

.44 

.0* 

2.28 

.51 

1.92 

.02 

COOEN 

7.61 

3.39 

.  15 

.68 

.32 

.61 

.46 

.  16 

1.15 

.69 

FAIRHOPE  2  NE 

7.17 

T 

2.45 

.03 

.14 

1.00 

.33 

.64 

.55 

.23 

.75 

.07 

.09 

.86 

.03 

FORT  MORGAN 

.05 

.70 

GULF  SHORES  P  0 

9.95 

2.50 

T 

1.05 

.45 

.BO 

■  50 

I 

T 

T 

T 

T 

MOBILE  MB  AIRPORT 

8.60 

2.00 

.47 

.43 

.43 

.24 

.64 

.02 

.48 

.01 

2.63 

1.32 

T 

T 

.54 

.01 

.50 

.66 

ROBERTSOALE   1  £ 

9.22 

2.47 

1 .47 

.06 

.62 

■  75 

.86 

.04 

.05 

.90 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  witfi 
precipitation 

ishine 

1  in  cot 

1.0 

Resultant 
Speed 

0 

0) 

ion  L 
t  mile 

—  i 

Stancdard  of  Time 
CENTRAL 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

0 
0 

6 

O; 
6 

1.00- 

Totol 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

28 

1.6 

B.S 

34 

SE 

17 

72 

75 

9 

1 

1 

2 

1 

18 

5C 

6.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

31 

2.C 

9,i 

26+'» 

30 

23-t 

81 

86 

6C 

■i 

62 

5 

2 

J 

2 

2 

1 

1£ 

7.2 

MOBILE  MB  AIRPORT 

6 

1.2 

10. 1 

29+-» 

32 

03 

82 

85 

6j 

bt 

2 

3 

I 

2 

C 

2 

15 

■ 

6.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPQRT 

25 

2.« 

32 

S£ 

17 

77 

83 

5t 

5£ 

5 

« 

4 

2 

1 

1 

1*! 

5i 

6.8 

S*«  IUI«t«DC«  Notw  FoUowtng  SuUon  l&d«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S  1  B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoj 

*         •  • 

NDRTH6RN  VillEV 

01 

4THENS  2 

MAX 

MIN 

65 
39 

70 
53 

68 

50 

67 
45 

48 
41 

60 
34 

60 

23 

68 

32 

74 
38 

75 
45 

65 
43 

49 

31 

44 
26 

49 

23 

49 
33 

60 
42 

61 
39 

59 
40 

46 
35 

48 
33 

58 
30 

66 
45 

75 
45 

50 
26 

58 
33 

58 
40 

52 
33 

51 
35 

59.8 
36.9 

BELLE  MINA  i  N 

MAX 
MIN 

64 
47 

72 
45 

66 
33 

65 
53 

61 

45 

62 
41 

60 
36 

68 
3- 

72 
33 

74 
41 

70 
46 

60 
43 

47 

32 

48 
29 

48 
24 

49 
23 

61 
31 

60 
44 

60 
40 

59 
45 

52 
40 

46 
36 

57 
36 

57 
32 

74 
47 

70 
44 

58 
29 

68 
34 

57 
41 

51 
34 

71 
38 

61.9 
38.6 

FALKVIL1.E   I  N 

MAX 
MIN 

67 
47 

72 
45 

/4 
iO 

70 
54 

66 
47 

51 
42 

60 
32 

68 
33 

65 
31 

73 
35 

73 
42 

65 

45 

51 
33 

45 
28 

60 
23 

49 

21 

51 
26 

63 
41 

65 
40 

60 
48 

59 
41 

45 
36 

46 
33 

59 
33 

71 
40 

74 
45 

52 
28 

57 
31 

70 
35 

53 
34 

63 
39 

60.9 
37.4 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

62 
42 

72 
44 

70 
49 

67 
47 

63 
40 

65 
28 

60 
31 

67 
29 

75 
31 

75 
40 

68 
41 

55 
36 

51 
27 

52 
23 

61 
22 

51 
20 

53 
32 

57 
38 

60 
37 

60 
38 

50 
34 

49 
32 

60 
32 

70 
32 

76 
45 

76 
48 

60 
25 

67 
32 

65 
37 

65 
31 

73 
33 

62,7 
34.7 

HUNTSVILUE  WB  Ap 

MAX 

Mm 

66 
47 

72 
47 

69 

66 
52 

54 
45 

61 
42 

60 
35 

67 
32 

7  2 
35 

72 
43 

66 
47 

51 
37 

46 
33 

48 
28 

48 
26 

50 
22 

62 
33 

61 
43 

61 
43 

61 
46 

46 

40 

46 
34 

57 
34 

67 
35 

74 
49 

64 
34 

57 
30 

69 
35 

56 
41 

64 
35 

70 
40 

60.7 
33.6 

HAHISON 

MAX 
MIN 

HOULTON  2 

MAX 
MIN 

66 
47 

73 
47 

70 
b4 

65 
63 

63 
45 

61 
41 

59 
32 

66 
35 

73 
35 

74 
47 

65 
46 

50 
41 

48 
30 

49 
26 

48 
21 

51 
22 

61 
32 

64 
43 

60 
40 

60 
45 

50 
36 

46 
37 

56 
33 

71 
35 

75 
49 

65 
44 

58 
28 

68 
32 

61 
42 

63 
34 

70 
38 

61.7 
33.5 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

68 

50 

76 
51 

71 
58 

68 
54 

57 
41 

64 
37 

62 
38 

69 
36 

^7 
j9 

77 
46 

64 

50 

50 
39 

51 
36 

51 

33 

52 
30 

50 
28 

60 
39 

58 
44 

63 
43 

60 
46 

43 
43 

91 
41 

50 
39 

71 
39 

76 
51 

59 
33 

59 
33 

68 
38 

55 
45 

63 
39 

72 
41 

62,3 
41.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

67 
46 

72 
45 

69 

64 

64 
53 

61 
44 

59 
41 

59 
34 

65 
30 

0 
31 

72 
40 

67 
45 

64 
42 

59 

3? 

59 
42 

58 
46 

54 
36 

45 
36 

56 
29 

64 

30 

69 
34 

74 
43 

57 
42 

57 
26 

63 
30 

63 
38 

50 
32 

70 
36 

53.4 
38.5 

RED  94V 

MAX 
MIN 

62 
36 

70 
45 

76 
54 

66 

53 

65 
45 

50 
32 

62 
35 

59 
39 

68 
39 

75 
42 

74 
47 

60 
45 

47 
32 

48 
25 

51 
26 

51 
30 

54 
26 

55 
30 

60 
40 

62 
42 

56 
40 

44 
36 

52 
37 

60 
39 

73 
42 

73 
44 

52 
30 

50 
33 

69 
39 

51 
36 

52 
37 

60.4 
37.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

69 
42 

72 
43 

(.9 
1.6 

68 
42 

54 
45 

62 
39 

60 
32 

68 
31 

72 
32 

72 
36 

65 
43 

51 
37 

47 
33 

48 
26 

49 

23 

54 
21 

61 
33 

65 
30 

60 
30 

58 
39 

45 
39 

46 

30 

48 

30 

69 
31 

74 
37 

53 
32 

50 
29 

70 
33 

55 
37 

54 
34 

73 
38 

61.0 
34.6 

RUSSELLVULE  2 

MAX 
MIN 

64 
37 

67 
45 

73 
47 

67 
55 

65 
47 

48 
40 

61 
35 

53 
32 

63 

35 

73 
41 

73 
46 

60 
45 

46 
32 

47 
26 

50 
22 

47 
19 

48 
19 

52 
42 

63 
42 

60 
44 

58 
40 

44 
37 

48 
34 

58 
38 

71 
41 

74 
44 

51 
25 

52 
25 

66 
31 

49 
36 

51 
35 

58.9 
36.7 

WATERLOO 

«          *  » 

MAX 
MIN 

5B 
46 

66 
45 

64 
54 

61 
52 

58 
44 

63 
29 

60 
30 

63 

29 

75 
30 

73 
37 

66 
47 

58 
41 

49 
32 

52 
26 

49 
22 

50 
20 

49 
39 

55 
42 

59 
34 

57 

42 

52 
39 

50 
37 

59 
34 

66 
31 

75 
43 

70 
43 

57 
26 

53 
33 

59 
42 

63 
35 

71 
33 

60.5 
36.7 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

70 
43 

73 
46 

'1 
12 

67 
54 

62 
43 

59 
36 

57 
35 

60 
41 

70 
39 

70 
46 

66 
48 

58 
38 

44 
31 

47 
29 

46 

25 

51 
22 

61 
33 

66 

52 

61 
51 

57 
51 

58 
41 

42 
36 

55 
32 

66 
46 

72 
44 

66 
41 

57 
31 

72 
39 

64 
43 

60 
38 

72 
46 

51  .5 
40.5 

BESSEMER  3  SSh 

MAX 
MIN 

74 
48 

75 
43 

73 
54 

68 
55 

61 
51 

64 
31 

53 
35 

62 
44 

74 

34 

75 
39 

63 

50 

60 
45 

47 
34 

52 
26 

55 
24 

56 
23 

64 
35 

72 
50 

62 
<,7 

66 
50 

58 
42 

48 
36 

62 
34 

75 
34 

76 
48 

63 
46 

63 
31 

74 
42 

64 
47 

65 
42 

75 
47 

64  .  6 
40.9 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
47 

75 
45 

75 
58 

69 
54 

60 
43 

64 
33 

55 
35 

65 
41 

11 
34 

76 
41 

66 
53 

62 
40 

46 

35 

54 
30 

55 
^8 

57 
25 

67 
39 

71 
48 

62 
65 

64 
46 

4  8 
42 

47 
34 

63 
33 

76 
33 

76 
62 

63 
35 

62 
31 

73 
44 

60 
44 

64 
45 

74 
44 

64.3 
40.9 

BhIOCEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

64 
43 

73 
37 

72 
47 

68 
53 

67 
43 

62 
38 

62 
29 

67 
23 

74 
■:9 

74 
33 

69 
43 

66 
47 

51 
31 

51 
27 

49 
25 

52 
16 

59 

30 

67 
45 

60 
37 

62 
50 

57 
40 

49 
36 

58 
30 

65 
26 

75 
34 

67 
42 

51 
25 

71 
30 

67 
40 

63 
36 

75 
45 

63.8 
36.0 

CUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

QNEONTA 

MAX 
NUN 

67 
38 

72 
42 

76 
40 

72 
54 

69 
48 

59 
36 

63 
31 

57 
34 

64 
33 

73 
33 

74 
36 

65 
45 

59 
33 

42 
26 

51 
25 

52 
20 

54 
24 

65 
38 

69 

43 

61 

50 

60 
42 

46 
37 

45 
33 

56 
30 

73 
40 

74 
45 

56 
28 

58 

30 

73 
39 

55 
39 

63 
41 

52.1 
36.5 

SAINT  BERNAkD 

MAX 

Mm 

67 
41 

71 
41 

74 
41 

64 
54 

65 
48 

55 
,  I 

55 
35 

58 
41 

64 
40 

72 
35 

72 
35 

64 
44 

55 
32 

45 

27 

49 

24 

50 
20 

53 
22 

64 
36 

65 
41 

58 

48 

58 
41 

44 
37 

47 
30 

56 
31 

71 
40 

75 
45 

53 
29 

59 
33 

72 
38 

53 
36 

54 
41 

60.5 
37,0 

SAND  HT  SJBSTA  AU 

MAX 
MIN 

67 
41 

71 
45 

70 
54 

67 
55 

65 
49 

60 
37 

60 
34 

64 
39 

70 
37 

72 
47 

68 
47 

63 
49 

49 
31 

47 
28 

45 
25 

50 
19 

60 
33 

67 
47 

67 
47 

58 
51 

55 
37 

44 
37 

55 
31 

56 
36 

71 
39 

69 
44 

56 
29 

70 
40 

67 
45 

55 
40 

72 
45 

62.0 
40.0 

SCOTTSBORD 

MAX 
MIN 

67 
39 

66 
34 

71 
42 

70 
55 

67 
45 

55 
38 

64 
32 

60 
30 

63 
30 

71 
35 

72 
42 

67 
50 

5B 
33 

46 
26 

4B 
25 

43 

20 

51 
29 

59 
41 

66 
37 

60 
45 

61 
42 

46 
36 

45 
29 

56 
30 

55 
33 

74 
45 

49 
28 

59 

32 

70 
40 

51 
37 

61 

45 

60.2 
36.5 

VALLEV  HEAD 

«          *  ft 

MAX 

Mm 

63 
32 

67 
38 

70 
42 

69 
43 

68 
42 

68 
33 

62 
27 

59 
27 

62 

27 

69 
30 

70 
35 

63 
40 

60 

30 

40 
26 

45 
IB 

44 

13 

50 
20 

56 
33 

66 
40 

53 
46 

52 
39 

45 
35 

44 
25 

53 
26 

62 
32 

70 
40 

49 
23 

54 
28 

70 
41 

61 
39 

57 
45 

58,6 
33,0 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

60 
51 

76 
49 

73 
57 

66 
53 

61 
40 

66 
40 

53 
37 

63 
36 

74 
40 

75 
45 

65 
51 

55 
33 

50 
30 

55 
34 

65 
28 

58 
30 

63 
30 

70 
50 

70 
47 

64 
45 

50 
40 

50 
38 

64 
35 

67 
40 

76 
43 

73 
40 

53 
31 

73 
42 

65 
44 

54 
46 

5S 
50 

54.2 
41.5 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

65 
39 

71 
41 

75 
<>6 

74 
54 

66 
53 

59 
34 

64 
35 

53 
38 

02 
33 

72 
33 

72 
40 

65 
44 

55 
36 

48 
28 

54 
26 

54 
25 

54 
28 

68 
45 

74 
43 

70 
53 

68 
43 

48 
39 

50 
39 

69 
41 

73 
43 

75 
46 

68 

29 

68 
29 

73 
39 

59 
39 

62 
37 

64.3 
33.8 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

69 
38 

69 
39 

76 

40 

74 
52 

70 
51 

64 
32 

66 
33 

53 
36 

58 
32 

75 
33 

75 
37 

64 
44 

62 

37 

48 
26 

55 
26 

56 
26 

60 
29 

65 
44 

74 
43 

70 
53 

66 
44 

49 
41 

50 
33 

65 

31 

73 
34 

77 
47 

61 
32 

65 
35 

72 
45 

70 
45 

61 
50 

64.9 
38.5 

CLANTON 

MAX 

Mm 

67 
46 

72 
39 

74 
43 

72 
52 

6a 

53 

70 
33 

63 
36 

51 
40 

59 
35 

73 
37 

73 
41 

63 
45 

62 
37 

44 
29 

53 
25 

54 
26 

58 

30 

63 
36 

75 
54 

71 
56 

63 
45 

48 
40 

47 

40 

62 
33 

75 
46 

74 
43 

50 
33 

54 
39 

65 
43 

70 
49 

58 
51 

53,6 
40.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

70 
45 

72 
47 

74 

-tB 

69 

53 

63 
48 

51 
36 

61 
35 

57 
39 

65 

35 

74 
40 

74 
46 

62 
47 

51 
32 

47 
23 

51 
24 

51 
21 

55 
26 

60 
39 

66 
43 

59 

45 

52 
40 

45 
37 

47 
32 

60 
33 

72 
38 

75 
44 

54 
29 

62 
34 

71 
42 

51 
35 

6J 
39 

61.0 
37.9 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

76 
44 

71 
56 

65 
52 

55 
52 

64 
30 

63 
33 

62 
4^ 

73 
30 

72 
36 

64 

42 

53 
35 

55 
35 

53 
26 

52 
25 

57 
24 

61 
36 

68 
45 

64 
48 

67 
48 

62 

54 
38 

52 
38 

74 
40 

75 
46 

66 
46 

58 
30 

70 
39 

62 
46 

56 
37 

75 
38 

64.3 
39.3 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

61 
45 

72 
47 

73 
49 

6B 

53 

64 

46 

60 
32 

62 
38 

57 
40 

63 

37 

73 
40 

73 
47 

61 
45 

50 
31 

47 
26 

50 
25 

50 
23 

55 
27 

59 
39 

63 
42 

60 
44 

50 
39 

43 
36 

47 
36 

58 
37 

72 
33 

74 
43 

53 
32 

60 
36 

71 
42 

49 
36 

62 
39 

50.2 
38.4 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

63 
35 

73 
42 

76 
43 

70 
51 

67 
49 

55 
26 

63 
27 

58 
29 

66 
27 

73 
27 

73 
31 

63 
44 

49 
33 

49 
20 

52 
20 

52 
19 

57 
19 

58 
42 

65 

38 

62 
45 

60 
41 

45 
38 

51 

32 

60 
26 

74 
36 

77 
33 

53 

24 

52 
24 

71 
30 

54 
33 

65 
33 

61.8 
33.0 

JASPER  ♦  N 

MAX 

Mm 

74 
45 

76 
39 

a 

51 

65 
53 

53 
47 

63 
30 

55 
31 

63 
42 

77 
32 

76 
32 

64 
39 

55 
43 

50 
34 

58 
24 

59 
23 

57 
19 

64 
28 

55 
45 

60 
40 

63 
48 

53 
40 

49 
38 

63 
30 

77 
29 

78 
45 

69 
44 

53 
27 

75 
32 

52 
45 

65 
34 

74 
41 

64.5 
37.1 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

75 
45 

76 
42 

76 
46 

70 
55 

74 
54 

68 
37 

61 
38 

60 
48 

76 
37 

76 
35 

70 
41 

6B 
44 

55 
34 

55 

26 

57 
26 

60 
29 

65 
30 

79 
55 

76 
53 

69 
57 

63 
45 

59 
47 

66 

32 

78 
33 

78 
42 

V3 
50 

67 
38 

66 
40 

75 
57 

68 
51 

70 
48 

68.7 
42.4 

S*«  Rofer«Dc«  Not«B  foUowing  SuUon  Iad*x 
-  30  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rag* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Avoi 

TMOHSBY  EXP  STUTIOM 

MAX 
MIN 

36 

72 
39 

70 
46 

70 
52 

70 
54 

66 

35 

58 
39 

56 
44 

72 
39 

70 
48 

70 
44 

57 
48 

50 
35 

52 
26 

54 
26 

57 
27 

62 
34 

72 
54 

70 
55 

65 

52 

60 
42 

S2 
39 

60 
40 

73 
40 

71 
48 

70 
46 

62 
34 

65 
42 

68 
53 

68 
47 

72 
47 

64.6 
42  •  4 

TUSC1LDQS4  F«i  4P 

MAX 
MIN 

75 
«9 

76 
49 

73 
59 

66 
55 

61 
40 

63 
35 

63 
41 

63 
42 

74 
}b 

75 
40 

65 
51 

55 
41 

50 
37 

54 

30 

55 
30 

59 
28 

63 
40 

70 
50 

73 
50 

65 
49 

50 
43 

50 
38 

64 
38 

77 
35 

7  7 
50 

69 
38 

63 
39 

73 
40 

65 
47 

64 
44 

79 
54 

t!.0 
42.4 

TUSCALOuSA  OLIVER 

DAM 

MAX 
MIN 

6B 
3« 

74 
42 

76 
47 

73 
53 

67 
52 

60 
36 

63 
34 

53 
37 

62 
36 

73 
38 

74 
40 

67 
52 

56 
36 

49 
30 

53 
30 

54 
31 

59 
33 

64 
48 

71 
49 

65 
45 

60 
40 

60 
45 

61 
38 

63 
37 

76 
47 

77 
49 

57 
34 

63 
36 

74 
47 

64 
44 

64 
46 

64.5 
40.8 

VERNaN 

«          •  • 

MAX 
MIN 

rb 

<>8 

78 
48 

72 
57 

66 
52 

62 
51 

65 
28 

63 
32 

65 
44 

(5 
^9 

75 
34 

71 
43 

58 
42 

55 
39 

55 
20 

56 
22 

61 
25 

60 
31 

70 
44 

69 
43 

62 
45 

54 
42 

55 
39 

64 
28 

78 
30 

79 
45 

73 
46 

66 
26 

77 
35 

66 
46 

69 
35 

81 
38 

67.0 
38.3 

Eastern  vallev 

ANNISTON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
46 

75 
41 

72 
52 

67 
53 

67 
45 

65 
33 

54 
34 

63 
43 

74 
36 

77 
37 

67 
42 

66 
43 

43 
33 

52 
28 

54 
27 

57 
24 

63 
34 

74 
49 

1 1 

49 

67 
49 

49 

44 

45 
38 

60 
37 

75 
34 

75 
42 

63 
37 

63 
33 

70 
40 

63 
46 

57 
45 

73 
47 

64  .0 
40.0 

CALERA    2  SM 

MAX 
MIN 

72 
45 

76 
44 

72 
52 

70 
52 

65 
45 

58 
36 

60 
SI 

72 
34 

73 
36 

76 
41 

72 
50 

62 
46 

48 
35 

52 
21 

55 
24 

60 
20 

64 

36 

73 
51 

73 
52 

67 
48 

56 
43 

47 
37 

63 
30 

75 
30 

76 
47 

74 
48 

65 
28 

70 
35 

71 
60 

69 
44 

76 
51 

66.8 
40.4 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

6B 
45 

70 
38 

74 
41 

72 
49 

64 
48 

65 
3  J 

64 
33 

5  7 
41 

65 
33 

74 
36 

73 
41 

67 
53 

64 
34 

43 
30 

50 
25 

51 
22 

52 
29 

64 
39 

'2 

43 

58 
49 

65 
42 

46 
38 

47 
31 

58 
31 

70 
38 

73 
46 

52 
30 

61 
39 

73 
48 

62 
42 

60 
45 

62.4 
38.3 

cmiloersburg  htr  plant 

MAX 
MIN 

73 
45 

75 
38 

75 
52 

70 
55 

67 
50 

64 
30 

63 
32 

00 
45 

74 
Jl 

75 
38 

74 
42 

65 
53 

53 
36 

52 
26 

54 

25 

55 
22 

59 
39 

74 
52 

74 

46 

67 
55 

65 
44 

47 
40 

63 
31 

75 
32 

75 
49 

73 
48 

62 
32 

72 
36 

67 
50 

64 

45 

68 
50 

66.3 
40.9 

CAOSDEN   CAS  PLANT 

MAX 

70 
46 

73 
43 

70 
43 

66 
56 

61 
49 

62 
35 

59 
34 

66 
44 

/2 
32 

69 
43 

72 
43 

62 
45 

54 
35 

50 
29 

48 
24 

53 
23 

62 
32 

71 
47 

60 
44 

61 

53 

57 
44 

45 

40 

55 
31 

70 
32 

71 
45 

61 
46 

98 
30 

71 
39 

64 
47 

56 
41 

70 
45 

62.5 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 
MIN 

66 
39 

69 
36 

71 
37 

61 
48 

55 
46 

66 
32 

52 
27 

64 
35 

63 
34 

72 
34 

77 
36 

65 
39 

64 
35 

55 
27 

54 
25 

49 
21 

55 
21 

64 

32 

V2 

45 

63 

50 

63 
43 

56 
39 

45 
30 

59 
30 

76 
32 

68 
45 

68 

28 

6? 
28 

75 
39 

68 
42 

57 
44 

63.0 
35.5 

SYLACAU6A  *  NE 

MAX 
MIN 

73 
45 

74 
39 

74 
50 

68 
52 

70 
48 

66 
32 

58 
32 

64 
45 

73 
32 

75 
36 

66 
46 

67 
50 

51 
35 

53 
23 

54 
24 

59 
21 

63 
27 

76 
55 

68 
46 

67 
56 

62 
44 

48 
40 

61 
30 

75 
31 

75 
41 

72 
48 

65 
32 

74 
35 

70 
40 

68 
44 

76 
47 

66.6 
39.5 

TALLADEGA 

*          •  • 

MAX 
MIN 

73 
46 

74 
40 

72 
52 

68 
55 

70 
50 

65 
32 

56 
33 

63 
45 

74 
33 

75 
37 

68 
42 

64 
49 

51 
35 

53 
23 

55 
26 

57 
23 

65 
29 

75 
53 

69 
48 

68 
55 

59 
44 

47 
39 

59 
31 

75 
31 

75 
44 

69 
48 

63 
32 

73 
57 

67 
54 

60 
45 

73 
48 

65.6 
40.6 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

70 
43 

74 
40 

74 
48 

75 
55 

69 
50 

72 
35 

65 
34 

51 
38 

60 
40 

75 
36 

75 
40 

65 
44 

67 
36 

41 

28 

33 
25 

56 
27 

60 
30 

65 
43 

7  6 
50 

70 
60 

64 
45 

50 
40 

45 
30 

62 
33 

76 
41 

75 
50 

62 
34 

67 
40 

70 
50 

75 
48 

55 
47 

65. u 
40.6 

ASHLANO 

MAX 

Mm 

68 
42 

70 
42 

60 
-.3 

71 
52 

65 
50 

70 
34 

65 
34 

52 
38 

59 
43 

72 
38 

73 
39 

65 
43 

65 

34 

39 

27 

50 
25 

52 
22 

57 
25 

61 
41 

75 
50 

65 
54 

65 
42 

46 
37 

43 
28 

59 

31 

7  3 
38 

72 
44 

60 
31 

64 

36 

70 
41 

69 
41 

55 
41 

62.3 
38.3 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

70 
43 

73 

40 

72 
46 

73 
54 

70 
54 

74 
33 

68 
38 

53 
47 

60 
42 

75 
36 

75 
40 

68 
50 

70 
38 

43 
27 

53 
25 

56 
29 

61 
32 

65 
42 

68 
50 

65 
53 

65 
45 

63 
42 

47 
30 

62 
32 

75 
41 

76 
49 

63 
35 

68 
39 

67 
52 

76 
50 

55 

47 

65.5 
41.3 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

69 
40 

71 
37 

74 
41 

72 
54 

67 
53 

'I 
31 

66 
34 

50 
38 

59 
36 

73 
36 

73 
40 

66 
42 

68 
37 

40 
26 

52 
26 

54 
24 

58 
29 

63 
42 

75 
57 

71 
61 

66 
45 

50 
39 

45 

32 

60 
34 

71 
45 

74 

50 

60 
31 

65 
34 

67 
44 

73 
47 

56 
45 

63.8 
39.7 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

64 
40 

76 
48 

74 
44 

72 
44 

67 
44 

10 
2^ 

61 
26 

54 

28 

63 
31 

74 
32 

75 
36 

69 
40 

61 
34 

41 
32 

49 
22 

45 
16 

58 
22 

62 
37 

74 

?0 

62 
54 

59 
42 

44 
39 

44 
29 

57 
28 

72 
34 

72 
39 

57 
28 

64 
31 

74 
39 

68 
41 

58 
44 

62.6 
35.6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

72 
45 

75 
42 

73 
48 

69 
54 

74 
53 

66 
47 

50 
38 

58 
46 

/6 
38 

76 
44 

66 
42 

72 
56 

62 
35 

54 
26 

56 
27 

58 
23 

62 
28 

77 
52 

70 
50 

67 
58 

60 
45 

56 
42 

62 
32 

76 
39 

75 
43 

60 
48 

65 
34 

68 
40 

76 
55 

68 
46 

72 
45 

66.8 
42.6 

NARTIN  OAH 

MAX 

72 
41 

74 
39 

74 
48 

70 
54 

82 
52 

66 
40 

58 
41 

60 
49 

71 
43 

75 
38 

69 
41 

71 
56 

56 
37 

53 
29 

53 
28 

55 
32 

78 
32 

76 
53 

73 
52 

78 
57 

66 
48 

53 
40 

64 
30 

76 
31 

74 
39 

67 
49 

6'. 
42 

66 
42 

67 
57 

67 
50 

73 
47 

67.8 
43.1 

□PELIKA 

MAX 
MIN 

72 
40 

73 
40 

75 
39 

73 
54 

69 
54 

74 
36 

61 
36 

51 
42 

38 
40 

77 
37 

76 
37 

67 
40 

73 
40 

41 
28 

54 
24 

54 
24 

64 

30 

68 
41 

73 
58 

76 
60 

67 
45 

58 
41 

53 
37 

04 
32 

75 
35 

72 
40 

63 
36 

66 
39 

66 
49 

77 
51 

93 
47 

65.9 
40.4 

ROCKFORO  2  NNM 

MAX 
MIN 

70 
44 

72 
44 

73 
45 

74 
53 

68 
51 

71 
31 

64 
38 

56 
38 

74 
41 

64 
45 

65 
34 

41 
26 

54 
28 

55 
25 

60 
30 

64 
45 

76 
53 

69 

61 

62 
43 

49 
39 

46 
32 

61 
36 

75 
45 

74 
47 

60 
32 

67 
40 

68 
45 

72 
48 

55 
47 

64.2 
40.9 

ROCK  MILLS 

*          *  • 

MAX 
MIN 

71 
38 

71 
35 

74 
35 

72 
45 

69 
48 

73 
32 

69 

32 

52 
33 

60 
J7 

76 
32 

75 
32 

68 
38 

70 
38 

41 

28 

33 
21 

51 
20 

62 
20 

62 
24 

77 
46 

65 
51 

66 
47 

48 
40 

46 
29 

60 
28 

74 
28 

74 
35 

61 
32 

62 
30 

70 
43 

76 
48 

54 
49 

64.6 
39.2 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

OEMGPOLIS  LnCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

61 
44 

74 
44 

75 
46 

72 
53 

67 
52 

60 
40 

59 
39 

51 
40 

55 

>7 

74 
35 

75 
42 

63 
50 

57 
37 

48 
29 

55 
29 

55 
32 

57 
34 

61 
49 

73 
51 

74 
53 

59 
45 

47 
41 

52 
36 

65 
38 

76 
46 

78 
50 

58 
42 

62 
41 

66 
51 

66 
49 

49 

63.2 
42.7 

cainesville 

MAX 
MIN 

67 
45 

76 
49 

76 
52 

71 
53 

65 
53 

59 
36 

60 
37 

49 

42 

56 
35 

74 
36 

76 
44 

62 

50 

55 
36 

48 
30 

55 
30 

55 
30 

59 

32 

61 
47 

73 
47 

71 
49 

60 
43 

47 
40 

53 
38 

65 
41 

78 
49 

79 
49 

58 
38 

62 
41 

71 
49 

64 
44 

63 
46 

63.9 
42.3 

CREENSSORO 

MAX 

Mm 

73 

41 

75 
46 

70 
54 

68 
51 

62 
53 

60 
34 

57 
40 

5  V 
39 

72 
38 

72 
42 

66 
48 

62 
43 

60 
38 

54 
29 

54 
27 

59 
30 

64 
38 

70 
47 

71 
48 

68 
50 

57 
43 

50 
40 

64 
34 

77 
39 

76 
45 

74 
42 

64 
34 

69 
43 

67 
51 

69 
47 

77 
93 

69.6 
42.2 

HAVNEVILLE 

MAX 

Mm 

66 
40 

74 
40 

74 
46 

62 
38 

51 
43 

57 
39 

72 
40 

76 
45 

69 
38 

43 
29 

54 
29 

55 
27 

57 
34 

68 
48 

78 
58 

77 
61 

61 
46 

50 
42 

48 
33 

65 
36 

77 
45 

76 
51 

62 
39 

62 
44 

65 
42 

74 
50 

69 

51 

64.4 
42.0 

LIVINGSTON  2  bW 

MAX 

Mm 

64 
44 

75 
51 

77 
53 

72 
52 

66 
52 

59 
33 

58 
38 

50 
44 

56 
35 

74 
40 

76 
49 

62 
49 

53 
36 

51 
28 

55 
28 

58 
27 

57 
38 

60 
49 

74 

50 

71 
49 

60 
43 

47 
40 

54 
34 

66 
39 

77 
49 

78 
48 

59 

31 

61 
38 

70 
49 

64 
49 

63 
49 

63.9 
42. 1 

MARION  JUNCTICN  2 

NE 

MAX 

Mm 

74 

45 

77 
44 

74 
52 

68 
53 

67 
53 

61 
37 

53 
40 

58 
45 

71 
38 

75 

42 

68 

45 

63 
47 

47 

37 

54 
27 

55 
29 

60 
29 

65 

37 

76 
55 

76 
55 

69 

52 

60 
44 

49 
41 

64 
34 

79 
40 

76 
47 

69 
49 

64 
35 

67 
44 

69 
54 

62 
48 

72 
93 

69.7 
43.6 

HINTER  3  NH 

MAX 

Mm 

65 
39 

74 
43 

76 
45 

74 
92 

70 
54 

71 
38 

63 
39 

51 
45 

56 
40 

72 
44 

75 
45 

66 
48 

66 
37 

42 
29 

54 

30 

54 

32 

58 
33 

65 
47 

76 
57 

77 
51 

57 
46 

50 
40 

48 
35 

65 
38 

76 
45 

79 
46 

60 
38 

64 
41 

69 
47 

70 
50 

97 
50 

64.4 
42.7 

MONTGOMERY    MB  AP 

MAX 

Mm 

74 
41 

76 
40 

76 
49 

72 
55 

74 

51 

64 
40 

54 
42 

60 
50 

73 
40 

76 
40 

67 
45 

70 
46 

46 

35 

55 
30 

57 
32 

57 
31 

67 
35 

77 
56 

76 
57 

68 

56 

06 
48 

50 
37 

65 
37 

77 
39 

78 
46 

63 
46 

65 
41 

66 
49 

73 
55 

57 
52 

72 
91 

66.9 
44  .  1 

SELMA 

MAX 

Mm 

76 
46 

74 
47 

75 
53 

72 
S5 

72 
S6 

63 
40 

64 

43 

62 
42 

70 
41 

76 
45 

70 
50 

65 
52 

52 
39 

55 
32 

57 
34 

5» 
34 

61 
43 

75 
57 

76 
60 

70 
59 

62 
49 

58 
43 

64 
34 

77 
39 

78 
49 

71 
57 

67 
39 

69 
J9 

63 
60 

67 
49 

71 
91 

67.3 
46.4 

TUSKEGEE  3  SH 

MAX 

Mm 

S—  R«Im*oc*  No(m  ToUowlsg  SuUod  Indsi 
31 


DAILY  TEMPERATURES 

ConHnued  HaRCH  1970 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

74 

76 

76 

70 

75 

66 

54 

53 

74 

76 

67 

64 

43 

67 

56 

61 

68 

76 

78 

69 

62 

48 

63 

78 

75 

64 

68 

68 

75 

57 

66.5 

*          •  # 

44 

49 

54 

54 

40 

42 

48 

41 

41 

41 

45 

39 

29 

33 

30 

32 

43 

55 

63 

47 

42 

33 

35 

16 

51 

39 

41 

51 

52 

49 

43.6 

COASTAL  PL«IN  07 

ANDALUSIA   1  NX 

MAX 

74 

76 

78 

76 

70 

'4 

69 

'>7 

56 

72 

76 

65 

73 

43 

55 

58 

63 

69 

78 

32 

70 

63 

50 

67 

78 

76 

66 

67 

62 

78 

62 

67.8 

MIN 

<,n 

36 

42 

49 

56 

39 

41 

41 

34 

34 

36 

46 

39 

25 

31 

27 

34 

48 

57 

65 

53 

42 

30 

34 

38 

40 

38 

42 

51 

53 

55 

41.8 

ATMORE   1  SW 

MAX 

72 

74 

71 

69 

75 

/<• 

66 

57 

73 

73 

72 

68 

65 

58 

61 

62 

65 

77 

77 

76 

61 

53 

69 

73 

73 

70 

56 

67 

76 

76 

72 

69.  1 

41 

42 

49 

55 

58 

44 

45 

48 

37 

40 

47 

50 

39 

27 

32 

31 

41 

57 

64 

59 

50 

42 

32 

38 

41 

52 

41 

49 

59 

55 

56 

BEATRICE   1  E 

MAX 

75 

70 

78 

73 

68 

70 

68 

65 

53 

62 

66 

72 

75 

56 

57 

60 

68 

65 

78 

73 

64 

60 

50 

67 

65 

75 

56 

70 

67 

74 

54 

57.  1 

40 

38 

48 

54 

54 

53 

37 

36 

34 

36 

40 

42 

38 

34 

34 

30 

32 

44 

36 

59 

53 

49 

37 

36 

44 

48 

39 

36 

44 

50 

48 

42.7 

BRANTLEY 

MAX 

70 

75 

76 

77 

77 

77 

73 

70 

70 

73 

75 

66 

74 

51 

64 

58 

52 

58 

76 

80 

70 

54 

50 

66 

76 

75 

55 

59 

71 

80 

60 

69.4 

MIN 

37 

46 

44 

55 

56 

37 

39 

40 

35 

33 

43 

50 

38 

24 

25 

24 

32 

49 

54 

66 

55 

42 

29 

32 

38 

51 

38 

42 

44 

51 

63 

42.0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

76 

77 

73 

71 

77 

72 

70 

56 

75 

78 

68 

72 

64 

59 

61 

55 

59 

82 

78 

70 

63 

54 

70 

78 

76 

70 

58 

57 

81 

78 

75 

70.7 

MIN 

35 

37 

44 

56 

55 

42 

39 

48 

34 

35 

44 

47 

40 

25 

27 

25 

36 

66 

61 

60 

51 

44 

29 

34 

38 

63 

36 

45 

60 

54 

67 

43.5 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

76 

78 

74 

71 

69 

64 

57 

57 

74 

76 

72 

65 

64 

57 

58 

61 

57 

78 

79 

70 

65 

56 

56 

78 

78 

68 

55 

71 

71 

67 

73 

67.9 

36 

38 

46 

48 

5C 

33 

36 

42 

34 

40 

43 

49 

33 

24 

27 

24 

35 

52 

59 

49 

42 

35 

30 

36 

46 

45 

35 

41 

52 

44 

49 

40.5 

CHATOH  3  N 

MAX 

75 

77 

68 

71 

66 

68 

66 

62 

7  5 

76 

71 

64 

50 

59 

60 

65 

54 

78 

76 

70 

55 

55 

70 

78 

78 

70 

57 

65 

75 

71 

77 

68.4 

MIN 

40 

42 

49 

58 

56 

37 

43 

46 

40 

45 

50 

48 

36 

28 

35 

30 

33 

51 

61 

52 

43 

40 

33 

43 

43 

47 

40 

48 

55 

49 

62 

44.3 

CLAYTON 

MAX 

67 

73 

73 

74 

69 

74 

62 

51 

55 

71 

70 

74 

72 

55 

56 

66 

59 

66 

76 

74 

74 

74 

47 

63 

75 

70 

69 

65 

70 

70 

72 

67.0 

MIN 

44 

46 

53 

54 

55 

40 

44 

47 

43 

46 

46 

47 

38 

28 

30 

30 

34 

35 

42 

55 

65 

42 

34 

39 

45 

44 

39 

41 

48 

51 

51 

4  3.5 

ENTEBPRISt   3  NW 

MAX 

66 

74 

74 

77 

69 

74 

69 

55 

55 

71 

74 

64 

73 

43 

54 

58 

62 

66 

77 

78 

73 

63 

48 

66 

74 

73 

66 

56 

61 

77 

63 

56.5 

MIN 

41 

45 

46 

54 

56 

44 

44 

46 

42 

43 

45 

47 

39 

28 

29 

33 

34 

47 

37 

65 

55 

42 

35 

36 

44 

48 

40 

41 

50 

55 

65 

44.8 

6UFAULA  WILOLIFE  REF 

MAX 

69 

74 

72 

75 

70 

76 

69 

59 

35 

74 

76 

70 

75 

45 

i5 

58 

50 

68 

,  5 

77 

73 

74 

58 

64 

72 

74 

66 

67 

72 

79 

69 

68.  1 

MIN 

39 

38 

45 

56 

56 

39 

36 

42 

37 

37 

40 

50 

42 

31 

30 

28 

34 

47 

34 

54 

50 

49 

32 

34 

41 

55 

38 

45 

54 

53 

51 

43.5 

EVERGREEN 

MAX 

66 

75 

76 

73 

67 

74 

71 

58 

61 

74 

67 

69 

42 

58 

61 

55 

57 

77 

84 

63 

60 

51 

68 

76 

74 

68 

71 

71 

79 

61 

67.6 

MIN 

45 

45 

48 

53 

56 

42 

43 

48 

39 

49 

52 

40 

29 

33 

33 

37 

50 

39 

59 

53 

43 

33 

38 

45 

52 

42 

44 

49 

54 

55 

45.6 

FRISCO  C I lY 

MAX 

65 

75 

76 

71 

65 

71 

66 

58 

58 

73 

74 

67 

60 

57 

54 

60 

62 

66 

7  7 

78 

50 

60 

51 

67 

75 

75 

54 

55 

63 

75 

58 

56.  1 

MIN 

46 

47 

51 

55 

55 

40 

43 

47 

36 

44 

49 

45 

37 

27 

32 

33 

40 

54 

38 

69 

48 

40 

35 

42 

47 

50 

41 

46 

50 

53 

53 

45.3 

GENEVA 

MAX 

69 

76 

75 

72 

78 

69 

71 

59 

61 

73 

73 

65 

65 

53 

55 

60 

51 

69 

79 

60 

70 

61 

62 

58 

75 

75 

75 

75 

75 

78 

71 

69.0 

MIN 

28 

36 

40 

42 

51 

42 

40 

46 

41 

41 

42 

50 

41 

29 

31 

26 

36 

42 

35 

65 

57 

44 

31 

31 

39 

44 

40 

39 

40 

56 

54 

41.9 

GILBERTOHN 

MAX 

75 

76 

74 

67 

66 

65 

63 

65 

/5 

76 

74 

63 

49 

57 

59 

61 

64 

78 

77 

71 

55 

67 

78 

77 

78 

71 

65 

68 

68 

68 

75 

68.5 

MIN 

38 

48 

54 

50 

55 

33 

37 

46 

33 

48 

43 

48 

38 

25 

27 

27 

34 

38 

58 

52 

44 

30 

35 

35 

43 

47 

36 

42 

31 

48 

50 

41.7 

GREENVILLE 

MAX 

65 

75 

75 

75 

70 

74 

66 

55 

52 

70 

72 

73 

71 

50 

38 

55 

58 

67 

15 

75 

62 

55 

63 

55 

58 

67 

65 

65 

66 

57 

53 

55.  I 

MIN 

42 

44 

47 

51 

55 

37 

41 

46 

38 

39 

42 

40 

37 

26 

28 

30 

33 

43 

38 

52 

50 

41 

31 

36 

43 

48 

41 

38 

45 

53 

52 

42.5 

HEADLAND 

MAX 

65 

73 

75 

77 

71 

75 

70 

55 

59 

71 

75 

67 

74 

50 

64 

59 

60 

68 

7  7 

80 

75 

75 

50 

65 

76 

74 

71 

67 

64 

71 

63 

67.9 

MIN 

38 

45 

50 

56 

56 

45 

42 

43 

42 

45 

42 

48 

40 

33 

34 

32 

37 

39 

37 

65 

53 

44 

37 

40 

45 

55 

39 

44 

50 

50 

56 

4  5.2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

68 

75 

75 

75 

69 

73 

65 

53 

60 

72 

74 

66 

71 

42 

53 

51 

61 

68 

7  6 

7  9 

68 

59 

48 

65 

77 

75 

52 

64 

66 

77 

51 

65.1 

43 

39 

46 

51 

55 

36 

39 

47 

39 

39 

44 

48 

38 

29 

33 

31 

34 

46 

'j7 

54 

48 

41 

33 

38 

40 

41 

40 

41 

41 

51 

60 

42.5 

OZARK    6  NHM 

MAX 

74 

75 

77 

70 

74 

70 

56 

58 

7  3 

75 

65 

73 

67 

55 

59 

63 

65 

76 

bO 

74 

64 

62 

65 

75 

73 

67 

67 

51 

78 

73 

74 

69.0 

46 

45 

54 

55 

57 

44 

44 

49 

42 

47 

46 

57 

38 

29 

35 

31 

39 

55 

61 

63 

51 

42 

35 

42 

44 

52 

39 

45 

57 

55 

55 

46.9 

PHENIX  CITY  2  NN« 

MAX 

72 

72 

70 

70 

72 

7  5 

65 

64 

67 

74 

76 

76 

73 

52 

CZ 

60 

63 

66 

78 

75 

70 

55 

47 

52 

73 

72 

70 

71 

63 

76 

56 

57.6 

42 

45 

49 

54 

49 

40 

37 

42 

42 

42 

47 

47 

41 

30 

32 

30 

33 

38 

37 

58 

48 

42 

35 

38 

34 

47 

39 

43 

41 

50 

46 

42 . 5 

PITTSVIEW 

MAX 

69 

73 

76 

75 

72 

76 

69 

54 

55 

70 

76 

69 

74 

42 

54 

57 

60 

68 

76 

77 

71 

56 

54 

54 

77 

74 

64 

67 

62 

77 

57 

66.6 

37 

37 

37 

48 

54 

37 

32 

34 

36 

33 

34 

39 

42 

29 

25 

22 

24 

44 

51 

62 

52 

44 

30 

31 

35 

45 

34 

38 

50 

50 

49 

39 . 2 

THOMASVILLE 

MAX 

64 

79 

76 

72 

69 

60 

65 

53 

58 

73 

75 

65 

61 

48 

r& 

59 

60 

51 

77 

79 

65 

48 

49 

64 

76 

77 

52 

65 

63 

55 

70 

64.5 

MIN 

45 

46 

48 

53 

53 

39 

39 

45 

40 

45 

46 

49 

37 

29 

30 

31 

33 

51 

56 

53 

46 

40 

34 

40 

48 

48 

40 

39 

40 

41 

50 

43.0 

TROY 

MAX 

75 

74 

76 

68 

75 

68 

56 

54 

73 

74 

64 

72 

57 

54 

56 

60 

68 

75 

78 

68 

61 

54 

63 

75 

74 

66 

65 

64 

77 

70 

73 

57.4 

45 

47 

51 

54 

56 

37 

44 

48 

41 

42 

47 

56 

37 

26 

31 

31 

40 

54 

61 

56 

48 

41 

33 

37 

i4 

46 

39 

49 

56 

51 

51 

45.2 

WHATlEY 

MAX 

68 

72 

65 

70 

69 

70 

61 

48 

,4 

76 

65 

64 

53 

58 

62 

63 

51 

78 

81 

70 

58 

54 

66 

76 

73 

65 

57 

66 

75 

67 

78 

67.1 

*            c  « 

40 

42 

44 

47 

49 

34 

36 

40 

28 

35 

40 

42 

34 

22 

28 

26 

35 

50 

33 

48 

42 

36 

29 

40 

45 

44 

36 

39 

50 

45 

49 

39.6 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

74 

75 

71 

69 

75 

71 

61 

58 

74 

73 

70 

65 

62 

59 

62 

65 

65 

77 

77 

69 

58 

65 

70 

74 

74 

57 

57 

62 

77 

63 

72 

67.8 

Mm 

48 

50 

56 

55 

58 

4'< 

47 

43 

41 

45 

53 

51 

38 

30 

38 

36 

44 

58 

65 

55 

49 

41 

36 

45 

48 

62 

42 

50 

59 

56 

56 

48.2 

CODEN 

MAX 

75 

75 

71 

70 

73 

73 

66 

66 

69 

71 

71 

69 

64 

60 

65 

65 

65 

76 

73 

70 

65 

61 

67 

70 

74 

71 

70 

68 

74 

71 

71 

69.4 

MIN 

49 

52 

58 

57 

59 

46 

47 

49 

40 

46 

53 

54 

41 

29 

40 

36 

48 

57 

63 

62 

49 

42 

35 

52 

53 

55 

45 

52 

60 

55 

57 

49.7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

74 

76 

73 

69 

75 

69 

65 

62 

72 

73 

71 

70 

61 

58 

62 

64 

67 

78 

76 

69 

62 

55 

67 

70 

76 

66 

69 

67 

75 

58 

71 

68.8 

MIN 

51 

52 

59 

57 

59 

45 

49 

49 

45 

43 

55 

55 

39 

36 

43 

38 

45 

58 

60 

50 

45 

38 

45 

46 

53 

43 

53 

59 

56 

57 

50.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

MIN 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

72 

73 

72 

67 

76 

73 

59 

63 

73 

72 

72 

65 

47 

60 

63 

62 

56 

77 

75 

70 

58 

58 

70 

73 

74 

66 

68 

64 

77 

62 

73 

67.8 

MIN 

52 

56 

»i0 

60 

55 

46 

50 

51 

44 

49 

58 

47 

38 

32 

42 

39 

49 

60 

67 

56 

47 

42 

38 

50 

52 

50 

44 

54 

59 

59 

58 

50.5 

RDBERTSDALE  I  E 

MAX 

69 

74 

75 

71 

72 

r9 

75 

62 

63 

74 

73 

70 

65 

47 

59 

63 

67 

76 

78 

74 

69 

64 

69 

69 

72 

73 

70 

70 

80 

77 

63 

69.6 

MIN 

47 

49 

>0 

57 

58 

45 

45 

48 

44 

42 

47 

53 

43 

30 

38 

34 

42 

57 

61 

65 

54 

43 

35 

45 

44 

49 

42 

51 

53 

53 

57 

47.8 

I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Slallon 

 — —  n8niin  i7fM 

Day  ol  month 

I 

1  :  2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

23 

30 

31 

•  •  • 

NORTHERN  V4LLEY  01 

MOULTON  2 

"USCLE    SM04LS    F»4  aP 

•  •  « 

ll>P«I.ACHliN 
M0UNT4INS  02 

BESSEMER  3  SSt. 
BlRMINCHiH  wn  IP 

SAINT  BERNARD 
VAUEV  HEAP 

•  •  • 

UPPER  PLAINS  03 

HANlLTaN  3  S 

•  •  • 

EASTERN  V4LLEV  0<r 

ANNISTON   F4A  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNDWF4LL 
SN  On  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

"3  tit 

Station 

2  °^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

NARTIN  OAH 

EVAP 

.23 

.13 

.13 

.13 

.18 

.06 

.04 

.13 

.04 

.10 

.14 

.08 

.11 

.06 

.29 

.13 

.08 

.09 

.10 

.16 

.21 

.19 

.29 

.02 

.06 

.04 

.04 

3.69B 

WIND 

9 

6 

13 

10 

5 

20 

9 

8 

9 

4 

3 

8 

17 

15 

16 

31 

21 

13 

8 

2 

11 

5 

4 

6 

12 

22 

36 

4 

5 

10 

17 

347 

•       •  * 

PRAIRIE 

06 

OEHOPDLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

■  U 

.13 

.17 

.U 

.10 

.09 

.06 

.04 

.09 

.14 

.09 

,08 

* 

.21 

.20 

.14 

.08 

.19 

.11 

.01 

.12 

.14 

.33 

.24 

.17 

.20 

.10 

.17 

.09 

3,B7B 

WIND 

31 

37 

60 

B8 

21 

73 

3« 

42 

28 

29 

47 

44 

135 

115 

94 

93 

63 

94 

37 

77 

86 

100 

B2 

106 

116 

155 

131 

54 

76 

64 

38 

2246 

MAX 

62 

79 

75 

68 

TO 

62 

64 

51 

92 

76 

77 

62 

57 

63 

67 

66 

63 

Bl 

BO 

66 

67 

55 

66 

77 

78 

68 

VO 

68 

79 

61 

67,9 

MIN 

90 

*9 

95 

57 

94 

♦9 

44 

41 

42 

41 

90 

56 

40 

38 

30 

48 

45 

95 

58 

48 

44 

42 

42 

45 

53 

43 

44 

50 

53 

92 

47,4 

*        «  « 

r.ULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.11 

,09 

.09 

.11 

.13 

.04 

.11 

.09 

,06 

.13 

.14 

.12 

.16 

.09 

.13 

.09 

.11 

.13 

.10 

.14 

.12 

.24 

.14 

.10 

.12 

.06 

.06 

3.32B 

WIND 

la 

22 

37 

32 

23 

29 

9 

46 

21 

13 

16 

40 

96 

74 

60 

18 

29 

20 

30 

26 

29 

82 

55 

54 

19 

64 

27 

8 

39 

10 

24 

1058 

MAX 

79 

77 

7* 

71 

B2 

78 

73 

68 

77 

60 

79 

74 

71 

56 

70 

69 

69 

81 

80 

79 

69 

62 

73 

81 

81 

78 

76 

74 

B5 

CO 

79 

74.6 

MIN 

92 

57 

61 

58 

62 

93 

92 

50 

49 

50 

59 

59 

43 

39 

51 

52 

61 

69 

64 

61 

53 

49 

45 

51 

52 

58 

49 

61 

66 

62 

61 

55.1 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

1   DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

jsPEClA. 

AKBCVlLLG  1  >*-K 

OOOB 

A 

31  3S 

89  19 

46S 

JDMM  S  HtC^BUitc: 

«<INST"N 

2 

3«  1) 

f7  11 

795 

PROF.  PALMER  CnOSEV 

ll 

-IkCOv 

TA 

SIDNEY  J.  ^ARuVt  SB. 

ALBERTvlLLt  2  if 

Ol<<t) 

IZ 

HtHSHALL 

11 

34  j* 

11*0 

5P 

9F 

ALA(  COMMUNITY  NFTWORK 

sie^ANafB  ciTv 

OlbO 

ii 

tallapcosa 

U 

32  57 

*S  S7 

660 

TA 

h£NRv    0.  DENMAM 

or/M 

?3 

BlC«E*iS 

13 

33  07 

140 

7A 

MftSt  C^EBRY  J,  ttERNDON 

"■7 

CnvINCTOh 

31  19 

<<b  3t 

260 

eA 

JAMES  P.  GtuLlS 

0172 

.14 

33  35 

fS  )1 

599 

MIO 

NIC 

FEOi  AVIATICJM  AOENCY 

&>LCV  3  S 

:3 

»T  13 

900 

7A 

HRSt  DHHA  B.  UAVIS 

036^ 

CtAV 

11 

33  15 

lOBO 

7A 

7A 

GEORGE  M.  RU*nS 

an 

7 

33  51 

P6  21 

990 

TA 

JOHN  T.  SiflNDALL 

0395 

Jl 

I? 

3«  48 

P6  59 

720 

9A 

9* 

RADIn  STATION  rijxid 

ATMOitF    I  %» 

ESCAMRIA 

4P 

•  H 

HLJCH  H.  WlCCI-'t 

AiJBUH'l  1  Sk 

■*3 

lEE 

tl 

32  34 

"S  3t 

730 

e* 

8A 

H 

MRS,   HAATHA   I,  MDQRE 

AUTAjCflVlLl'^  » 

C3 

32  29 

lb  -\ 

200 

Jt   B .   NE I&HB0H5 

BANKMEA*^             A'lC  0&'< 

050S 

13 

TuSCAiCOSA 

2 

33  29 

2"0 

TA 

CORPJ  OF  EMCtNFERS 

BAY  -^IVfTTt 

bS83 

>B 

BalDWIM 

n  47 

268 

7P 

CROVER  H.  MQCCiWARD 

nrATRicE  1  r 

0M6 

17 

H[iNaOE 

"7  12 

ITB 

Bette  MIMA  >  • 

L  IMESTQNE 

12 

34  42 

S6  93 

6no 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BFIIBV 

03 

FAVETTE 

2 

33  «(• 

87  36 

452 

CARL  YER9Y 

BCSSE-'ER  3  SS" 

07J7 

f2 

JEFFEBSOh 

2 

33  22 

S7  01 

SAO 

6P 

ROeERT  P.  MOSES,  JR. 

aui.  i''C5(.f  ^  1  if 

0823 

13 

32  39 

JOMN   R.  THnHAS 

BUHiNcua"  '■a  AP  ft 

jeffe»so;* 

66  ^9 

6?0 

MID 

MIO 

■  MJ 

U.S.   ifEATHER  BUREAU 

3'lAZ 

09)7 

52 

MARSHALL 

2 

34  13 

1070 

TA 

ROBERT   L.  WHEELES 

BRA^Tl.tV 

1^69 

-r7 

e 

31  35 

.16  it. 

274 

eA 

SA 

R .  t,  HENDERSON 

B'E-TOf*  3  S*E 

118* 

ESCAHftlA 

31  0* 

•7  0» 

"9 

6A 

MRS.  Clara  t.  peaw 

SSIOtEPnilT  J 

lf>99 

12 

•15  4! 

5P 

5P 

Miss  M,  LOUISE  jnsFS 

B^OiKwono 

U*i 

TuSCALCOSA 

2 

33  16 

frOS 

TA 

MRS.   ulLLlf  STYBQN 

1175 

17 

31  43 

SS  49 

910 

7A 

CEORCE   L  MtCKS 

CALER'  ?  Sm 

12a3 

ShelBV 

7 

33  09 

S*0 

9P 

PIERCE  A.  OARRf TT 

CAMOE"  1  'iw 

1301 

17 

ilLCDX 

32  07 

229 

SP 

9P 

AUBURN  UMVERSITV 

132* 

'S 

tallapcosa 

11 

32  SO 

15  41 

680 

frA 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAB«J'»  "III. 

•talker 

MRS    ANNA    MAE  GARRISON 

C'NThE  S 

L9l2 

J* 

7 

34  06 

•>  41 

620 

7A 

7A 

OON   R,  rfATSO*" 

C'NTREVlLlE 

1S20 

33 

BIBS 

3 

32  97 

»7  as 

22* 

7A 

HUEV  COLSURn 

C^ATO"  ? 

ISfte 

13 

31  30 

flb  19 

2B5 

5P 

CRADV  C.  VOUnC 

CMlLOEnseJRC  vTB  PLfii"** 

162'; 

TALL*r>£f-A 

7 

33  17 

Ab  20 

*1B 

9P 

C  ITY  HATER  PLANT 

1690 

17 

31  32 

-7  31 

IB3 

TOLL  IE   L  .  HASKEi' 

lfc9* 

13 

Chilton 

7 

32  SI 

5B0 

7A 

MARION  N.  EASTERLfC 

CLAVTI.-J 

1'25 

barbuur 

5 

31  93 

«5  28 

996 

Bt 

BA 

MRS  ELIZABETH  M  WEJTQN 

CnoEM 

leoi 

MOBILE 

30  23 

ii  13 

12 

BP 

5P 

AGNES  C.  CHRtSTENSEN 

CnF^EE  Spai'tcS  7  "It 

-7 

HENRY  F.  KELLEV 

CnteeBT    ST£1*1  PtA**T 

IBl*- 

11 

CtiLSERT 

12 

34  44 

P7  50 

4T0 

TVA*«62 

1A^9 

34  IJ 

■iS  52 

75* 

6.   N.  APPLETOf.* 

CLUhria 

1*65 

•S  07 

83 

7A 

Inactive  b/i/*6 

CBOJVa 

1940 

■^3 

WELXEB 

33  4» 

47  11 

33* 

TA 

MRSi   C.  CRESHAH 

CnTTOHTHh 

19T* 

Ki SSElL 

32  09 

"5  0* 

217 

TA 

HUGH  S.  «HTE 

C'-'BA 

2079 

13 

32  26 

MS  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HfiBiiis 

SADEVlL'-E 

21)9 

IS 

TALLAPOnSA 

11 

32  »9 

S5  49 

760 

TA 

uIUtlAM  L.  BAkTLETT 

OAOEVILIE  ^ 

il2* 

tallapqoja 

It 

32  SO 

AS  46 

730 

RUFUS  P.  PLESS 

2ida 

warenco 

13 

32  21 

229 

74 

JAMES  CREWS 

DELTA 

il 

Cl  AV 

TA 

MRS  VERMA  B,  LANDERS 

OEmOPOlIS  LTCk  Afi'?  JA" 

22*9 

i6 

HARENTC 

13 

32  31 

'i?  50 

lf*0 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTMAN  «  St 

2377 

MTUSTON 

S 

31  10 

•5  21 

3^8 

PAUL  S.  SMITH 

21SC> 

13 

2 

B"0 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

•7 

10 

31  29 

"6  04 

t''9 

7A 

ARTHUR  C.  BRUnSO^ 

Ei.<ino 

2^32 

Tl-SCALG"SA 

13 

33  19 

252 

7A 

MRS.   BELLE  BERRY 

EHTEItPRtSE  ?  '■n 

2175 

-7 

CUFF£e 

5 

'■3  53 

7A 

7A 

T.   HARRIS  MQATS 

EJFSULA  (VIlOlIF*  "E^ 

2730 

rfj  06 

219 

SA 

EUFAULA  NATl  tDLIFF  REF 

EVE«0"£fJ 

2758 

CtJNECUH 

6 

Oft  56 

216 

7A 

MILLER  T.  SELLERS 

FAINfIDPE  2  "-E 

2*13 

-la 

BalPmIN 

f7  53 

23 

5P 

5P 

AUBURN  UNlV  rxP  STA 

FALKVlLie  1  h 

MLRCA^ 

l' 

3*  22 

7A 

FOCBERT  H.  HARDIM 

FAYFTTt 

2Se3 

'3 

13 

33  41 

--T  40 

J6S 

6A 

GORMAN  J.  RLACK 

FlQAESCe 

2971 

HunERQALE 

It 

34  48 

578 

5P 

MENRy  C.  RICHARDS 

FIAT  OEPJSIT 

3r2* 

-16 

LTiilNCES 

6 

f6  35 

SIO 

H.Ei  SMALL 

bbLOt>Ih 

9 

30  I* 

10 

5P 

JAMES  W,  CLARK 

F1RT  PAVtlE 

i'.Hi 

OE  KALB 

9?4 

CARL  PARKER 

3105 

n 

MDNRQE 

31  26 

410 

RA 

MRS.  NEL  I  A  MC'tFNZ  If 

CAOSOFN  C«S  PlA'iT 

3V5* 

7 

3*  01 

i>6  00 

565 

SO,   NATURAL  f-AS  CO. 

CAIIESvlLLE 

316C 

13 

32  49 

?b  09 

130 

MACR  C.  FIELDS 

CAkoe"  c i»v 

320C 

:2 

2 

34  01 

900 

MRS,  C.  mC  KEnM^ 

Of  Nf  VA 

325i 

(■tNEVA 

5 

31  02 

•■5  51 

1"7 

JAMES  C.  HlLLM^SON 

aCOH&lA'INA 

3?T1 

8 

31  38 

29S 

CIltEPTOH** 

33CB 

17 

13 

31  S3 

5«  in 

L2B 

ALTON  C,  LAND 

c?ar.AS 

3*30 

C3 

33  39 

«17  1> 

6A 

ALABAMA  PQWEB  CO. 

^iEEHSB'^HO 

3511 

32  42 

220 

MRS  WlLLie   J.  ARRINCTON 

C»EC!*V||.L* 

BL'TLE! 

C'JiF  SMnaes  p  J 

3559 

3f 

BalI^^IK 

30  17 

8 

GILBERT  w.  MFlCHEB 

cunTeasviLir 

3)73 

''2 

MARSHALL 

12 

578 

.P 

RADIO  STATID't  WG<V 

3178 

•<i 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

699 

TVA-769 

HALEWIlLt 

3fc2C 

■)i 

-ISST5N 

2 

550 

RA 

JAMES  E.  EIDSQN 

-AMIlTQV  1  S 

3e«5 

ti 

HARIOM 

13 

34  06 

518 

EDDIE  L.  PEARCE 

MAVSEVIlLE 

37*9 

-b 

Lr.wNDFS 

I 

32  11 

tft  36 

1*0 

BA 

MISS  ANNE  nOS^ELL 

HEAniArtn 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

?5  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HrFtii 

377> 

CLERUPNE 

11 

33  39 

ftS  3^ 

650 

8A 

8A 

CITY   OP  HEFLIN 

MtCM^Ahn  4S»E 

JBl!. 

'•/ 

31  57 

■6  19 

S"* 

CHARLES  R .  Pt'HTER 

3ft  1.2 

-5 

ClEBUPNE 

11 

33  32 

"S  24 

1179 

THOMAS  J.  HART 

3399 

31 

FBA'mLIN 

13 

e*s 

FRANK  L.  HAY'JES 

MUHTSVIIUE    -B  AP 

MADlSOM 

12 

3*  42 

"6  35 

6fi0 

MID 

Hit 

:  Hj 

U.S.    HEATHER  aUREAU 

STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  tj 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

SPECHAL 

JACKSONVILLE   ?  Sw 

MALXE" 

JAMES    A,  BRITAIN 

jlROA'J  nAM 

43u6 

J  5 

ElMnRF 

32  37 

f^b  15 

290 

6A 

ALABAMA    PQvtS  CU, 

KlNSTflN 

4431 

,17 

10 

31  1* 

Hb  11 

270 

7A 

FRED  H,  WkJi^u 

LAFAYETTE 

Lf  EIS 

leesburg 

LlVlNf-STJ^J  2  <,t 

LOUlSVRlt 

MA01 S3n 

JOHN  D  STDN£R  JR 

MAGELLA 

JEFFERSON 

69* 

ALAHAHA  POWER  CU. 

HAHION   h  N£ 

9112 

11 

PERRY 

32  41 

"7  16 

7A 

NATIONAL  FtS><  HATCHERY 

MARION  juNc nn  I  £■'£ 

sue 

16 

32  27 

!'7  13 

202 

TA 

INACT  tvE  1L'2W69 

MARIQN  .lU^JCTIfN  2  NE 

MARTIN  flAM 

MATHEWS    1  SSh 

S172 

MELVIN 

HERTJ  PONOvIllE  TIhFR 

U.S,   FOREST  SERVICE 

MILSTEAt 

Ml\T£R  3 

b^LLAS 

'ft  27 

Vl 

■  " 

HENRy    )',  <ATfs 

MITCHELL  DA" 

546S 

*3 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
MARCH  1970 


Additional   Information  reKardlng  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,    RFD  2,    Uontgomery.   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  froBi  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown_by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
oKiainlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.    Include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUlfMART* 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllnatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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89 

23 

34 

6 

76 

0 

0 

C 

c 

6.40 

1,99 

1.41 

2 

.0 

0 

9 

5 

£ 

uFBNnN 
VCKPtun 

52.5 

66.7 

90 

30+ 

28 

3 

71 

^ 

° 

9.23 

2,65 

26 

.0 

0 

7 

7 

4 

DIVISION 

64.9 

1.7 

7.10 

2.15 

,  c 

*      •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

4NNISTDN  FAA  AP 

77.3 

53.1 

65.2 

92 

30 

33 

3 

86 

2 

0 

0 

0 

4,82 

l.io 

19 

.0 

0 

7 

6 

1 

CAlERA  2  SM 

78,1 

51.1 

64.6 

88 

30+ 

28 

3 

92 

0 

0 

I 

0 

3,89 

-  1,51 

0 

CENTRE  S  SW 

74,7 

50.4 

62.6 

89 

30 

30 

3 

120 

0 

0 

1 

0 

7,84 

2.55 

27 

.0 

0 

8 

7 

3 

childersburg  htr  Plant 

78,9 

52.5 

65.7 

31 

3 

80 

0 

0 

1 

0 

6,77 

1.64 

.0 

0 

10 

6 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

75.9 

52.2 

64. 1 

2.4 

91 

30 

30 

3 

101 

1 

0 

1 

0 

6,97 

1.35 

27* 

.0 

0 

10 

! 

3 

PELL  CITY  1  NNE 

77,7 

48.6 

63.2 

93 

22 

29 

4 

117 

2 

0 

1 

0 

5,46 

1.86 

20 

.0 

0 

8 

! 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

78,4 

52.0 

65.2 

89 

30+ 

30 

3 

92 

0 

0 

1 

0 

5,76 

1.62 

25 

.0 

0 

9 

! 

2 

TALLADEGA 

77,4 

53.0 

65.2 

2.4 

89 

30 

31 

3 

ei 

0 

0 

1 

0 

6,11 

1.34 

1.55 

26 

.0 

0 

7 

J 

2 

DIVISION 

64.5 

2.4 

5,96 

1.13 

.0 

•       •  * 

PIEDHONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

77,5 

52.9 

65.2 

B8 

30+ 

32 

3 

82 

0 

0 

1 

0 

4,49 

1.26 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

ASHLAND 

75,4 

51.8 

63.6 

86 

30 

33 

3 

99 

0 

0 

0 

0 

6.61 

1.79 

20 

,0 

0 

6 

! 

3 

AUBURN  3  SM 

79,2 

53.5 

66.4 

2.B 

90 

24 

33 

3 

70 

1 

0 

0 

0 

3.0T 

-  2.01 

1.03 

25 

,0 

0 

7 

3 

1 

CAMP  HILL  2  NM 

76,1 

51.2 

63.7 

87 

24+ 

29 

3 

121 

0 

0 

1 

0 

4.15 

1.06 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

HEFLIN 

75,6 

46.9 

61.3 

89 

30 

28 

3 

1*7 

0 

0 

2 

0 

3.64 

1.12 

25 

.0 

0 

1 

LAFAYETTE 

79,4 

51.8 

65.6 

90 

30+ 

36 

3 

68 

5 

0 

0 

0 

4,04 

1.03 

26 

.0 

0 

1 

3 

1 

MARTIN  DAM 

79.1 

53.7 

66.4 

93 

30 

36 

8 

63 

2 

0 

0 

0 

3.31 

-  1.67 

.87 

26 

.0 

c 

^ 

3 

0 

OPELIKA 

78. 4M 

53. 5M 

66. OM 

88 

30  + 

37 

8+ 

76 

0 

0 

0 

0 

3.16 

.95 

20 

.0 

0 

2 

0 

ROCKFORO  2  NNM 

76.9 

52.1 

64.5 

87 

30+ 

33 

3 

86 

0 

0 

0 

0 

4.18 

1.6! 

25 

.0 

0 

t 

3 

1 

ROCK  MILLS 

77.6 

47.4 

62.5 

91 

30 

30 

9+ 

128 

2 

0 

4 

0 

4.12 

1.3S 

25 

.0 

0 

^ 

4 

1 

DIVISION 

64.5 

1.1 

4,12 

-  1.19 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


APRIL  1970 

Continued  


SUtlOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlgheal 

Dale 

■s 

• 

i 
S 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola] 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow 

Sleel 

No.  of  Daya 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

0  t 

si 

PRAIRIE  06 

OAYTQN 

M 

M 

M 

90 

30 

Q 

0 

.0 

0 

demopolIs  lock  and  OAM 

34 

0 

0 

2 . 97 

■  1.81 

2  5 

.0 

( 

0 

GAINESVILLE 

77.5 

55)6 

66.6 

87 

30* 

37 

3 

71 

0 

0 

0 

0 

5)77 

1.6C 

16 

•  C 

0 

■; 

5 

2 

GREENSBORO 

79.8 

54.3 

67.1 

2.0 

89 

30+ 

38 

5 

53 

0 

0 

0 

0 

3.66 

-  1.54 

1.27 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

HAYNEVILLE 

78. 7M 

54. CM 

66. 4M 

88 

29  + 

36 

3 

77 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.64 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

78.2 

54.9 

66.6 

88 

30 

31 

3 

80 

0 

0 

1 

0 

4.29 

.97 

16 

.0 

0 

6 

S 

0 

MARION   JUNCTION  2  NE 

79.4 

56*0 

67.7 

8  9 

30 

36 

3 

53 

0 

0 

0 

0 

3.09 

•  9fi 

19 

.0 

c 

I 

3 

0 

MINTER   3  NW 

77.9 

54.7 

66.3 

88 

23 

38 

3 

74 

0 

0 

0 

0 

2.82 

.80 

2 

.0 

0 

4 

3 

0 

MONTGOMERY   W8  AP  R 

79.5 

56.2 

67.9 

3.8 

89 

30 

3 

51 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-  2.88 

.71 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

SELMA 

80.4 

57.5 

69.0 

3.1 

91 

30 

39 

3 

39 

3 

0 

0 

0 

2.57 

-  2.87 

.74 

20 

■  0 

0 

6 

2 

0 

TUSKEGEE  3  Sw 

UNION  SPRINGS 

80 . 1 

54.6 

67.4 

2.4 

90 

30  + 

36 

3 

60 

2 

0 

0 

0 

1  .52 

-  3.62 

.74 

20 

•  0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

67.2 

2.1 

3.12 

-  1.90 

.0 

<V       *  * 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

82.7 

53.6 

68.2 

93 

23 

35 

3 

58 

6 

0 

0 

0 

1.23 

.56 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

ATMORE   I  SM 

82.5 

57,7 

70.1 

92 

30 

39 

3 

31 

2 

0 

0 

0 

1.09 

.69 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

BEATRICE   1  E 

81.7 

53.9 

67.8 

92 

30 

33 

3 

48 

I 

0 

0 

0 

1.63 

.70 

20 

.0 

0 

3 

2 

u 

arantlpv 

82.7 

52.1 

67.4 

92 

30 

35 

3 

70 

3 

0 

0 

.88 

-  4.29 

.35 

20  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

BREWTQN  3  SSE 

85.0 

54.4 

69.7 

4.4 

94 

29 

34 

3 

38 

9 

0 

0 

0 

1.58 

-  4.32 

.73 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAMDEN  3  NW 

82.0 

52.7 

67.4 

91 

30 

32 

3 

59 

4 

0 

1 

0 

2.7X 

.73 

16 

.0 

0 

5 

i 

0 

CHATOM  3  N 

83.2 

57.2 

70.2 

93 

29 

3 

26 

3 

0 

0 

0 

1.92 

.91 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

CLAYTON 

79.7 

55.4 

67.6 

87 

23 

42 

3 

31 

0 

0 

0 

0 

1 .00 

-  4.36 

.53 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

39 

42 

0 

0 

0 

0 

1.54 

1.00 

20 

.0 

c 

3 

1 

1 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

79!7 

54)2 

67.0 

90 

30 

35 

3 

72 

1 

0 

0 

0 

1.43 

.77 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

M 

M 

M 

92 

30 

39 

3 

2 

0 

0 

0 

l.SO 

.72 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

FRISCO  CITY 

80.9 

57.3 

09.1 

91 

30 

39 

3 

39 

1.77 

-  4.06 

.60 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

GENEVA 

81.0 

55  7 

90 

30 

39 

4 1 

1 

0 

0 

0 

1.01 

-  4.36 

.52 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

GILBERTOWN 

81.7 

54)8 

68.3 

90 

29 

33 

3 

60 

1 

0 

0 

0 

2.16 

.67 

12 

•  0 

0 

6 

2 

0 

GREENVILLE 

81 .2M 

55.9 

68. 6M 

2.3 

88 

29+ 

36 

3 

12 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  3.76 

.77 

2 

•  0 

0 

4 

2 

0 

HEADLAND 

80.9 

56.7 

68.8 

91 

30 

40 

3 

47 

3 

1.62 

.77 

20 

■  0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

80.5 

55.8 

68.2 

2.6 

89 

29  + 

37 

3 

42 

0 

0 

0 

0 

1.60 

-  3.86 

.75 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

QZARK   6  NNW 

81.2 

56  Z 

69.7 

90 

30 

38 

24 

1 

0 

0 

0 

.  76 

—  4.42 

.46 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

79.6 

54)3 

67.0 

89 

24 

38 

3 

55 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.85 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

PITTSVIEW 

79.1 

3  I  •  J 

65.3 

88 

30+ 

33 

97 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.69 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

THOMASVlLLE 

78.9 

56.8 

67.9 

2.9 

88 

30+ 

38 

3 

54 

2.23 

-  3.48 

.65 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

TRQY 

81.2 

57.1 

69.2 

3.6 

92 

30 

36 

3 

31 

2 

0 

0 

0 

1.43 

-  3.96 

.55 

20 

■  0 

0 

5 

1 

0 

WHATLEY 

82.9 

50.7 

66.8 

92 

29 

30 

3 

61 

2 

0 

1 

0 

2.06 

.77 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

68.2 

2.3 

1.61 

-  3.94 

.0 

*       *  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

81.8 

59.9 

70.9 

90 

30+ 

43 

3 

15 

2 

0 

0 

0 

1.52 

.55 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

CODEN 

79.9 

60.2 

70.1 

88 

30 

41 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

2.22 

1.28 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

81.0 

60.4 

70.7 

3.9 

89 

29+ 

42 

4 

19 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

-  4.08 

.75 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE   WB  AIRPORT 

81.8 

62.0 

71.9 

4.3 

91 

29 

45 

3 

14 

1 

0 

0 

0 

1.67 

-  4.69 

.52 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

80. 9M 

60. 3M 

70. 6M 

90 

30 

42 

4 

22 

1 

0 

0 

0 

2.17 

-  3.39 

.69 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

70.8 

3.8 

1  .90 

-  4.05 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BREWTON  3  SSE 

94 

DATE 

29 

LOWEST  TEMPEkATURE 
2  STATIONS 

25 

DATE 

03 

GREATEST   T0T4L  PRECIPITATION 
RED  BAY 

11.75 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
OZARK  6  NNW 

.76 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

4.19 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA       -       APRIL  1970 
SPECIAL       WEATHER  SUMMARY 


A  surge  of  cold  air,  moving  southeastward 
across  the  State,  was  preceded  by  numerous 
severe  thunderstorms  on  the  1st  and  2d.  Dam- 
aging winds,  large  hail,  heavy  rains,  and  2 
tornadoes  occurred  with  the  thunderstorms.  Hail 
up  to  1-3/4  inches  in  diameter  was  associated 
with  a  large  thunderstorm  that  moved  across 
north-central  Alabama  before  daybreak  on  the 
1st.  Most  damage  from  high  winds  and  tornadoes 
was  during  a  12-hour  period  from  6  p.m.  on  the 
1st  to  6  a.m.  on  the  2d.  The  tornadoes  were  in 
Etowah  and  extreme  Northern  Dallas  Counties. 
Damage  from  high  winds  was  statewide,  and  the 
total  for   all  causes   exceeded   $1/2  million. 


April  was  marked  by  several  days  with  scattered 
damage  from  high  winds  and  a  few  tornadoes. 
A  freakish  tornado  touched  down  briefly  in 
Madison  County  on  the  morning  of  the  24th, 
severely  damaging  a  school  building.  During 
the  morning  and  early  afternoon  of  the  26th, 
3  tornadoes  touched  down,  one  each  in  Madison, 
Shelby,  and  Randolph  Counties. 

The  tornadoes  and  severe  thunderstorms  oc- 
curred mainly  in  rural  and  sparsely  settled 
areas,  and  no  injuries  or  fatalities  were  re- 
ported. 


C.  C.  Wooden,  Acting 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Dannelly  Field 

R.  F.  D.  2 

Montgomery,  Alabama  36108 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


28     29  30 


NDRTHEKN  ViLUEV 


ITHENS  2 
SELLE  MINI  2 
F4LKVILLE   1  N 
FLORENCE 
HOUCES 


HUNTSVILLE  H8  4P 
HADISON 
HOULTQN  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

REU  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
UATERLOa 


.15  1.69 
.76  .79 
1.02  1.74 


10.95 
11.02 
10.27 

11.75 
e.}S 

11.31 
9.>5 


1 .00 
1.05 
1.20 


1.70 
.62 
.12  2.05 


1.30 
1.2B  .09 
1.04 
1.43  .02 


1.66 
1.36 
1.76 


.25  1.6S 

1.03  ,86 

.64  2,26 

.37  2.04 


1.55  1.07 
1.30  .99 
.94  1,03 


.47  1,10  1.31 


ALBERTVILLE  2  SE 
6ESSEME>  3  SSM 
flIRMINCHAH  W6  AP 

BOAZ 

BRIOOEPORT  2  H 

CDLLINSVILLE 
FORT  PAVNE 
CAROEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEOS 

MACElLA 
QNEONTA 

PALMERDALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SU6STA  Au 

SAYfle 

SCOTTSBORQ 
VALLEY  HEAD 
NARRIDR 


6.24 
6.09 
7.27 


6.94 
B.23 
6.BB 
9.03 


1.00  .36 
1.52 
1.16 

1.32 
.22  1.16 

1,20 
1.33 
1.40 


1,09 
1,96 
1,76 
1,35 


1.23  2.00 

.03  .17  1.29 

.46  1.06 

.62  1,36  .62 

.36  1.41 

.16  2,90  .89 

.60  1.99  .69 

.10  ,70  .79 


1.00 
.89 


.  16 


.76 


.09  1.76 

.30  1.60 

1.00  1.53 

.27  2.67 
1.32  2.17 

1.09  .11 

.59  1,05  1.25 

.42  2.02  1.17 
.09  .10 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEy  3  t 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  0AM 
BILLINCSlEY   1  SE 

BROOKhOQD 
CARBON  HILL 
CENTREVIILE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

CQRCaS 

HAlEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE   2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNDN 

WEST  BlOCTON 
HINFIElO  2  SM 


3.19 

5.75 
6.27 
5.44 
5.85 
6.1b 

10.55 
7.70 

11.94 
6.96 

10.83 


6.01 
6.60 


6.11 
6.40 
9.23 
5.60 
8.35 


.72 

.56  .90 
.46  1.41 
1.46 
.65 
.05  1.49 


.25 


.31  1.26 
.25 
.15 
.15  ,66 


.89  1 
.50  .40 
.65  1.10  ,95 
.34  .61  .66 
T       1 .34 


.23 


.29  1.46 
.07 
.22 


.61 
.44 
.60 
.20 


1.00 
2,30 
1,20 
1.10 
1,28 


1.10 
1.41 
.99 
1.19 

1.10 
1.40 
1.90 
1.01 


T  .60 
.63  1.12 
,08  .97 
.39  1.45 
3.02 

1,70  2.00 
1.20 

1.30  2.29 
1.37 

3.49 

1.49 
1.07 
.22  .73 

.33  1.02 

.40  .26 
1.22 

.  10 
.44  2.21 
.92 

.40 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILlE  4  w 
CALERA  2  SH 
CENTRE  9  Sw 

CHlLDERSeURC  HTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESBURC 
MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 

SYLACAUOl  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


6.77 

6.97 
5.46 
6.82 
5.36 
9.46 

9.76 


.31  1.05 

■30  .65 

T  ,70 

.59     .15  .25 


1.35 
1.23 
1.57 
1.12 


'2  .07 

1.21  .32 

.63  .75  2.55 

.92  1.64 

1.07  ,29  1.35 

1.11  ,08  .95 

.70  1.15  1.41 

1.47  .09 

.74  .12 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AU6URN  3  Sw 
CAMP  Hue  2  NM 
OADEvlLLE 

DELTA 
HEFLIN 
MIGHTOwER 
JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAH 
OPELIKA 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOm  DAM 

MAOLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


.20 
.32 
.33 


.64 
.59 


1.26  .20  .60 
1.23     .23  1.41 


CUBA 
OAyTON 

oehopolu  lock  and  dam 


4.49 
2.97 


.06     .38  1.22 


1.04 
1.06 
.34 


S«e  Helerenc*  Notes  FoUowing  Slalioa  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAVNEVULE 
LIVINGSTON  2 


MARION  t  NE 

HARION  JUNCTION  2  NE 

HATHEMS  1  SSM 

MILSTEAO 

MINTER  9  NH 

MONTGOHIRV  AP 
ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SElma 

SUTTlE 

TUSKECEE  3  Sm 
UNION  SPRINGS 
UNIONTONN 

HARRIOR  LOCK  AND  DAN 


S.77 
3.66 
2.40 
».29 


1.52 
«.17 
9.26 


.96 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


1.09 
.«2 
.74 


COASTAL  PLAIN  0 

AtgEvlLLE   1  NNW 
ALBERT! 

ANDALUSIA  1  NM 
ATMORE   I  SW 
eEATRICB   1  E 

BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAKOEN  9  NN 
CHATOM  9  N 

CLAIBORNE 
CLATTON 

COfFEE  SPRINGS  2  NM 

C0TT0NT6N 

ELBA 

ENTERPRISE  9  NM 

EUFAULA  MILOLIFE  REF 

EVERGREiN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

CEORGlANNA 
GILBERTOMN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTDN 
LOUISVILLE 
KELVIN 
NEMTON 
OZARK  6  NNM 

PHENIK  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVIIM 
RIVER  FALLS 
SLOCQNB 

THONASvILLE 
TROY 

MALLACE  2  E 
MHATLEY 


2.04 
1.23 
1.09 
1.63 


1.70 
1.00 
1.20 


1.79 
1.62 
1.60 


2.23 
2.«1 
1.B5 


.06     .01     .03  .01 


.37 
,60 
1.19 
.46 


GULF 

BAY  NlNITTE 
COOEN 

FAIRHOPI  2  Nl 
FORT  HQRGAN 
GULF  SHORES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

V) 

c 

c 

o 
a> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o. 

o. 

.99 

1.99 

« 

> 

Percent  of 
Possible  sui 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avera 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Troce 

o 

5 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

tal 

BTRMINGHAM  WB  AIRPORT 

20 

3.4 

8.5 

33 

S 

)2  + 

70 

81 

5U 

55 

3 

2 

1 

3 

0 

13 

64 

6.8 

HUNTSVILLE  nB  AIRPORT 

19 

3.5 

9.3 

18 

Dl 

79 

87 

60 

61 

2 

0 

2 

2 

1 

11 

6.S 

MOBILE  WB  AIRPORT 

17 

5.5 

10.0 

30++ 

20 

19 

88 

87 

51 

67 

0 

2 

3 

1 

0 

0 

6 

6.7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

19 

3.5 

7.2 

3B 

S 

J2 

82 

87 

52 

59 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

8 

56 

6.6 

S*«  R«l«r*Dc«  NolOT  rollowtsy  5t«(k>a  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES  ALABAMA 

 APRIL  1970 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTHERN  VALLEY 

MAX 

Mm 

70 
49 

80 
40 

52 
28 

72 
40 

70 
33 

71 
35 

70 
37 

61 
56 

75 
45 

74 
40 

69 
51 

78 
40 

67 
37 

71 
45 

70 
57 

69 
51 

77 
55 

75 
44 

79 
52 

76 
50 

86 
67 

86 
61 

76 
57 

70 
57 

78 
59 

85 
69 

64 
66 

89 
66 

75.0 
49.5 

BE L L E  M I NA  2  N 

MAX 

Mm 

S2 
50 

77 
41 

64 

32 

72 
43 

69 
41 

71 
35 

79 
38 

80 
41 

77 
57 

73 
46 

66 
53 

76 
46 

74 
45 

70 
36 

70 
54 

67 
57 

76 
54 

76 
63 

76 
47 

76 
55 

64 
55 

86 
66 

81 

61 

73 
59 

77 
59 

84 
62 

64 

70 

69 
67 

69 
66 

52.0 

FALKVILLE   1  N 

MIN 

71 
41 

82 
45 

51 
29 

65 
36 

70 
38 

70 
34 

71 
36 

70 
36 

80 
51 

75 
46 

73 
43 

74 
49 

70 
51 

77 
39 

65 
37 

74 
43 

70 
58 

65 
53 

77 
60 

78 
46 

78 
55 

76 
51 

87 
66 

65 
57 

74 
58 

72 
59 

76 
61 

84 
66 

85 
68 

66 

49.5 

F  LORENC  E 

MAX 
MIN 

92 
46 

76 
36 

68 
26 

74 
40 

71 
35 

74 
31 

70 
35 

61 
47 

76 
55 

75 
45 

77 
40 

75 
49 

79 
47 

75 
36 

73 
37 

69 

51 

72 
54 

78 
52 

75 
56 

81 
41 

78 
46 

83 
50 

66 
63 

81 
56 

75 
54 

80 
56 

83 
56 

85 
65 

90 
64 

90 
63 

77  .  8 
47.9 

huntsville  wb  ap 

MAX 
MIN 

83 
53 

71 
39 

65 
31 

71 
43 

70 
43 

72 
38 

70 
40 

61 
44 

77 
57 

73 
50 

77 
45 

69 

55 

77 
50 

66 
43 

72 
41 

72 
55 

67 
57 

76 
55 

V7 
60 

78 
49 

76 
55 

86 
55 

85 
69 

75 
64 

71 
62 

76 
63 

83 
63 

65 
69 

87 
68 

69 

ll'.l 

MADISON 

MAX 
MIN 

Mm  1 1  THM  t 

MAX 

MIN 

82 
il 

77 
47 

67 
30 

72 
42 

69 
41 

71 
34 

70 
38 

60 
39 

75 
54 

76 
47 

74 
44 

75 
42 

76 
43 

73 
44 

74 
39 

70 
57 

66 
58 

76 
54 

76 
63 

78 
49 

77 
54 

86 
54 

85 
69 

76 
61 

72 
56 

78 
61 

65 
64 

64 
71 

69 

71 

88 
69 

51.6 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MIN 

83 
55 

69 
40 

67 
36 

73 
48 

68 
46 

73 
40 

69 
45 

63 
44 

78 

61 

74 
52 

77 
46 

75 
56 

80 
52 

66 
46 

73 
44 

70 
57 

70 
56 

79 
58 

75 
56 

80 
48 

74 
53 

85 
52 

65 

70 

76 
62 

68 
59 

80 
61 

85 
64 

84 
69 

88 
67 

65 

53.7 

neh  market  Z 

MAX 

Mm 

79 
46 

75 
42 

64 
29 

69 
39 

67 
39 

69 
33 

70 
35 

78 
36 

72 
59 

74 
46 

78 
42 

69 

53 

75 
52 

72 
38 

71 
36 

71 
49 

78 
56 

78 
52 

77 
61 

77 
45 

75 
55 

81 
55 

85 
68 

77 
61 

72 
56 

77 
59 

83 
59 

82 
70 

88 
66 

66 

ll'.l 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

73 
40 

75 
40 

52 
35 

70 
40 

74 
42 

67 
40 

74 
38 

72 
40 

81 
48 

76 
50 

77 
48 

75 
50 

74 
50 

80 
44 

69 
42 

79 
45 

66 
46 

74 
56 

79 
58 

72 
49 

60 
51 

80 
54 

84 

58 

85 
60 

78 
58 

66 
59 

SI 
62 

83 
65 

84 

71 

68 
68 

75.7 
50.4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

Bl 
48 

69 
35 

66 
30 

73 
40 

70 
4 1 

71 
36 

72 
38 

79 
38 

74 

38 

75 
46 

75 
39 

66 
47 

75 
48 

66 
44 

75 
38 

70 
54 

66 
3  3 

77 
5 1 

76 
60 

78 
48 

79 
52 

86 
53 

85 
67 

75 
6 1 

72 
60 

79 
60 

64 
54 

64 
65 

68 
66 

68 
64 

75.9 
49.8 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

Mm 

70 
35 

82 
42 

53 
29 

66 
29 

72 
40 

66 
30 

72 
32 

69 
42 

79 
51 

75 
45 

75 
39 

74 
54 

72 
51 

77 
36 

67 
40 

74 
42 

72 
59 

72 
53 

77 
48 

72 
45 

78 
45 

76 
52 

83 
65 

83 
61 

75 
56 

76 
59 

79 
61 

83 
68 

82 
72 

86 
65 

74.6 
46.3 

Km  1 C  K  U  UU 

*          *  * 

MAX 

Mm 

Bl 
52 

78 
40 

69 
30 

72 
41 

72 
39 

73 
31 

68 
33 

82 
36 

76 
54 

80 
45 

75 
39 

74 
53 

79 
47 

74 
38 

72 
38 

66 
54 

75 
60 

75 
57 

76 
57 

79 
43 

74 
47 

82 
57 

66 

64 

61 
61 

73 
60 

60 
61 

82 
61 

82 
69 

87 
65 

87 
67 

77.0 
50.0 

APP  A  L ACH I  AN 
MOUNTAINS  02 

AIBCDTWTiiC  9 
albckivillc  ^ 

Mm 

eo 

54 

74 
44 

64 
31 

69 
34 

71 
39 

70 
37 

69 

40 

77 
47 

73 
55 

69 

50 

74 
45 

64 
51 

74 
52 

72 
43 

72 
37 

71 
54 

66 
57 

75 
55 

76 
59 

71 
49 

77 
57 

65 
56 

S3 
65 

77 
65 

70 
56 

70 
60 

82 
62 

83 
67 

86 
67 

67 

5U8 

BESSEMER  3  SSW 

Mm 

86 
53 

77 
45 

68 
31 

76 
38 

75 
38 

76 
36 

75 
39 

83 
43 

78 
53 

68 
56 

70 
50 

72 
53 

81 
56 

80 
42 

74 
41 

65 
55 

71 
58 

82 
58 

79 
62 

80 
50 

64 
55 

66 
58 

88 
56 

74 
61 

74 
59 

74 
64 

85 
64 

68 
71 

86 
69 

86 
65 

78.2 
52.8 

RTDMTKJ^UAM  AD 

MAX 

Mm 

84 
56 

74 

40 

66 
32 

74 

42 

73 
41 

76 
36 

72 
38 

81 
43 

78 
59 

68 

51 

62 
51 

69 
54 

81 
69 

72 
43 

77 
40 

70 
58 

70 
59 

61 

59 

79 
64 

79 
46 

83 
60 

87 
56 

85 

69 

72 
61 

72 
61 

74 
63 

67 
65 

68 
72 

88 
73 

67 

54.0 

6R 1 DGE PORT  2  W 

MAX 

Mm 

74 
47 

73 
40 

68 
25 

73 
37 

72 
38 

70 
30 

71 
35 

79 
31 

76 
53 

74 
42 

79 
37 

69 
52 

74 
55 

70 
35 

73 
35 

75 
47 

70 
55 

79 
52 

71 
o2 

77 
45 

80 
58 

64 
46 

67 
62 

82 
59 

72 
55 

75 
60 

81 
56 

64 
59 

87 
63 

64 

47.8 

MAX 

Mm 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

74 
45 

83 
46 

58 
26 

67 
37 

73 
36 

73 
36 

73 
38 

71 
35 

80 
41 

78 
49 

69 
44 

',  2 
45 

67 
52 

77 
43 

69 

38 

76 
44 

70 
50 

65 
55 

78 
56 

77 
49 

79 
52 

Bl 
51 

86 
56 

84 

65 

72 
58 

71 
59 

71 

60 

84 
67 

86 
67 

64 

49.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

73 
46 

83 
44 

53 
28 

66 
35 

77 
41 

72 
32 

72 
36 

70 
36 

80 
40 

75 
47 

71 
43 

72 
51 

66 
52 

75 
41 

65 
3  7 

75 
47 

69 
56 

65 
52 

77 
56 

77 
47 

78 
57 

78 
50 

86 
59 

83 
60 

71 
58 

71 
61 

74 
60 

84 
69 

65 

60 

87 
59 

74.2 
48.9 

SAND  NT  SUBSTO  AU 

MAX 

Mm 

79 
51 

77 

64 

68 

69 

69 

68 
39 

77 

74 

69 

73 

63 

74 

72 

71 

70 

67 
56 

60 

7  6 

75 

77 

62 

83 

78 
6 1 

69 

70 

81 

83 
62 

35 

86 
68 

74.4 
52.2 

SCDTTSBDRO 

MAX 
MIN 

74 
47 

79 
47 

55 
29 

65 
37 

73 
41 

68 
37 

70 
38 

73 
33 

78 
48 

75 
45 

72 
39 

64 

47 

62 
54 

75 
39 

66 

37 

72 
46 

73 
56 

68 
53 

76 
58 

79 
46 

77 
56 

79 
46 

60 
59 

84 
65 

72 
59 

71 
59 

74 
56 

83 
64 

84 
6<t 

86 
64 

73.6 
49.1 

VALLEY  HEAD 

*          *  * 

MAX 

Mm 

75 
47 

71 
47 

50 
25 

65 
32 

68 
39 

66 
32 

08 
30 

66 
30 

76 
■.0 

75 
39 

70 
37 

74 
42 

62 
51 

72 
33 

63 
32 

71 
41 

72 
48 

65 
49 

72 
52 

80 
42 

74 
51 

78 
46 

78 
58 

84 
60 

68 
53 

70 
58 

74 
54 

82 
62 

84 
59 

61 

45.0 

UPPER   PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

78 
49 

86 
50 

63 
35 

54 
34 

75 
40 

69 
37 

74 
40 

60 
48 

64 

52 

75 
54 

75 
55 

75 
53 

75 
54 

73 
46 

75 
43 

70 
55 

76 
58 

76 
58 

75 
5  7 

74 
56 

76 
58 

86 
64 

82 
56 

77 
60 

78 
60 

83 
65 

82 
66 

87 
66 

86 

70 

73 

77 .  1 
53.9 

bankhEad  lock  and  dam 

MAX 

Mm 

75 
45 

84 
49 

62 
34 

68 
38 

77 
45 

79 
35 

76 
34 

75 
38 

80 
42 

75 
57 

60 
58 

78 
50 

75 
54 

78 
41 

73 

41 

79 
45 

62 
56 

71 
57 

84 
60 

78 
51 

76 
55 

65 
57 

89 
66 

83 
69 

74 
60 

75 
64 

70 
65 

84 
65 

64 
69 

62 

77.0 
52.1 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

77 
55 

84 
39 

64 
32 

71 
37 

87 
41 

76 
35 

77 
36 

"3 
36 

62 
41 

77 
57 

66 
51 

63 
53 

75 
56 

61 
42 

75 
41 

60 
52 

71 
56 

75 
61 

ti5 
63 

82 
55 

80 
56 

87 
57 

89 
63 

86 
66 

81 
59 

79 
61 

75 
65 

65 
70 

88 
71 

63 

52.4 

CLANTON 

MAX 

Mm 

75 
53 

83 
51 

62 
33 

69 
37 

75 
42 

75 
39 

74 
39 

74 
38 

79 
45 

75 
54 

66 
53 

64 
54 

n 

55 

80 
46 

74 
<.5 

79 
49 

66 
56 

73 
62 

82 
t.4 

60 
56 

79 
56 

85 
56 

85 
61 

89 
66 

78 
60 

76 
62 

75 
66 

63 
69 

86 
72 

65 

76.5 
53.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

75 
41 

83 
43 

56 
26 

70 
33 

75 
40 

74 
31 

74 
38 

73 
43 

82 
41 

77 
49 

72 
43 

73 
51 

73 
51 

76 
36 

66 
39 

77 
44 

67 
46 

68 
54 

77 
59 

73 
47 

78 
53 

82 
56 

65 
64 

63 
61 

70 
58 

69 

56 

72 
59 

83 
67 

83 
69 

62 

75.2 
48.9 

PAYETTE 

MAX 

Mm 

82 
45 

79 
45 

69 
30 

74 
33 

69 
42 

74 
34 

74 

36 

60 
37 

76 
55 

70 
55 

70 
46 

73 
47 

77 
60 

72 
37 

78 

41 

67 
57 

74 
61 

79 
57 

80 
55 

77 
48 

61 
55 

83 
61 

82 
70 

71 
67 

72 
59 

70 
60 

62 
62 

64 
70 

85 
66 

63 

51.9 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

74 
44 

82 

41 

54 
32 

66 
39 

73 
41 

69 
37 

72 
41 

74 
44 

80 
50 

74 
52 

74 
46 

73 
49 

72 

50 

78 
41 

69 
41 

79 
46 

69 
57 

72 
54 

78 
57 

72 
47 

79 
52 

81 
55 

85 

63 

83 
61 

75 
57 

69 
58 

77 
62 

64 
66 

84 

70 

67 
66 

75.3 
50.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

77 
37 

85 
43 

56 
26 

69 
26 

74 
36 

70 
29 

75 
29 

75 
33 

81 
33 

75 

46 

73 
36 

70 
37 

74 

51 

60 
33 

69 
33 

79 
41 

70 
56 

76 
54 

81 
56 

72 
41 

60 
42 

82 
49 

86 
54 

84 
64 

74 
59 

70 
59 

77 
60 

85 
69 

85 
64 

66 
62 

76.4 
45.3 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

86 
49 

76 
43 

71 
26 

76 
35 

76 
42 

81 
30 

75 
35 

85 
32 

80 
51 

70 
50 

63 
43 

70 
45 

77 
55 

75 
38 

60 
36 

69 
55 

70 
58 

79 
53 

74 
60 

79 
44 

83 
55 

67 
49 

85 
66 

74 
61 

70 
59 

71 
62 

84 

60 

85 
68 

88 
68 

87 
63 

77.6 
49  .  9 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

95 
51 

80 
52 

70 
34 

15 
38 

78 
41 

77 
40 

79 
42 

61 
37 

81 
47 

76 
60 

70 
53 

73 
54 

8  3 
58 

83 
48 

79 
45 

77 
56 

79 
55 

85 
62 

84 
65 

83 
55 

85 
54 

90 
57 

89 
60 

86 
62 

86 
62 

87 
64 

86 
65 

90 
68 

90 
69 

91 
64 

81  .9 
53.9 

Sm  R*l«r«Dc«  Not**  Follofvlng  Slatloa  Ind*x 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  oi  Month 

•ag» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

2J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

THORSBV  EXP  ST4TIQN 

MAX 

Mm 

61 
58 

78 
46 

65 
37 

76 
43 

74 
48 

75 
43 

74 
44 

78 
45 

76 
52 

72 
SB 

68 

52 

72 
54 

61 
57 

76 
49 

79 
45 

7* 
55 

70 
57 

83 
62 

80 
60 

79 
55 

63 

57 

86 

61 

65 
61 

80 
58 

74 
97 

79 
98 

83 
99 

89 

71 

84 

71 

86 

66 

77.8 
54.6 

TUSC4L0054  fS4  4P 

MAX 
MIN 

87 
62 

74 
43 

70 
34 

75 
42 

74 
48 

76 
39 

76 
44 

63 

42 

76 
58 

69 
55 

61 
55 

77 
56 

60 
55 

74 
45 

;9 
47 

71 
60 

75 
62 

65 
63 

80 
62 

82 
50 

65 
58 

66 
60 

86 

71 

76 
64 

78 
62 

74 
69 

86 
69 

88 
74 

69 
74 

90 
71 

79.0 
96.2 

TUSC4I.O0S4  OLIVEP  D4M 

MAX 
MIN 

77 
5« 

84 

47 

61 
35 

69 

41 

75 
44 

73 
34 

76 
43 

77 
42 

61 
44 

76 
52 

66 
53 

70 
52 

77 
59 

79 
44 

72 
44 

79 
47 

71 
56 

74 
61 

85 
63 

60 
52 

60 
53 

87 
96 

68 
57 

86 

70 

76 

60 

77 
61 

72 
65 

89 

71 

87 
74 

87 
67 

77.6 
93.4 

VEDNON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

86 
54 

60 
44 

74 
28 

77 
36 

72 
42 

77 
30 

82 
35 

64 
37 

60 
55 

74 
52 

66 
54 

77 
54 

62 
59 

76 
35 

63 
44 

78 
56 

76 
62 

64 
56 

81 
65 

82 
43 

86 
59 

89 
99 

88 

70 

82 
60 

74 
60 

75 
63 

65 
63 

87 
70 

90 
70 

90 
66 

80.8 
92.9 

E4STERN   V4LLEY  O"! 

4NNIST0N  F44  4P 

MAX 

MIN 

83 
58 

74 
4? 

68 
33 

73 
39 

75 
44 

74 
40 

72 
41 

81 

40 

76 
53 

66 

51 

67 

48 

66 

52 

76 
59 

70 
50 

79 
40 

72 
56 

70 
58 

79 
60 

61 
60 

61 
56 

89 

57 

86 

92 

87 

60 

73 
57 

69 
96 

79 
63 

89 
69 

87 

69 

90 

67 

92 
66 

77.3 
93.1 

CtLERA  2  Sh 

MAX 
MIN 

8* 
51 

79 
47 

70 
28 

72 
43 

71 
37 

75 
34 

74 

35 

79 
36 

76 
50 

72 
50 

73 
52 

69 
51 

71 
50 

79 
36 

80 
40 

76 
51 

70 
55 

63 
60 

61 
56 

61 
52 

69 
59 

66 
55 

84 
61 

79 
61 

76 
99 

76 
62 

78 
69 

85 
66 

66 

70 

88 
62 

78.1 
51. 1 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

72 
50 

81 
46 

55 
30 

66 
37 

74 
43 

74 
40 

72 
37 

71 
34 

79 
61 

76 
46 

72 
43 

74 
51 

65 
52 

75 
43 

68 
36 

76 
50 

73 
54 

63 
55 

78 
56 

61 
53 

71 
58 

80 
50 

65 
58 

86 
64 

71 
96 

72 
60 

72 
62 

83 
62 

66 
64 

89 
65 

74.7 
90.4 

CHILDERSBUSG  WTR  P1.4NT 

MAX 
MIN 

85 

52 

62 
48 

66 
31 

74 
37 

74 
41 

75 
36 

73 
36 

60 
35 

79 
52 

74 
58 

66 
60 

66 
53 

61 
52 

80 
42 

7B 
42 

77 
55 

67 
56 

63 
66 

62 
63 

60 
52 

69 

56 

68 
53 

67 
64 

85 

61 

74 
59 

7* 
62 

89 

62 

87 
70 

86 
68 

89 
64 

78.9 
92.9 

C4DS0EN  545  PL4NT 

MAX 
MIN 

82 
53 

77 
48 

67 

30 

72 
37 

72 
43 

72 
37 

70 

79 

78 

51 

70 
52 

70 
44 

63 

53 

75 
56 

66 
47 

75 
40 

70 
54 

66 

56 

77 
56 

76 
59 

77 
52 

81 
61 

65 
49 

64 
62 

80 
64 

71 
58 

70 
62 

82 

63 

86 
65 

66 
66 

91 

79.9 
92.2 

PELl  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

75 
<i6 

63 
52 

69 
39 

76 
29 

79 
35 

74 
35 

77 
33 

82 
34 

60 
34 

77 
52 

64 
47 

60 
47 

66 
50 

76 
42 

74 
36 

65 
39 

79 
54 

67 
57 

62 
66 

79 
50 

61 
49 

93 
49 

65 

53 

87 
62 

71 
57 

72 
59 

76 
62 

83 
65 

86 

67 

90 
64 

77.7 
48.6 

SYL4C4U04  *  NE 

MAX 
MIN 

84 
51 

78 
37 

69 
30 

75 
36 

76 
39 

75 
35 

74 
37 

81 
34 

76 
•.9 

71 
56 

62 
49 

66 
53 

62 
56 

76 
44 

78 
45 

66 
55 

73 
56 

84 

62 

62 
63 

62 
54 

65 
58 

67 
53 

67 
61 

77 
62 

75 
59 

77 
65 

66 
62 

87 
67 

69 
67 

89 
64 

76.4 
52.0 

T4LL406G4 

•          •  • 

MAX 
MIN 

63 
52 

76 
47 

71 
31 

75 
38 

75 
43 

75 
38 

72 
40 

60 
37 

77 
53 

71 
57 

64 

50 

67 

52 

60 
56 

74 
47 

77 
42 

71 
55 

66 

58 

61 
60 

61 
60 

80 
55 

64 

60 

67 
54 

69 

63 

79 
60 

71 
57 

72 
62 

64 
63 

86 
66 

66 
6S 

69 

65 

77.4 
93.0 

PIEDMONT  PL41E4U  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

MIN 

77 
48 

83 
53 

64 
32 

70 
39 

76 
44 

76 
44 

75 
40 

76 
39 

60 
45 

76 
54 

66 
51 

62 
52 

66 
53 

82 
50 

75 
42 

62 
52 

67 
56 

75 
60 

84 
61 

62 
55 

61 
54 

67 
55 

68 
60 

67 
69 

78 
58 

75 
60 

73 
63 

85 
68 

87 
69 

86 
65 

77.5 
52.9 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

74 
43 

60 
51 

61 
33 

66 
39 

74 
45 

74 
42 

73 
42 

74 
42 

7  6 
47 

77 
55 

67 
46 

67 

51 

63 
53 

79 
47 

72 
41 

79 
46 

68 
54 

60 
59 

80 
68 

60 
54 

77 
56 

84 
94 

64 
59 

89 
64 

72 
55 

70 
59 

70 
61 

82 
66 

84 
65 

86 
64 

75.4 
51.6 

AUeuRN  3  SH 

MAX 

Mm 

76 
49 

85 
56 

63 
33 

71 
40 

75 
44 

76 
44 

74 
36 

77 
38 

80 

43 

80 
54 

75 
54 

68 

63 

65 
56 

62 

47 

76 
44 

60 
53 

71 
56 

76 

60 

64 

62 

84 

60 

81 

52 

87 
56 

86 
56 

90 
63 

82 

60 

80 

62 

89 

67 

86 
66 

67 
69 

68 
64 

79.2 
53.5 

CAMP  HILL  2  Nh 

MAX 

Mm 

73 
47 

61 
54 

62 
29 

66 

33 

73 
35 

75 
39 

73 
40 

74 
34 

70 
36 

78 
45 

76 
60 

61 
52 

63 
52 

SO 
47 

V3 
40 

79 
49 

65 
54 

74 
58 

82 
59 

62 
57 

60 
53 

89 

60 

87 
57 

87 
64 

60 
59 

70 
62 

75 
68 

84 
68 

66 
69 

66 
65 

76.1 
51.2 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

75 
46 

81 
51 

>8 
28 

69 
32 

71 
34 

74 
36 

73 
34 

79 
40 

74 

51 

79 
44 

66 

40 

70 
42 

71 
46 

77 
39 

69 
34 

78 
44 

72 
51 

66 
55 

77 
52 

75 
50 

60 
51 

64 
46 

65 
55 

84 
99 

75 
52 

72 
50 

72 
59 

83 
63 

67 
62 

89 
61 

75.6 
46.9 

L4F4YETTE 

MAX 

Mm 

83 
54 

77 

52 

70 
36 

75 
36 

76 
44 

75 
47 

72 
43 

73 
44 

80 
36 

60 
46 

67 
53 

64 

50 

62 
53 

79 
46 

60 
42 

72 
64 

77 
53 

77 
53 

61 
67 

63 

56 

62 
54 

90 
55 

90 
53 

90 
60 

90 
58 

60 
58 

73 
59 

85 
60 

88 
66 

90 
65 

79.4 
51.8 

MARTIN  D4M 

MAX 

83 
55 

77 
52 

65 
36 

71 
37 

77 
47 

74 
49 

76 

79 

79 
43 

75 
59 

65 

63 

66 
53 

62 
54 

76 
53 

76 
46 

71 
64 

76 
56 

84 
61 

82 
60 

81 
56 

64 
53 

67 
55 

68 
56 

84 

60 

77 
61 

77 
62 

64 
61 

67 
67 

90 
68 

93 

79.1 
53.7 

0PELIK4 

MAX 

Mm 

72 
46 

64 
54 

72 
41 

70 
37 

75 
39 

76 
44 

73 
38 

74 
37 

71 
46 

76 
54 

64 
53 

64 
55 

63 
47 

80 
47 

76 
57 

77 
60 

63 
69 

ei 

60 

63 
61 

62 
53 

66 
56 

64 
59 

88 
61 

64 
60 

75 
60 

60 
66 

85 
63 

67 
69 

68 
65 

76.4 
53.5 

ROCKFORD  2  NNh 

MAX 

Mm 

77 
50 

63 
50 

63 
33 

70 
40 

76 
46 

76 
30 

74 
41 

75 
42 

78 
47 

76 
55 

70 
50 

63 
50 

70 
53 

61 
43 

75 
42 

61 
49 

66 
54 

69 
60 

62 
61 

82 
50 

76 
51 

66 
56 

69 
61 

87 
64 

78 
53 

79 
99 

73 
63 

84 
68 

86 
68 

87 
62 

76.9 
92.1 

ROCK  MILLS 

•          *  • 

MAX 

Mm 

75 
46 

62 
50 

63 

30 

72 
30 

77 
36 

76 
40 

74 
36 

76 

30 

79 
30 

79 
42 

69 

47 

71 
50 

62 
53 

81 
42 

75 
36 

83 
36 

66 

51 

73 
54 

81 
55 

82 
56 

81 

51 

90 
49 

86 
52 

89 
96 

76 
54 

70 
56 

70 
56 

85 

62 

86 

63 

91 
63 

77.6 
47.4 

PR4IRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

82 
49 

75 
46 

73 
58 

63 
59 

66 
6S 

63 
65 

82 
60 

60 
59 

83 
68 

89 
66 

87 

72 

66 

62 

81 
66 

86 
76 

69 

70 

69 

72 

90 
66 

DEHOPOLIS  LOCK  4ND  04M 

MAX 

Mm 

50 

52 

35 

34 

42 

39 

39 

45 

46 

55 

52 

52 

56 

49 

46 

50 

59 

61 

66 

53 

52 

58 

66 

69 

63 

63 

69 

71 

71 

67 

54.4 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

76 
55 

86 
47 

59 
37 

69 
40 

74 
47 

73 
40 

77 
44 

76 
46 

63 
50 

78 
56 

66 
52 

64 

52 

76 
56 

78 
47 

73 

45 

76 

46 

72 
56 

62 
64 

85 
67 

76 
56 

81 
57 

82 
62 

87 
69 

86 

70 

76 
61 

78 
64 

75 
65 

84 

70 

87 
72 

87 

67 

77.5 
55. 6 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

60 
50 

60 
50 

74 
39 

60 
42 

75 
36 

76 
39 

76 
46 

82 
40 

63 
47 

66 
57 

64 

50 

77 
55 

62 
55 

75 
47 

76 
45 

76 
43 

60 
56 

64 

60 

61 
63 

80 
53 

66 
57 

86 

62 

86 
63 

80 
59 

75 
65 

76 
66 

65 
66 

88 

70 

69 
72 

89 
65 

79.6 
94.3 

HAVNEVILLE 

MAX 

Mm 

71 
51 

62 
54 

64 
36 

67 
39 

73 
43 

?6 
43 

75 
43 

75 
41 

60 
46 

SI 
56 

70 
49 

74 
56 

83 
49 

75 
-5 

78 
53 

64 
56 

62 
62 

65 
54 

61 
45 

81 
55 

81 
61 

86 
63 

86 
66 

65 

61 

60 
64 

84 

67 

85 
69 

66 

70 

67 
65 

76.7 
94.0 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

76 
51 

67 
45 

62 
31 

66 
37 

74 
45 

75 
36 

76 
42 

76 
42 

82 

52 

76 
59 

64 

51 

65 
53 

75 
59 

77 
42 

77 
42 

77 
59 

75 
56 

61 
68 

65 
67 

79 
49 

62 
52 

83 
62 

87 

70 

87 

70 

79 
61 

80 
66 

79 
70 

84 

70 

67 
72 

88 

67 

76.2 
94.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

83 
61 

76 
46 

66 
36 

73 
39 

73 
45 

74 
43 

76 
47 

60 
44 

76 
51 

74 
59 

65 
52 

75 
54 

60 
57 

75 
50 

77 
46 

76 
56 

79 
57 

65 
64 

61 
61 

81 
55 

64 
57 

86 

62 

67 
67 

82 
64 

80 
61 

80 
67 

89 
67 

88 

70 

87 

72 

89 
66 

79.4 
56.0 

MINTER  3  NU 

MAX 

Mm 

70 
52 

62 
55 

60 
36 

67 
39 

73 
44 

69 
43 

74 

42 

75 
40 

60 
45 

60 
54 

65 

52 

71 
53 

74 
56 

80 
50 

74 
49 

79 
49 

72 
56 

80 
56 

86 
62 

81 
57 

61 
56 

85 
58 

86 
65 

69 
69 

83 

60 

80 

63 

83 

69 

85 

70 

87 

70 

87 
64 

77.9 
94.7 

HONTCOMEPY   W6  4P 

MAX 

Mm 

85 
63 

76 
47 

67 
39 

73 
42 

76 
45 

74 
43 

75 
46 

80 
41 

80 
47 

67 
58 

69 

55 

73 
56 

62 
57 

75 
51 

77 

46 

69 
69 

61 
57 

85 

03 

62 
64 

61 
56 

64 

56 

88 

62 

86 
65 

69 
64 

61 
64 

64 

67 

86 
67 

67 
71 

67 
'0 

89 
65 

79.9 
96.2 

SELM4 

MAX 

Mm 

84 
61 

73 
59 

6<- 
39 

71 
43 

77 
42 

75 
42 

78 
47 

83 
45 

79 
51 

76 
63 

67 
55 

77 
SO 

62 
57 

76 
54 

60 

46 

7S 
59 

60 
57 

86 

65 

63 
64 

83 
58 

81 
56 

85 
64 

66 

67 

83 
69 

SO 
62 

81 
67 

66 
69 

90 
71 

90 
72 

91 
68 

80.4 
97.9 

TUSKfGEE  3  SW 

MAX 

Mm 

8m  K<far— iC*  NoIm  FeDowlag  SuOos  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

73 

84 

65 

70 

75 

78 

74 

76 

80 

80 

66 

73 

72 

64 

78 

80 

73 

64 

86 

78 

64 

97 

89 

89 

87 

65 

86 

86 

90 

90 

80.1 

•          •  * 

van 

55 

36 

39 

48 

45 

46 

46 

46 

52 

51 

51 

55 

54 

41 

46 

57 

59 

61 

59 

56 

61 

65 

61 

61 

61 

57 

70 

70 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

78 

82 

65 

70 

75 

76 

75 

78 

62 

62 

72 

77 

77 

86 

81 

82 

84 

87 

92 

64 

86 

88 

93 

91 

86 

87 

69 

90 

91 

92 

62.7 

MIN 

56 

56 

35 

44 

45 

39 

38 

38 

43 

53 

54 

57 

53 

50 

41 

51 

52 

60 

65 

55 

51 

58 

56 

65 

60 

65 

57 

69 

68 

ATHORE   I  SM 

MAX 

61 

60 

70 

75 

77 

77 

79 

79 

62 

61 

74 

61 

83 

83 

81 

82 

85 

66 

85 

63 

86 

88 

66 

85 

84 

66 

66 

67 

91 

92 

82.5 

64 

54 

39 

40 

51 

41 

44 

44 

48 

59 

56 

57 

56 

51 

47 

56 

56 

66 

68 

54 

54 

66 

70 

72 

65 

69 

73 

70 

73 

BEATRICE   I  E 

MAX 

79 

82 

77 

74 

60 

79 

77 

79 

61 

61 

58 

74 

79 

63 

79 

77 

76 

34 

69 

83 

84 

89 

69 

68 

85 

65 

62 

67 

89 

92 

81.7 

MIN 

49 

53 

33 

35 

37 

38 

39 

43 

49 

57 

54 

57 

58 

47 

53 

55 

54 

55 

62 

54 

54 

53 

64 

68 

65 

63 

59 

70 

63 

53.9 

BRANTLEY 

MAX 

76 

85 

65 

71 

75 

79 

77 

78 

80 

82 

79 

78 

76 

86 

82 

83 

61 

64 

66 

69 

64 

86 

91 

88 

68 

89 

89 

68 

91 

92 

62.7 

MIN 

55 

56 

35 

37 

36 

36 

39 

36 

39 

43 

48 

50 

53 

49 

40 

55 

54 

56 

58 

60 

51 

58 

58 

68 

65 

64 

62 

66 

71 

52 

52.1 

BREWTON  3  5SE 

MAX 

83 

76 

72 

77 

79 

79 

81 

82 

85 

76 

76 

82 

86 

85 

82 

87 

86 

91 

63 

87 

90 

92 

90 

86 

88 

92 

90 

92 

94 

92 

65.0 

MIN 

63 

55 

34 

36 

48 

38 

40 

39 

45 

58 

58 

55 

54 

50 

41 

54 

53 

65 

56 

53 

50 

64 

60 

70 

62 

65 

69 

66 

68 

62 

54.4 

CAHOEN  i  NH 

MAX 

84 

79 

70 

75 

77 

78 

78 

62 

82 

76 

73 

77 

62 

78 

79 

74 

83 

88 

63 

84 

87 

90 

86 

87 

82 

65 

87 

90 

90 

91 

82.0 

55 

47 

32 

36 

39 

39 

40 

41 

47 

56 

49 

52 

55 

46 

41 

54 

52 

59 

61 

52 

55 

61 

63 

58 

59 

54 

57 

67 

56 

63 

52.7 

CHATOM  3  N 

MAX 

85 

79 

78 

76 

79 

79 

61 

83 

85 

80 

70 

79 

85 

80 

79 

81 

85 

89 

81 

85 

88 

89 

86 

86 

60 

67 

86 

90 

93 

90 

83.2 

65 

48 

37 

45 

45 

41 

46 

51 

50 

59 

53 

58 

57 

52 

46 

57 

55 

65 

65 

56 

59 

62 

66 

65 

64 

68 

72 

71 

VO 

57.2 

CLAYTON 

MAX 

72 

81 

69 

80 

80 

76 

75 

76 

77 

77 

76 

74 

75 

78 

78 

79 

60 

64 

64 

82 

80 

64 

67 

86 

84 

60 

81 

84 

85 

85 

79.7 

MIN 

51 

50 

42 

44 

55 

46 

46 

47 

49 

52 

53 

54 

55 

56 

47 

57 

57 

55 

59 

56 

51 

59 

65 

66 

65 

62 

54 

67 

66 

57 

55.4 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

74 

83 

65 

69 

74 

76 

75 

76 

78 

60 

69 

76 

69 

63 

81 

81 

83 

65 

68 

84 

81 

65 

68 

87 

85 

64 

86 

87 

89 

80.1 

Mm 

56 

54 

39 

42 

49 

45 

48 

48 

49 

55 

57 

58 

54 

56 

49 

54 

58 

61 

65 

56 

57 

61 

64 

65 

65 

66 

59 

70 

71 

56.6 

EUFAULA   WILDLIFE  REP 

MAX 

74 

83 

66 

70 

74 

72 

74 

75 

77 

61 

75 

72 

69 

82 

79 

80 

72 

86 

85 

84 

81 

85 

88 

86 

85 

62 

87 

86 

89 

90 

79.7 

MIN 

51 

55 

35 

40 

48 

47 

40 

36 

41 

59 

51 

55 

51 

52 

42 

53 

54 

59 

62 

56 

53 

56 

60 

68 

63 

65 

57 

70 

71 

56 

54.2 

EVERGREEN 

MAX 

77 

81 

67 

71 

7i 

75 

61 

85 

82 

81 

80 

69 

63 

86 

69 

85 

67 

68 

90 

92 

56 

56 

39 

42 

45 

57 

60 

52 

47 

58 

57 

57 

68 

66 

54 

69 

73 

72 

72 

FRISCO  CITY 

MAX 

75 

82 

65 

70 

74 

77 

76 

79 

80 

79 

69 

74 

79 

63 

60 

78 

81 

85 

69 

60 

83 

se 

90 

87 

86 

84 

66 

67 

69 

91 

80.9 

55 

53 

39 

42 

46 

44 

42 

48 

51 

61 

57 

57 

57 

52 

49 

56 

56 

64 

65 

56 

56 

65 

68 

69 

64 

67 

71 

71 

69 

57.3 

GENEVA 

MAX 

75 

85 

75 

69 

75 

7  5 

69 

75 

70 

85 

60 

75 

72 

66 

62 

64 

85 

85 

68 

62 

81 

89 

69 

89 

86 

75 

66 

86 

87 

90 

61.0 

56 

57 

40 

39 

45 

43 

44 

52 

55 

45 

52 

62 

62 

53 

45 

4! 

60 

64 

68 

60 

60 

60 

60 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

55.7 

GILBERTOWN 

MAX 

85 

80 

69 

75 

78 

78 

78 

62 

61 

77 

70 

77 

80 

79 

78 

76 

85 

88 

86 

83 

84 

68 

68 

85 

82 

65 

66 

69 

90 

69 

61.7 

64 

46 

33 

37 

40 

37 

40 

40 

49 

60 

52 

57 

53 

44 

41 

59 

60 

o5 

66 

54 

51 

56 

68 

64 

54 

64 

70 

73 

73 

64 

54.6 

GREENVILLE 

MAX 

79 

80 

68 

74 

75 

82 

75 

79 

74 

82 

66 

61 

80 

84 

68 

65 

81 

87 

65 

85 

88 

87 

61.2 

52 

54 

36 

41 

48 

41 

43 

45 

47 

53 

56 

57 

59 

49 

47 

53 

58 

62 

64 

56 

55 

62 

63 

68 

64 

65 

70 

71 

70 

67 

55.9 

HEADLAND 

MAX 

74 

83 

66 

69 

73 

73 

75 

75 

77 

82 

70 

76 

70 

82 

32 

81 

79 

87 

67 

66 

83 

86 

90 

89 

88 

84 

63 

68 

90 

91 

60.9 

56 

54 

40 

44 

46 

47 

46 

14 

47 

47 

56 

58 

54 

53 

47 

56 

56 

62 

62 

59 

60 

63 

64 

63 

65 

65 

71 

70 

70 

70 

56.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

75 

84 

64 

77 

76 

73 

75 

76 

61 

32 

67 

74 

75 

65 

78 

81 

75 

33 

87 

82 

82 

87 

69 

67 

86 

60 

65 

87 

69 

68 

60.5 

52 

53 

37 

41 

44 

42 

49 

50 

50 

55 

55 

55 

56 

53 

47 

51 

57 

61 

63 

57 

57 

61 

66 

67 

52 

63 

63 

71 

71 

65 

55.8 

OZARK    6  NNH 

MAX 

85 

78 

69 

75 

78 

75 

77 

77 

80 

76 

76 

69 

82 

60 

61 

77 

86 

86 

83 

61 

85 

89 

87 

63 

62 

86 

86 

69 

89 

90 

61.2 

62 

55 

38 

49 

53 

47 

48 

47 

4V 

61 

56 

58 

65 

57 

•.8 

56 

57 

65 

63 

59 

56 

65 

66 

67 

54 

57 

71 

70 

70 

67 

58.2 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

75 

83 

66 

69 

73 

75 

72 

76 

78 

79 

63 

75 

76 

82 

79 

79 

75 

80 

83 

64 

82 

86 

88 

69 

85 

86 

83 

84 

88 

67 

79.6 

47 

55 

38 

45 

51 

42 

45 

44 

49 

56 

56 

56 

52 

54 

45 

47 

52 

58 

59 

57 

55 

59 

59 

66 

61 

61 

62 

?8 

70 

69 

54.3 

PITTSVIEW 

MAX 

75 

85 

65 

70 

74 

77 

73 

75 

77 

79 

67 

73 

68 

83 

77 

80 

70 

82 

84 

63 

83 

86 

68 

68 

65 

80 

85 

65 

86 

88 

79.  1 

49 

58 

33 

37 

40 

42 

36 

33 

40 

46 

54 

53 

50 

49 

38 

44 

53 

56 

61 

56 

51 

54 

58 

63 

62 

62 

64 

69 

70 

64 

51.5 

thonasville 

MAX 

75 

62 

64 

69 

74 

76 

77 

77 

61 

60 

64 

70 

75 

60 

77 

76 

74 

82 

87 

60 

81 

85 

88 

86 

63 

81 

83 

84 

87 

88 

78.9 

MIN 

54 

50 

38 

39 

46 

42 

47 

49 

53 

61 

53 

54 

58 

48 

43 

51 

58 

59 

65 

57 

59 

62 

68 

70 

63 

65 

73 

72 

72 

69 

56.6 

TROY 

MAX 

84 

74 

70 

75 

77 

75 

75 

79 

80 

71 

75 

69 

65 

78 

80 

76 

85 

87 

32 

62 

87 

89 

68 

66 

83 

85 

87 

89 

90 

92 

81.2 

61 

54 

36 

44 

51 

45 

48 

50 

47 

60 

55 

56 

56 

53 

46 

56 

57 

62 

62 

58 

57 

65 

64 

63 

52 

67 

70 

70 

70 

66 

57.  1 

WHATLEY 

MAX 

84 

76 

72 

78 

80 

81 

82 

83 

82 

74 

72 

80 

64 

80 

85 

78 

84 

83 

82 

83 

88 

89 

86 

65 

62 

66 

87 

90 

92 

89 

82.9 

•          •  • 

58 

45 

30 

35 

40 

36 

35 

38 

42 

52 

49 

55 

49 

41 

43 

51 

47 

58 

58 

49 

47 

55 

62 

58 

50 

59 

67 

68 

69 

66 

50.7 

GULF  06 

BAY  NINETTE 

MAX 

62 

75 

71 

75 

76 

79 

81 

80 

62 

70 

73 

60 

63 

83 

79 

61 

86 

87 

80 

82 

88 

67 

66 

85 

85 

65 

85 

87 

90 

90 

81.8 

67 

52 

43 

46 

53 

46 

50 

50 

54 

60 

56 

56 

57 

56 

54 

57 

61 

66 

68 

59 

57 

70 

70 

71 

66 

69 

73 

71 

72 

67 

59.9 

coden 

MAX 

80 

7! 

70 

75 

74 

75 

79 

77 

79 

75 

71 

76 

79 

60 

60 

60 

31 

81 

81 

81 

85 

63 

66 

63 

84 

85 

85 

83 

87 

88 

79.0 

65 

54 

43 

41 

50 

45 

49 

50 

55 

61 

59 

55 

62 

54 

50 

57 

63 

63 

70 

57 

56 

71 

69 

73 

65 

73 

75 

73 

75 

73 

60.2 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

62 

74 

69 

73 

77 

74 

79 

76 

SO 

73 

74 

76 

79 

79 

79 

61 

65 

65 

83 

82 

87 

69 

67 

65 

85 

85 

86 

83 

69 

88 

61.0 

Mm 

66 

55 

45 

42 

53 

47 

50 

52 

54 

62 

57 

55 

60 

56 

53 

56 

63 

65 

69 

61 

55 

7C 

71 

71 

68 

70 

74 

73 

72 

66 

60.4 

FORT  MORGAN 

MAX 

87 

Mm 

59 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

61 

73 

70 

76 

77 

60 

80 

79 

80 

71 

72 

80 

84 

84 

78 

61 

64 

66 

60 

31 

87 

88 

67 

66 

66 

88 

87 

88 

•/l 

69 

31.6 

Mm 

68 

51 

45 

47 

54 

47 

51 

53 

56 

62 

59 

59 

64 

58 

56 

60 

66 

65 

65 

61 

60 

74 

?3 

72 

69 

72 

75 

75 

73 

71 

62.0 

RQBERTSOAIE  1  E 

MAX 

75 

80 

69 

73 

82 

73 

72 

79 

60 

62 

78 

60 

64 

65 

80 

81 

66 

85 

65 

64 

63 

85 

64 

87 

90 

80.9 

Mm 

57 

56 

43 

42 

58 

55 

56 

58 

55 

50 

5b 

62 

65 

VO 

57 

52 

68 

68 

70 

65 

53 

73 

73 

70 

62 

60.3 
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EVAPORATION  AND  WIND 


APRIL  1970 


Day 

OiMoolh 

Stallon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  « 

PlEOHQriT  PLATEAU 

05 

HiPTlN  DAM 

EVAP 

.li 

.It 

.22 

.12 

.  16 

.02 

.34 

.31 

.04 

.18 

.00 

.09 

.09 

.29 

.12 

.  10 

.21 

~ 

.02 

.20 

.20 

.14 

•  12 

.33 

•  16 

•  U 

•  23 

4.868 

WIND 

19 

37 

26 

1 

a 

16 

10 

S 

2 

1 

3 

1 

1 

7 

8 

1 

1 

1 

21 

5 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

184 

•        •  • 

PRAIPIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.  15 

.33 

.21 

.17 

.  1 1 

*  13 

.31 

.25 

.27 

•  11 

•  04 

.05 

•  08 

.  17 

.22 

.21 

.07 

.12 

.20 

.11 

.23 

.22 

.28 

.22 

•  13 

.10 

.03 

•  14 

•  22 

•  17 

5,09 

WIND 

41 

22<> 

106 

U 

10 

44 

60 

25 

65 

93 

23 

61 

21 

65 

94 

41 

33 

48 

62 

104 

64 

26 

91 

86 

35 

66 

38 

77 

77 

18 

1729 

MAX 

86 

89 

75 

82 

81 

78 

62 

65 

65 

72 

76 

66 

81 

86 

84 

82 

72 

82 

89 

79 

65 

90 

90 

91 

76 

82 

81 

86 

91 

94 

82.7 

MIN 

92 

92 

*1 

43 

44 

46 

46 

47 

48 

47 

47 

47 

48 

47 

94 

54 

61 

64 

66 

60 

98 

62 

70 

TO 

66 

69 

70 

70 

73 

73 

96.5 

•       •  • 

GULP 

oe 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.03 

.17 

.15 

.14 

.24 

.18 

.19 

.14 

.07 

.07 

.14 

•  15 

.17 

.06 

.20 

.17 

.20 

.15 

.17 

.19 

.23 

.17 

.19 

•  22 

•  11 

.10 

.17 

•  22 

4,668 

WIND 

30 

68 

30 

13 

20 

39 

24 

12 

19 

5 

10 

29 

21 

20 

10 

u 

16 

13 

45 

26 

11 

21 

13 

13 

8 

6 

2 

8 

1 

3 

547 

MAX 

86 

86 

79 

81 

89 

84 

68 

68 

91 

88 

74 

89 

92 

87 

87 

91 

96 

98 

90 

96 

96 

101 

96 

96 

99 

97 

91 

101 

104 

101 

91.1 

MIN 

69 

62 

<f7 

» 

62 

54 

56 

96 

61 

66 

61 

61 

75 

63 

55 

60 

67 

70 

70 

63 

63 

74 

73 

70 

72 

75 

74 

78 

70 

69.2 
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-  45  - 


STATION  INDEX 


■ 

STATION 

INDEX  NO. 

; 

i  COUNTY 

DRAINAGE  ; 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 
P 

8 
i 

SPECIAL 

i>BEVlLLE  1  NNH 

OQoe 

7  HENRY 

«)  1) 

469 

TA 

JOHN  S  RICHBU-tr- 

AODISON 

0063 

3  HINSTIN 

799 

PROf.   PALMER  CnoSEY 

ALBEHTA 

7  HILCOX 

32  I* 

67  2) 

179 

SIONEY  J.  HABUV,  S". 

AlftEKTvlLlE  2  if 

01<>S 

2  MARSHALL 

3*  14 

86  in 

1 14C 

5P 

M 

ALA.  COHMUNITv  NETWORK 

ALEXiNQEH  CtTV 

0160 

3  TALLAPOOSA 

11 

5>  S7 

660 

HENBv    0,  OENmAW 

ALICEVIILE 

one 

3  PICENS 

n 

"B  07 

140 

7A 

7A 

MRS.   CHEBflY  J.  HERNOON 

A^OtkUSIA    1  NM 

otu 

7  COVINGTON 

86  30 

260 

BA 

JAMES  p.  CiLLlS 

0172 

A  Calhoun 

B)  il 

999 

HIO 

MID 

FED,   AVIATION  AGENCY 

A>LEV  3  S 

0538 

3  WINSTON 

PT  13 

900 

HRS  •  OORa  R  ,  u<^V  I S 

0>6« 

S  CLAV 

11 

8S  )0 

1080 

7A 

7A 

GEORGE  M.  BUBnS 

AShVKlE  «  u 

0S7T 

*  ST.  Clair 

86  20 

990 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  Z 

0349 

1  LIMESTONE 

86  }9 

720 

9A 

RADIO  STATION  '^J"'* 

ATHOte    1  SH 

7  ESCAHtU 

4P 

HUGH  H.  wICGI>-'S 

AUBUR*'  1  IH 

O^Zl 

3  at 

"5  31 

Tie 

8A 

SA 

M 

MR!.  MARTHA   I,  noBE 

AUTtUCAVUlE  ■  N 

0A*0 

3  AUTAUGA 

86  -l 

200 

6A{ 

J.   B.  NEIOHBCIHS 

eSNKHEAD  LOCK  AND  0*N 

0)0) 

3  TUSCALOOSA 

67  20 

2«0 

7A 

CORPS  Of  tNClNFEBS 

B4V  HlNET'E 

osai 

a  balohin 

97  ".7 

2AB 

7P 

CROVER  M.  UOCfARD 

BEATRICE   t  E 

Oblb 

T  MONBOE 

•7  12 

17B 

7A 

MARY  L.  BAVLES 

BILLE  MINA  t  K 

06S) 

I  LIMESTONE 

12 

fl6  53 

eoo 

9P 

9P 

AUBURN  uMVERSITv 

BCIt"V 

0T*» 

3  PATETTE 

87  36 

*''2 

CARL  YER8Y 

BfSSE*4E<l  >  SSH 

0T5T 

I  JEFFERSON 

B7  01 

540 

6P 

6A 

ROBERT  P.  MOSES,  JR. 

BKLINCSlIT  l  se 

0*21 

3  AUTAUGA 

86  42 

6A 

JOHN  It.  THHMAS 

BtRHIMCHAH   MB   AP  1 

I  JEFPERSON 

B6  *9 

6?0 

MID 

MID 

■  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

SOAZ 

09)T 

1  MARSHALL 

lO'O 

TA 

ROBERT  L.  WHEELES 

SRANTLE^ 

106' 

7  CRENSHAW 

06  16 

27* 

BA 

B ,   E ,  HENDERSON 

6KEMT0N  1  SSE 

loa* 

T  ESCAMBIA 

89 

6P 

MRS.  CLARA  T,  PEAVY 

BOIOCEPORT  I  u 

109' 

1  JACKSON 

8)  •.) 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BKOORMOOD 

U«l 

3  Tuscaloosa 

S7  17 

605 

MRS.   BlLLlE  M,  STYRON 

BRUhDIOCE 

IITB 

T  PIKf 

31   61       93  «9 

910 

TA 

CEOBCE  L  HIC«S 

CALEltA  ;  i* 

12SB 

*  SHELBY 

96  46 

940 

5P 

PIERCE  A.  CABBETT 

CAHDEN   3  NH 

1301 

7  wILCOm 

87  20 

229 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAhP  HKk  1  Kw 

112* 

3  TALLAPQOSt 

89  41 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

3  WALKER 

33  5* 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GAaoiSON 

CINTRE  5  Sh 

nil 

*  Cherokee 

3«  06 

85  49 

620 

7A 

TA 

» 

DON   Ri  WATSO*' 

CtNTREvUlE 

1)20 

1  BIBB 

87  08 

22* 

7A 

7A 

HUEY  COLBURN 

CWATQM  J  H 

1)60 

1  MAS^lNGTQN 

BB  19 

289 

5P 

GRADV  C.  YOUNG 

CMILDERSBJBC  .TB  »L*N^ 

1620 

4  TALLAOECA 

86  20 

418 

SP 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBOH^E 

1690 

7  MONROE 

B7  31 

193 

7A 

TDLLIE  L.  haskEw 

CLANTON 

169* 

1  CHILTON 

86  38 

590 

7A 

MARION  H,  EASTERL1NG 

CLAYTON 

IT2) 

t|  BARBOUR 

85  29 

996 

BA 

MRS  ELIZABETH  M  W£STON 

CODEN 

IBOl 

1  MOBILE 

as  13 

12 

9P 

AGNES   C.  CHRIJTENSEN 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
APRIL  1970 


Additional  Information  regarding  tbe  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  AdmlDistration  State  Cllnatologiat 
at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,   RFD  2,    Uontgomery,   Alabama  36106,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  oear  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABABJA" . 

DIMENSIONAL  UHITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ' F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  tbe  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time .     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation*  table,    "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E VA PO RATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown_by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  tbe  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind'  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"   table  and  the  "Daily  Temperature"   table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEM  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  tbe  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  tbe  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  foind  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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NORTHERN  VALLEY  oi 

ATHENS  2 

82. 5M 

54 ,  OM 

68, 3M 

93 

25* 

37 

4 

52 

6 

0 

0 

0 

1.81 

,  80 

1 1 

,0 

0 

3 

2 

0 

aClIC     UTUA     3  M 

82.9 

56.7 

69,6 

93 

23 

4 1 

4 

25 

4 

0 

0 

0 

.65 

1 1 

,0 

0 

6 

4 

0 

FAlKVILLE   1  N 

62 . 4 

54.6 

68.6 

93 

24 

38 

4 

44 

3 

0 

0 

0 

2!66 

.98 

11 

,0 

0 

6 

2 

0 

FLORENce 

85.0 

53.4 

69,2 

95 

23 

33 

4 

26 

6 

0 

0 

0 

3.60 

1 .77 

2 

,0 

0 

5 

2 

} 

HUNTSVILLE   MB  4P 

81.7 

57.5 

69.6 

-  .6 

92 

21 

43 

4 

25 

4 

0 

0 

0 

3.06 

-  .33 

1.05 

25 

.0 

0 

7 

2 

MADISON 

MOULTDN  Z 

83. 1 

57.1 

70. 1 

94 

23 

38 

4 

25 

5 

0 

0 

0 

4  23 

1.61 

2 

.0 

0 

6 

3 

MUSCLE   SHOALS   F4A  AP 

62.9 

57.6 

70.4 

93 

24« 

38 

4 

30 

7 

0 

0 

0 

6.31 

1,78 

1 

.0 

0 

6 

4 

3 

NEM  MARKET  2 

82  .2 

54.6 

66.5 

93 

22 

39 

4 

37 

4 

0 

0 

0 

1.61 

.67 

2 

•0 

0 

4 

1 

RED  BAY 

83.6 

56.5 

Tl.l 

94 

23 

41 

4 

31 

4 

0 

0 

0 

3.47 

1.75 

2 

•0 

0 

4 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

63.0 

53.6 

66.3 

95 

23 

36 

5+ 

35 

5 

0 

0 

0 

3.78 

,97 

25 

.0 

0 

7 

4 

KU  9  J  C  L  L  V  1  1,  I.  c  C 

60.1 

50. 6M 

65. 4M 

93 

23 

35 

5+ 

83 

3 

0 

0 

0 

2.46 

1 .75 

2 

.0 

0 

WATERLOO 

84.2 

56.0 

70.1 

93 

25* 

33 

4 

30 

6 

0 

0 

0 

2.63 

1.30 

10 

.0 

0 

6 

1 

DIVISION 

69.1 

.7 

3.23 

-  .24 

.0 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  56 

81.6 

57,0 

69.4 

.  7 

91 

24+ 

43 

4 

28 

4 

0 

0 

0 

4.11 

.46 

1.47 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

BESSEMER  3  SSW 

85.2 

56. 1 

70.7 

95 

23* 

39 

4 

20 

6 

0 

0 

0 

3.62 

1.79 

29 

.0 

0 

4 

2 

2 

BIRMINGHAM   MB    AP  R 

84.5 

56.1 

71.3 

-  .5 

95 

23 

40 

4 

23 

7 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.15 

.61 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

63.0 

52,7 

67.9 

93 

23* 

36 

4 

43 

4 

0 

0 

0 

1.47 

-  2.24 

.66 

16 

.0 

0 

2 

2 

0 

guntersville 

ONEONTA 

82.9 

54,7 

68.6 

93 

24* 

39 

4 

40 

5 

0 

0 

0 

1.98 

,  70 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

82. OM 

54, 6M 

68. 4H 

-  ,4 

92 

25+ 

41 

5 

44 

4 

0 

0 

0 

2.83 

-  .68 

,79 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

c  A  u  n    UT    CliaCTA  All 

81.2 

57,2 

69.2 

90 

22 

42 

4 

29 

1 

0 

0 

0 

2.05 

,69 

30+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

SCOTTSBORD 

62.3 

54,0 

66.2 

-  ,9 

92 

24 

40 

4 

42 

4 

0 

0 

0 

2.48 

-  1.32 

,92 

30 

,0 

0 

4 

2 

0 

VALLEY  HEAD 

79.7 

49,5 

64.6 

-  3,1 

90 

1 

36 

7+ 

79 

1 

0 

0 

0 

2.79 

-  .81 

1,66 

30 

.0 

0 

6 

1 

I 

DIVISION 

68.7 

-  .6 

2.64 

-  ,89 

.0 

*       •  * 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

85 . 3 

59,9 

72.6 

94 

23 

46 

4  + 

17 

9 

0 

0 

0 

2.77 

1,20 

2 

,  0 

0 

5 

I 

1 

85.5 

54,6 

70.  1 

96 

26+ 

39 

4 

22 

8 

0 

0 

0 

1.50 

,67 

31 

,c 

0 

4 

1 

U 

CENTREVILLE 

65.6 

54,4 

70 , 0 

-  1,9 

95 

24  + 

40 

5 

27 

10 

0 

0 

0 

2.28 

-  1.66 

1 ,05 

31 

,0 

0 

5 

1 

1 

CLANTQN 

83.6 

57,3 

70.5 

-  1.1 

93 

23 

45 

5 

24 

2 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.92 

,64 

31 

,0 

0 

6 

1 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

82.9 

54.8 

66.9 

92 

25  + 

39 

4 

38 

4 

0 

0 

0 

1,98 

11 

,  0 

0 

FAYETTE 

62.6 

53.5 

68,1 

93 

23 

37 

4 

28 

4 

0 

0 

0 

1.70 

.70 

31 

,0 

0 

4 

2 

0 

HAlEYVILLE 

82.3 

57.3 

69 , 6 

93 

24 

40 

4 

42 

5 

0 

0 

0 

2.29 

11 

,0 

0 

5 

4 

4 

HAMILTON   3  5 

83.4 

51.0 

67,2 

94 

24 

35 

5+ 

53 

5 

0 

0 

0 

4162 

2.26 

11 

,0 

0 

5 

3 

2 

JASPER  <•  N 

82.2 

53.3 

67,6 

92 

22 

36 

4 

32 

2 

0 

0 

0 

3.13 

1.08 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

PRATTVILLE 

66.5 

56.8 

72,7 

.6 

97 

22 

45 

5 

4 

15 

0 

0 

0 

3.16 

-  .61 

1.25 

29 

,0 

0 

7 

3 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

64.2 

59.1 

71,7 

97 

24 

45 

4 

14 

b 

0 

0 

0 

1.80 

.66 

3 

,0 

0 

5 

1 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

66.1 

59.7 

72,9 

96 

22 

44 

4 

16 

9 

0 

0 

0 

2.45 

.82 

31 

,  0 

0 

5 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

84. 7M 

55. 7M 

70. 2M 

-  1.6 

95 

23 

46 

5  + 

26 

0 

0 

0 

1.33 

-  2.86 

,54 

31 

,  c 

0 

4 

I 

0 

VERNON 

67.0 

55.2 

71 . 1 

95 

23+ 

34 

4 

22 

12 

0 

0 

0 

3.73 

2, 16 

2 

,  0 

0 

S 

2 

1 

DIVISION 

70.3 

.9 

2.91 

-  .92 

,0 

*       •  • 

EASTERN   VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

83.6 

56.9 

70.3 

94 

22 

43 

5 

20 

5 

0 

0 

0 

2.44 

1  ,04 

29 

,0 

0 

5 

2 

I 

CAlERA  2  SM 

65.8 

54.6 

70.2 

96 

27 

39 

5 

15 

7 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.38 

1.18 

30 

,0 

0 

4 

2 

I 

CENTRE  5  SW 

64.3 

55,2 

69.8 

95 

24+ 

43 

5 

25 

8 

0 

0 

0 

2.95 

1.73 

29 

,0 

0 

6 

1 

CHILDERSBURC  MTR  PLANT 

85.2 

55,5 

70.4 

93 

24+ 

41 

5 

19 

4 

0 

0 

0 

3.73 

1.86 

29 

,0 

0 

6 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

83. 5M 

55.8 

69. 7M 

-  .2 

99 

24 

43 

5 

16 

4 

0 

0 

0 

3.62 

1,40 

30 

,0 

0 

7 

3 

PElL  CITY   I  NNE 

85.1 

52.9 

69,0 

96 

23 

41 

6+ 

24 

8 

0 

0 

0 

4  20 

1.27 

30 

.0 

0 

5 

3 

\ 

SYLACAUGA  4  NE 

85.7 

55.4 

70,6 

99 

27 

41 

5 

17 

7 

0 

0 

0 

3)96 

1.66 

29 

.0 

0 

5 

2 

TALLADEGA 

83.3 

56.9 

70,1 

-  .8 

92 

23+ 

43 

5 

20 

2 

0 

0 

0 

2.77 

-  .61 

1.05 

29 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

70,0 

-  .3 

3.24 

-  .09 

.0 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

65.6 

57.1 

71,4 

95 

23 

45 

5 

18 

6 

0 

0 

0 

2.31 

1.25 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

ASHLAND 

61.8 

55.8 

68,6 

92 

23 

46 

5  + 

28 

2 

0 

0 

0 

3.60 

2.15 

30 

.0 

0 

S 

2 

2 

AUBURN  3  SM 

66.5 

57,5 

72,0 

.1 

97 

23 

45 

5 

13 

11 

0 

0 

0 

3.01 

-  .61 

.96 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

CAMP  HILL  2  NM 

83.6 

54,7 

69.2 

92 

24+ 

41 

5 

28 

5 

0 

0 

0 

3.55 

.76 

30 

.0 

0 

6 

4 

0 

HEFLIN 

64.0 

51,5 

67.8 

95 

23 

36 

5 

42 

6 

0 

0 

0 

3.69 

1.31 

29 

.0 

0 

7 

3 

1 

LAFAYETTE 

85.9 

56,8 

71.4 

96 

22 

44 

4 

10 

13 

0 

0 

0 

3.92 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

85.0 

57,8 

71.4 

92 

23  + 

45 

5 

8 

4 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.44 

.43 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

OPEL IKA 

85.1 

56,0 

70.6 

94 

23 

44 

6+ 

13 

6 

0 

0 

0 

2.61 

1.16 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROCKFORD  2  NNM 

84. IM 

54,7m 

69. 4H 

95 

24 

41 

16 

24 

0 

0 

0 

2.06 

1,46 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

ROCK  MILLS 

86. 4M 

52. 2M 

69. 3M 

97 

23 

41 

6+ 

25 

11 

0 

0 

0 

,96 

i 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

70.1 

-  1.3 

2.99 

-  .57 

.0 
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PRAIRIE  06 

DAYTON 

85.8 

59.3 

72.6 

93 

24* 

44 

4 

18 

Q 

Q 

0 

2.61 

1.57 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

DEMOPOlIS  lock  and  DAM 

56  2 

93 

24  + 

46 

0 

0 

0 

1  07 

3.01 

,  0 

0 

GAINESVILLE 

82.8 

58!8 

70.8 

92 

24 

44 

4 

28 

2 

0 

0 

0 

2.64 

U45 

2 

,0 

0 

6 

1 

GREENSBORO 

86. B 

57.6 

72.2 

-  1,0 

95 

23 

43 

3 

12 

9 

0 

0 

0 

4.93 

.71 

3,90 

31 

,0 

0 

4 

2 

1 

H4YNEVULE 

83. 6M 

5  B  2M 

70, 9M 

92 

44 

5  + 

2  5 

5 

0 

0 

0 

3.45 

.99 

,0 

0 

6 

4 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

S't.6 

57.1 

70,9 

96 

24 

41 

4 

31 

8 

0 

0 

0 

2.21 

.93 

2 

,0 

0 

6 

2 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

85.2 

59,0 

72,1 

94 

23 

44 

15 

7 

0 

0 

0 

31 

,  0 

0 

MlNTER   3  NH 

8*. 2 

57.9 

71,1 

94 

22 

45 

6  + 

26 

6 

0 

0 

0 

2)69 

l!o7 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONTGOMERY  WB   AP  R 

84.7 

59.7 

72.2 

-  ,2 

94 

22 

46 

5 

^  3 

5 

0 

0 

0 

3.49 

.02 

1.20 

28 

,0 

0 

6 

2 

2 

SELMA 

87.2 

6U5 

74,4 

,8 

95 

23 

46 

5 

9 

7 

0 

0 

0 

4.46 

.42 

1.35 

31 

.0 

0 

5 

5 

I 

TUSKEGEE  3  Sh 

UNION  SPRINGS 

84 .  7M 

59,6 

'  2  •  2M 

,7 

47 

19 

0 

0 

0 

4.52 

1*13 

1.42 

30 

.  0 

° 

* 

2 

DIVISION 

71.9 

-  1,2 

3.16 

-  .52 

,0 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

87.9 

56.2 

72.1 

97 

23 

42 

5 

18 

13 

0 

0 

0 

2.50 

.86 

4 

,0 

0 

4 

3 

0 

ATMORE   1  SW 

86.3 

59,4 

72.9 

93 

27+ 

43 

5 

g 

7 

0 

0 

0 

3.36 

2.00 

,0 

0 

4 

2 

1 

BEATRICE   1  E 

88. 0 

56.9 

72.5 

94 

24 

42 

4 

2 

13 

0 

0 

0 

2.68 

1.50 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

BRANTLEY 

88.8 

56.2 

72.5 

96 

28  + 

41 

5 

12 

1 5 

Q 

Q 

Q 

2.73 

-  1.32 

1,02 

31 

,0 

0 

4 

2 

1 

BREWTON  3  SSE 

88.9 

56,4 

72,7 

,  1 

98 

26 

39 

5 

7 

16 

0 

0 

0 

7.39 

2.62 

3.51 

31 

,0 

0 

4 

4 

4 

CAMDEN  3  NW 

84.7 

55,4 

70,1 

91 

23 

40 

5 

20 

3 

0 

0 

0 

5.60 

3,69 

31 

,0 

0 

5 

2 

2 

CHATOM  3  N 

86.8 

58  2 

72,5 

23  + 

42 

4 

1 5 

8 

0 

0 

0 

2.50 

1.25 

3 1 

,0 

0 

4 

2 

1 

CLAYTON 

84.4 

61  !6 

73,0 

90 

28  + 

52 

7  + 

0 

2 

0 

0 

0 

2.86 

-  1.19 

,80 

17+ 

.0 

0 

5 

3 

0 

ENTERPRISE  3  NW 

61 ,  3M 

73  •  9M 

93 

28  + 

11 

Q 

Q 

Q 

26 

,  0 

3 

0 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

86.4 

59.0 

72,7 

94 

23 

44 

5 

11 

11 

0 

0 

0 

2.32 

,65 

30 

,0 

0 

7 

1 

0 

EVERGREEN 

87.9 

60.6 

74,3 

96 

28  + 

46 

5 

17 

15 

0 

0 

0 

4.06 

1.59 

31 

,0 

0 

6 

3 

1 

FRISCO  CITY 

86.0 

59.6 

72,8 

95 

28  + 

45 

5  + 

Q 

Q 

Q 

5.75 

1.57 

4.20 

,0 

0 

6 

2 

1 

GENEVA 

59.5 

94 

23  + 

44 

9 

14 

0 

0 

0 

3.05 

-  .98 

2,02 

31 

•  0 

0 

5 

1 

1 

CILBERTOWN 

Bsis 

56,3 

70.8 

92 

29+ 

38 

4 

22 

Q 

Q 

Q 

2.09 

,76 

3 

.0 

0 

6 

0 

GREENVILLE 

84.3 

59,7 

72.0 

-  1,9 

92 

27+ 

48 

5  + 

17 

4 

0 

0 

0 

3.64 

-  .70 

1,39 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

HEADLAND 

86.4 

61.5 

74.0 

95 

27+ 

50 

5 

6 

1.51 

,71 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HQME 

86.6 

60,0 

73.3 

,1 

96 

2  3 

49 

5 

14 

11 

0 

0 

0 

7.33 

3.48 

3,04 

29 

,0 

0 

7 

4 

3 

OZARK   6  NNW 

61. SM 

95 

22 

5  I 

1 

8 

0 

0 

0 

,0 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

61.1 

74!3 

96 

23 

51 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

3.17 

1.93 

31 

,0 

0 

4 

2 

1 

PITTSVIEW 

56  2 

'U.J 

2  3 

43 

17 

10 

0 

0 

0 

3.37 

1.19 

4 

•  0 

0 

6 

3 

I 

thomasvi lle 

84.1 

60.4 

72.3 

,4 

91 

24  + 

44 

5  + 

23 

Q 

Q 

Q 

2.19 

-  2.17 

.  88 

31 

,  0 

0 

3 

3 

0 

TROY 

86.7 

61.5 

74.1 

,8 

95 

23  + 

47 

5 

5 

9 

0 

0 

0 

3.82 

-  .41 

1.50 

30 

,0 

0 

4 

3 

2 

WHATLEY 

87.1 

54.2 

70.7 

95 

25  + 

36 

5 

24 

1 3 

0 

0 

3.29 

1,27 

31 

,0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

72.7 

-  ,8 

3.48 

-  .70 

.0 

*       «  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

85.4 

63.2 

74.3 

94 

22 

47 

4 

8 

8 

0 

0 

0 

3.75 

1,88 

3 

,0 

0 

5 

2 

1 

CODEN 

85.0 

62.6 

73.8 

90 

23  + 

46 

5  + 

4 

2 

0 

0 

0 

5.38 

2,05 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

85.3 

63,0 

74.2 

-  .1 

92 

22 

48 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

2.86 

-2.16 

,94 

3 

,0 

0 

5 

2 

0 

FORT  MORGAN 

MOBILE   WB  AIRPORT 

85.5 

65,0 

75.3 

-  ,3 

94 

26 

50 

5  + 

10 

5 

0 

0 

0 

8.84 

3.96 

2,97 

31 

,0 

0 

7 

3 

4 

ROBERTSDALE   1  E 

86.7 

60,6 

73.7 

95 

25  + 

48 

4 

14 

10 

0 

0 

0 

6.20 

.73 

2.42 

31 

,0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

74.3 

-     ,  1 

5.41 

.40 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

99 

DATE 

27+ 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

33 

DATE 

04 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOBILE   WB  AIRPORT 

8.84 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
BROOKWOOD 

.95 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FRISCO  CITY 

4,20 

DATE 

31 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


MAY  1970 


Day  of  Month 


1 

^  1 

3 

4  1  5 

6 

7  1  8  1  9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1  IS 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  1 

24 

25| 

26  1 

27 

2S  1  29 

X 

31 

1.61 

•  60 

■  06 

.06 

.  19 

.66 

2.96 

.55 

•  69 

.90 

.12 

.07 

.11 

.96 

2.96 

.54 

.26 

•  98 

■  45 

.26 

.01 

•  32 

3.60 

1.77 

.02 

•  09 

•  92 

.33 

.39 

.32 

».49 

1.55 

.10 

U49 

.10 

.62 

.02 

.49 

9.06 

.04 

.55 

•  41 

•  22 

T 

1.09 

.04  .30 

.13 

•  32 

«.23 

1.81 

•  10 

T 

.49 

.20  .06 

.21 

.70 

6.31 

1.76 

1*00 

T 

.67 

T 

.29 

1.50 

.49  T 

•  16 

.10 

1.81 

.67 

•  33 

.04 

.13 

•  06 

•  09 

.42 

•  04 

.01 

3.*7 

1.75 

.37 

•  63 

.44 

•  08 

3.76 

.55 

.  12 

•  37 

.03 

.97 

.04 

.70 

.65 

•  19 

2.«6 

1.75 

.16 

• 

• 

.99 

2.63 

.09 

.46 

1.30 

•16  •23 

.17 

.20 

•  39 

T       I  •47 

•  5! 

1.01 

3!62 

T 

!47 

.13 

T 

1^T9 

•  06 

U19 

2.27 

.14 

.26 

.11 

•  01 

T 

T 

•  69 

.81 

•  29 

3.27 

.26 

.11 

.07 

T 

2^36 

•  49 

1.<.7 

.09 

T 

.07 

•  68 

T 

T 

•  94 

•  09 

•  1 1 

•  19 

1  ^47 

•  21 

«!61 

lie 

•  11. 

T 

.06 

!l4 

T 

T 

2^43 

.12 

3.6S 

.10 

.25 

•  19 

•  16 

1.93 

•  98 

•  35 

.71 

2.33 

T 

.22 

.29 

.01 

.49 

.60 

•  96 

2.89 

.28 

.17 

.02 

.27 

.13 

•  30 

U72 

1.99 

.30 

T 

T 

•  02 

•  28 

.03 

.70 

.69 

2.00 

.30 

.20 

T 

.60 

.90 

2.83 

.22 

.07 

■  02 

.45 

.59 

.39 

.34 

.79 

2. OS 

.09 

.19 

.27 

.08 

.04  .69 

.69 

2. It 

.04 

.50 

T 

.42 

.48 

.70 

2.48 

.05 

.16 

.09 

.90 

.27 

.92 

.07 

2 . 79 

.07 

.03 

T 

.36 

.16 

.27 

1 .66 

2.70 

i35 

.09 

•  59 

•  99 

1.20 

2.77 

1.20 

.26 

.32 

2.66 

.56 

.96 

•  22 

.49 

.1' 

IlT 

2.69 

.27 

.54 

.17 

.34 

.12 

.69 

•  40 

1.50 

.27 

.38 

.07 

.11 

.67 

1.80 

.29 

.50 

.12 

.17 

.10 

.62 

T 

•  35 

.  10 

.  10 

i!*? 

4.11 

.51 

•  11 

.10 

.02 

.94 

.64 

2.26 

.24 

.21 

.34 

.41 

.03 

1.09 

2.14 

T 

.35 

.40 

T 

.30 

.19 

.30 

.64 

2.28 

.16 

.45 

.29 

1.98 

.01 

2.80 

^70 

.20 

.10 

.30 

1.50 

1.70 

.65 

.20 

.19 

•  70 

3.02 

.09 

.39 

.02 

•  01 

•  07 

.19 

.74 

1^91 

7.22 

1.73 

.22 

2.29 

.02 

1.44 

.02 

1^90 

1.30 

2.26 

T 

.20 

3.13 

.57 

!o6 

.17 

.02 

.42  .43 

1 .08 

iis 

2.61 

.26 

.26 

.10 

.41 

U98 

4,63 

.26 

.31 

.22 

•  03 

.16 

1.26 

2.39 

2.77 

.95 

.15 

.89 

.40 

.36 

2.70 

.45 

.45 

.30 

.44 

.26 

.19 

.69 

3.16 

i04 

.60 

.  10 

.02 

.17 

.10 

1.29 

.99 

.39 

1.92 

.74 

.19 

.01 

.19 

.11 

.  16 

.71 

1.80 

.66 

.02 

.36 

.46 

.15 

2.4S 

.01 

.73 

•  11 

.07  .22 

.49 

.62 

1.33 

.23 

•  39 

.09 

.16 

.54 

3.73 

2.16 

.20 

.19 

.44 

.74 

1 .75 

.  10 

.  30 

.30 

3.10 

1.46 

.  16 

•  31 

1 

T 

!o2 

.07 

lioe 

2.44 

.21 

.54 

111 

.27 

1.85 

.  15 

.16 

.92 

'!l2 

'." 

2.27 

.34 

.92 

i.ia 

.23 

2.95 

.17 

.34 

T 

T 

.18 

.02 

.19  1.73 

.23 

.09 

3.73 

.29 

.30 

.22 

.92 

1.66 

.46 

.06 

3.62 

.16 

.17 

•  42 

.13 

.69 

1.40 

.69 

4.26 

.33 

.37 

•  14 

.09 

.16 

.31 

2.03 

.67 

2.31 

.12 

•  17 

.02 

.07 

.29 

1 .44 

.24 

2.61 

.  20 

.43 

.28 

T 

.36 

.38 

.96 

4.20 

.  30 

1.05 

.05 

1.20 

1.27 

3.96 

.09 

.47 

.09 

.13 

.10 

1.66 

1.20 

.02 

2.77 

.21 

.40 

.10 

1.09 

4  .99 

.99 

•  60 

1.40 

l!47 

!57 

2.31 

.35 

.31 

02 

.10 

.09 

I'.ll 

3.60 

.11 

.26 

!20 

.01 

i!o9  ! 

3.01 

.31 

.64 

.11 

.06 

.40 

.16 

.39 

.96  . 

3.55 

•  62 

.48 

.43 

•  92 

•  76 

.74  . 

1.95 

.44 

.30 

.09 

.12 

•  99 

.49  . 

2.30 

.26 

■  42 

03 

1*0 

Ill  '. 

3.69 

•  16 

.40 

.13 

.16 

1.31 

2.76 

.12 

.57 

.16 

•  36 

.06 

.41 

.19 

.67  . 

3.92 

1.45 

.16 

.19  .39 

• 

1.79  . 

1.97 

.02 

.42 

.12 

.19 

•  42 

.39 

.41 

.17  . 

2.61 

T 

.83 

T 

.08 

.09 

.34 

1.16  . 

2.06 

.16 

.31 

.07 

1.46 

.01  . 

.96 

.94 

.09 

•  33 

.09 

.82 

2.22 

.49 

.69 

.07 

■  04 

.02 

.24 

.71  . 

4.62 

.42 

.45 

.11 

.22 

2.19 

1.21  . 

2.46 

.29 

.49 

.02 

.30 

.  19 

.34 

.21 

.70  . 

2.24 

.46 

.66 

.17 

.21 

.16 

.18  . 

2.61 

.26 

.69 

.13 

.02 

1.57  • 

1.07 

.09 

.40 

.36 

.24  . 

NORTHERN  VALLEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
FALKVlLLE    I  N 
FLORENCE 
HODGES 

HUNTSVILlE   h8  AP 
MADISON 
HDUITON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

RED  6AY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
MATERLOO 


AL6ERTVILLE  2  SE 
eESSEHER  3  SSU 
6IRHINCHAM  MB  AP 
BOAZ 

6fllDCEP0RT  2  H 

COLLINSVILLE 
FORT  PATNE 
GARDEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAOElLA 
ONEONTA 

PALMERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUeSTA  Au 

SAYRE 

SCGTTS60R0 
VALLEY  HEAD 
■ARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEy  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOkMOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTQN 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEyVUlE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICRENSVILLE 
PLANTERSVlLLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

BEST  BlOCTON 
WINflELO  2  Sw 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILlE  4  H 
CALERA  2  Sk 
CENTRE  5  Sh 

CHILDERSBURG  XTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESBURG 
MONTEVALLO 
PELL  CITV   I  NNE 


NE 


SYLACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDHQNT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AUBURN  3  Sw 
CAMP  HILL  2  NM 
DADEvlLLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFDRD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURlOw  dam 

MADLEY 

wetumpka 

yates  hydro  plant 


CUBA 
DAYTON 

demopOlIS  lock  and  Dam 


S*«  n«(«r«B<«  NolM  Followliig  SUUoQ  lada 
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DAILY  PRECIPITATION 


Contixiued 


Day  of  Month 


Toti 

1     1    9  1 
1    1    ^  I 

.    1  i: 
1 

7  [  8 

1  ^ 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  [ 

17  1  18 

19  I  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  I 

27 

28 

29  1 

30 

31 

2.6* 

1.45 

•  36 

.17 

.12 

4.93 

.70 

.12 

!oi 

.20 

3)90 

3.«5 

.99 

.53 

.35 

.72 

.21 

.65 

2.21 

.93 

.55 

.12 

.37 

.15 

.21 

.25 

1.46 

.23 

.53 

.33 

2.66 

.29 

.63 

.07 

.05 

.56 

.86 
.96 

.65 

.79 

.  18 

.18 

1 . 16 

2.47 

.63 

.57 

7 

.04 

7 

.10 

.  12 

1.01 

2.69 

.23 

.78 

.  14 

1,20 

.47 

1.07 

3.*» 

.05 

1.00 

.33 

.01 

.36 

.38 

.16 

3.S6 

.96 

•  45 

.30 

.10 

.20 

7 

1.85 

2.02 

.41 

.63 

.07 

.05 

.02 

.01 

.83 

3.3S 

.25 

1.30 

.22 

.60 

.50 

.22 

.29 

4.46 

.55 

.69 

.04 

.99 

7 

.84 

1.35 

2. 54 

1 .08 

.11 

.20 

1.15 

4.52 

.58 

1.23 

.13 

.73 

1.42 

.43 

1.69 

7 

.55 

.44 

2.54 

•  10 

.24 

.30 

U90 

2.60 

.15 

.27 

'' 

1.23 

.35 

2.68 

.73 

.57 

.23 

.05 

.67 

l!l5 

2.50 

.03 

T 

.17 

3.36 

- 

2*00 

'  10 

T 

T 

7 

7 

7 

.44 

.82 

2.68 

1 '  18 

T 

1.50 

2.73 

.87 

I'.il 

7.39 

.06 

l!23 

lisi 

3.75 

T 

.35 

7 

1.14 

.19 

.36 

5 .60 

.18 

1.13 

.08 

•  01 

.25 

.07 

7 

3.69 

2.50 

.91 

T 

.03 

.05 

.11 

.05 

1.25 

4.44 

.59 

.69 

1 .02 

I  78 

2.86 

.  60 

.80 

.55 

.48 

.23 

3.00 

.10 

T 

2.90 

2.12 

.  76 

.49 

.40 

•  47 

3.12 

.16 

.64 

.65 

1.22 

.06 

.30 

.48 

i" 

2.32 

T 

•  19 

.30 

.22 

.49 

'.it 

!l6 

4.06 

.29 

•  90 

.31 

.25 

.72 

1.59 

5.75 

•  47 

•  72 

T 

.15 

.10 

.11 

4.20 

3.05 

.30 

.30 

2.02 

4.67 

.15 

•  79 

.08 

.89 

2.09 

.12  .21 

.  76 

•  20 

1.09 

isc 

.30 

3.64 

.89 

1.39 

.27 

1.61 

•  25 

.02 

.02 

.17 

.44 

.71 

7.33 

1.05 

.41 

.20  .Ift 

3.04 

1.80 

.67 

2.87 

•  46 

.05 

1.58 

.78 

3.23 

•  82 

.13 

T 

1.07 

•  26 

.95 

.48 

•  74 

.87 

•  22 

- 

- 

.48 

.02 

.11 

.35 

.10 

3.17 

.85 

.07 

.12 

.02 

.  16 

.02 

1.93 

3.B9 

1.32 

.22 

.21 

.92 

1.22 

3.37 

1.19 

•  02 

.15 

.44 

.20 

.01 

.01 

.07 

.65 

.63 

3.66 

.51 

.63 

l.IO 

.52 

1.10 

2.19 

.60 

.66 

.05 

3.82 

1.14 

•  03 

.04 

7 

.70 

1.50 

.41 

7.15 

2.50 

.35 

.30 

1 .00 

.65 

.12 

.25 

l!27 

3.75 

.29 

1.88 

.24 

.41 

.93 

5.38 

.10 

.62 

.07 

2.05 

.81 

1.10 

.13 

.30 

2.86 

.94 

7 

.07 

.48 

.23 

.05 

.05 

.92 

.12 

.20 

.20 

.02  .58 

.60 

8.84 

.01  .16 

1.82 

.02 

.02 

1.21 

.73 

.45 

1.38 

.07 

2.97 

6.20 

.39 

.61 

.12 

.03  .05 

1.10 

.90 

.58 

2.42 

C/IIKESVUIE 
CREENSBOKO 
HtVNEVILLE 
IIVIN0S70N  2  SW 
ntRIDN  6  NE 

nmlOM  JUNC7I0N  2  NE 
l<17HEWS  1  SSH 
HUS7EA0 
HINTER  3  NW 
HONTCOHERV  KB  IP 

ORRVILLE 
PERRYVUtE 
PINE  LEVEL 
SELHA 
SU77LE 

7USKECEE  3  SM 
UNION  SPRINGS 
UNI0N70NN 

»ARRIOR  LOCK  AND  DAN 


C0«S7Al   PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNM 
1LBCR7A 

ANDALUSIA  1  NM 
ATHORE   1  Sa 
BEA7RICE   1  E 

BRAN7LEY 
BREU70N  3  SSE 
BRUNDtDOE 
CAHOEN  3  NH 
CHATDH  3  N 

CLAIBORNE 
CLAY70N 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

C077aN7DN 

ELBA 

EN7ERPRISE  3  NX 

EUFAULA  HILDLIFE  REF 

EVERCREEN 

FRISCO  C17Y 

GENEVA 

GEORCIANNA 
GILBER70UN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
HELVIN 
NEM70N 
OZARK  6  NNH 

PHENIX  CI7Y  2  NN» 
PINE  APPLE 
PI77SVIE» 
RIVER  FALLS 
SLOCDHB 


7HaNASVlLLE 
7R0Y 

WALLACE  2  E 
WHA7LEY 


GULF 

BAY  HINE77E 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
F0R7  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  v/i 
precipitation 

tfl 

ishine 

0 
10 
c 

3 

1.0 

c 

« 

ion  of 
>t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL" 

o> 

o- 

(y 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

■<» 
0 

0 

1.00- 

Totol 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

11 

l.S 

6.2 

20 

SE 

28+ 

7; 

79 

46 

A9 

2 

1 

i\ 

2 

c 

C 

9 

7£ 

5.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

u 

2.C 

7.7 

2A++ 

11 

30 

86 

90 

5^ 

61 

1 

2 

; 

1 

1 

c 

10 

5.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

11 

3.C 

8,3 

26  +  + 

18 

31 

86 

86 

52 

63 

C 

I 

1 

! 

1 

11 

6.0 

MONTGOMERY   WB  AIRPQRT 

12 

1.1 

5.5 

35 

M 

06 

82 

9Q 

5C 

5S 

C 

I 

C 

2 

c 

? 

71 

4.9 

Sm  H«t*r«oc«  NolM  Toll  awing  SutloD  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

*         •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

70 

80 
52 

55 
46 

70 
37 

73 
40 

82 
49 

77 
47 

82 
51 

86 
56 

64 

56 

83 
65 

86 

57 

81 
56 

66 
54 

77 
46 

75 
42 

80 
42 

86 
50 

89 
56 

92 
53 

91 
65 

93 
57 

93 
62 

91 
60 

63 
46 

85 
53 

90 
65 

82 
65 

73 
63 

82.5 
54,0 

BELLE   MINA  2  N 

MAX 
MIN 

85 
?2 

77 
52 

61 
48 

73 
41 

81 
45 

80 
53 

82 
48 

86 
54 

84 
59 

83 
64 

8? 
62 

86 
59 

66 
59 

86 
50 

87 
57 

69 

61 

76 
48 

60 
45 

35 
49 

88 
54 

90 
50 

91 
57 

93 
58 

91 
62 

67 
59 

82 
63 

85 
54 

89 
56 

61 
65 

75 
67 

75 
65 

62.9 
56.7 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

MIN 

87 
68 

80 
58 

60 
49 

59 
38 

71 
41 

82 
46 

88 
46 

82 
50 

85 
59 

83 
61 

81 
63 

63 
59 

97 
tl 

85 
57 

87 
65 

67 
57 

82 
48 

75 
43 

79 
45 

85 
50 

86 
54 

89 
53 

91 
56 

93 
59 

91 
62 

69 
53 

81 

50 

84 
54 

65 
59 

79 
67 

77 
65 

62.4 
54.8 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

b7 
63 

79 
45 

65 
47 

77 
33 

85 
43 

84 

50 

84 
46 

38 
53 

65 

57 

80 
60 

64 

56 

67 
58 

67 

60 

37 
57 

67 
55 

65 

55 

79 
44 

61 
44 

65 
45 

88 
61 

91 
50 

93 
55 

95 
56 

93 
62 

93 
61 

86 
60 

86 
49 

92 
55 

65 
51 

80 
62 

72 
51 

85.0 
53.4 

HUNTSVULE   H8  Ap 

MAX 
MIN 

81 

70 

71 
54 

62 
50 

72 
43 

81 
45 

77 

53 

81 
48 

66 
55 

85 
53 

82 
54 

82 
65 

85 
60 

65 
60 

36 
61 

67 
57 

72 
55 

75 
48 

60 
47 

85 

M 

87 
56 

92 
59 

91 

59 

91 
60 

91 
63 

68 
66 

81 
99 

64 
54 

37 
61 

76 
57 

72 
68 

75 
57 

81.7 
57.5 

HA0I5GN 

MAX 

MIN 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

83 
69 

75 
52 

61 
48 

73 
38 

64 
45 

80 
53 

65 
56 

83 
61 

82 
64 

83 
62 

86 
53 

86 
64 

86 
60 

87 
53 

60 
61 

77 
47 

80 
4! 

84 
46 

86 
46 

89 
54 

91 
56 

92 
60 

94 
56 

92 
64 

90 
63 

64 
69 

65 
53 

69 
55 

80 
55 

75 
56 

75 
66 

33.1 
57.1 

HU5CLB  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

83 
60 

61 
48 

64 
46 

75 
38 

83 
45 

79 
52 

82 
51 

86 

55 

66 

62 

81 
56 

62 
54 

65 
63 

84 

60 

85 
63 

86 
61 

74 
53 

79 
52 

60 
50 

86 
51 

90 
55 

93 
50 

93 
57 

93 
51 

93 
65 

92 
65 

64 

64 

65 

55 

91 
62 

85 
56 

75 
70 

74 
66 

82.9 
57.8 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

81 
■'1 

76 
51 

58 
46 

70 
39 

81 
42 

79 
49 

62 
44 

86 
51 

63 
59 

63 
63 

82 

62 

80 
50 

85 
57 

87 
56 

88 
54 

64 
59 

74 
49 

61 
42 

66 
45 

88 
50 

92 
54 

93 
56 

92 
54 

92 
60 

87 
53 

60 
60 

85 
46 

87 
57 

79 
65 

71 
56 

75 
67 

62.2 
54.6 

RED  BAY 

MAX 

89 
65 

68 
60 

62 
47 

62 
41 

76 
45 

85 
54 

64 
53 

67 
55 

87 
61 

64 
62 

60 
62 

84 
62 

95 
64 

87 
63 

68 
62 

68 
58 

73 
50 

77 
50 

79 
61 

87 
57 

68 
60 

69 
62 

94 
64 

92 
54 

92 
57 

92 
64 

87 
55 

67 
58 

85 
64 

61 
66 

73 
66 

83.6 
56.5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

79 

c,9 

70 
52 

60 
46 

75 
38 

83 
38 

80 
51 

65 
47 

86 
42 

64 

60 

62 
55 

65 
60 

67 
57 

66 
57 

88 
56 

68 
55 

74 
54 

77 
47 

65 

41 

37 
47 

90 
62 

91 
55 

92 
62 

95 
55 

92 
59 

69 
51 

83 
56 

85 
50 

66 
55 

76 
62 

73 
61 

76 
59 

83.0 
53.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

85 
o5 

71 
50 

57 
46 

62 
35 

78 
35 

82 
42 

49 
47 

82 
47 

64 
47 

61 
54 

61 
64 

61 
64 

65 
62 

84 
55 

64 

54 

65 
54 

76 
45 

75 
42 

79 
42 

95 
44 

66 
*7 

90 
52 

93 
55 

91 
50 

83 

86 

63 
46 

84 
50 

84 

53 

76 
69 

60 

50.6 

HATERLOO 

«          •  • 

MAX 

Mm 

82 
68 

75 
49 

64 

44 

77 
33 

85 
45 

83 
51 

82 
50 

66 
54 

63 
58 

S3 
67 

82 
64 

65 
61 

85 
61 

86 
59 

86 
57 

61 
69 

77 
45 

81 
45 

85 
47 

88 
52 

90 
55 

92 
56 

92 
57 

93 
59 

93 
63 

68 
61 

65 
49 

91 
58 

87 
69 

83 
71 

76 
56 

64.2 
56.0 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

84 
69 

78 
6! 

55 
43 

70 
43 

79 
45 

79 
46 

81 
46 

65 
56 

85 
60 

31 
58 

81 
53 

65 
60 

64 
59 

85 
59 

67 
56 

8J 

63 

73 
50 

79 
44 

84 

51 

37 
54 

91 
59 

91 
62 

91 
59 

91 
51 

37 
54 

81 
61 

64 
52 

65 
62 

78 
65 

67 
64 

74 
62 

81.6 
57.0 

BESSEMER  3  SSU 

MAX 

Mm 

83 

69 

73 
64 

64 
46 

74 
39 

83 
42 

86 
51 

66 
49 

88 
54 

86 

56 

85 
58 

86 
61 

69 
57 

88 
58 

89 
56 

90 
57 

84 
51 

81 
53 

64 
46 

39 
52 

90 
54 

91 
55 

95 
54 

95 
56 

91 
54 

90 
50 

89 
61 

89 
54 

90 
54 

63 
64 

77 
66 

76 
66 

85.2 
56.1 

BIRMINGHAM   WS  AP 

MAX 

Mm 

P3 

73 

74 
55 

56 
47 

73 
40 

82 
44 

84 
51 

84 

56 

88 
54 

85 

56 

85 
54 

64 
62 

88 
59 

86 
59 

89 

58 

90 
59 

83 

50 

79 
54 

63 
47 

86 
62 

39 
55 

92 
59 

93 
57 

95 
61 

92 
67 

90 
64 

66 
61 

86 
55 

91 
64 

79 
69 

78 
69 

79 
59 

84.5 
56.1 

BRIDOEPORT  2  H 

MAX 

Mm 

89 
67 

79 
55 

58 
48 

77 
38 

81 

40 

79 
45 

83 
39 

85 
46 

64 

51 

83 

57 

82 
59 

86 
55 

86 
54 

89 
53 

86 
56 

87 
50 

74 
46 

79 
43 

84 
40 

38 
50 

68 
52 

93 
53 

93 
54 

92 
57 

91 
60 

60 
59 

83 
45 

87 
55 

78 
65 

72 
62 

75 
65 

83.0 
52.7 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

89 
65 

82 
66 

68 
49 

57 
39 

71 
42 

81 
45 

62 
47 

83 
48 

66 

50 

65 

55 

63 

56 

84 

55 

87 
55 

67 
55 

86 
54 

69 

55 

60 
54 

75 
43 

81 
46 

85 

57 

69 
55 

91 
53 

93 
60 

93 
61 

91 
61 

90 
61 

63 

50 

95 
53 

92 
67 

78 

65 

70 
65 

62.9 
54.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

87 
65 

79 
58 

59 
48 

58 
42 

71 
41 

81 
45 

79 
47 

82 
51 

66 
53 

B3 
54 

83 
57 

63 
57 

85 

55 

85 
55 

86 
55 

66 
61 

76 
44 

80 
49 

84 
53 

88 
56 

90 
55 

92 
58 

92 
61 

92 
62 

67 
61 

61 
52 

84 
55 

37 
63 

78 
65 

73 
65 

62.0 
54.6 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

85 

67 

79 
56 

61 
49 

70 
42 

77 
43 

78 
51 

79 
45 

83 

55 

61 

60 

61 
61 

60 
64 

64 
59 

84 
50 

85 
50 

65 
57 

69 
52 

83 
50 

78 
47 

83 
51 

8! 
54 

66 
59 

90 
57 

69 
59 

69 
62 

66 
66 

79 
63 

64 
51 

82 
53 

75 
68 

68 
55 

74 
65 

81.2 
57.2 

SCOTTSaORQ 

MAX 

Mm 

88 
67 

78 
63 

66 
50 

61 
40 

75 
41 

79 
48 

80 
42 

81 
47 

83 
53 

83 
58 

82 
51 

82 
56 

66 
55 

85 
54 

67 
54 

67 
59 

65 
47 

74 
43 

60 
45 

65 
46 

66 
53 

90 
53 

90 
55 

92 
59 

91 
63 

68 
62 

63 
48 

85 
95 

85 
66 

78 
66 

71 
65 

54.0 

VALLEY  HEAD 

•          •  * 

MAX 

Mm 

90 
60 

82 
61 

68 
47 

55 
38 

71 
36 

78 
43 

76 
36 

79 
42 

82 
47 

62 
53 

60 
46 

60 
51 

64 
50 

64 
49 

64 
49 

65 
55 

74 
45 

72 
37 

77 
42 

82 
45 

64 
48 

67 
49 

69 
52 

69 
54 

64 

59 

66 
60 

75 
43 

83 
52 

81 
60 

74 
62 

69 
61 

79.7 
49.  9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

37 
66 

86 
53 

65 
48 

66 
48 

78 
52 

83 
53 

64 
56 

64 
58 

66 
60 

65 
65 

65 
66 

90 
65 

90 
54 

86 
56 

90 
56 

79 
55 

78 
50 

64 
54 

97 
58 

88 
57 

69 
55 

93 
54 

94 
65 

93 
64 

92 
68 

87 
62 

9P 
60 

92 
50 

86 
62 

83 
67 

84 
56 

85.3 
59.9 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

86 
65 

84 
62 

82 
50 

65 
39 

75 
43 

63 
4* 

66 
50 

66 
50 

65 
54 

64 
56 

63 
62 

84 
56 

85 
52 

85 
55 

85 
55 

88 
55 

78 
54 

79 
46 

84 

60 

89 
55 

69 
S5 

92 
53 

93 
53 

95 
59 

96 
62 

96 
55 

90 
50 

90 
55 

91 
61 

84 
58 

80 
67 

65.5 
54.6 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

89 
65 

84 

65 

67 
52 

61 
42 

75 
40 

85 
45 

79 
51 

65 
53 

68 

52 

65 

52 

65 
56 

85 
58 

88 

56 

87 
55 

86 
55 

90 
44 

64 
56 

60 
46 

95 
47 

66 
53 

90 
54 

90 
55 

99 
54 

9! 

50 

91 
50 

91 
61 

90 
61 

91 
51 

93 
62 

84 
68 

63 
55 

65.6 
94.4 

CLANTON 

MAX 

Mm 

87 
69 

82 
65 

69 
52 

57 
46 

74 
45 

6/ 
50 

85 

52 

64 

52 

85 
53 

64 
53 

62 
56 

64 
57 

85 
56 

85 
57 

68 

57 

69 
60 

64 
58 

79 
46 

82 
52 

89 

56 

67 
55 

69 
96 

93 
63 

92 
62 

69 
60 

69 
65 

69 
56 

69 
54 

66 

66 

78 
67 

77 
67 

83.6 
57.3 

DOUBLE  SPRINCS 

MAX 

Mm 

86 
62 

81 
65 

65 
48 

58 
39 

71 
42 

82 
46 

B2 
49 

63 
51 

62 
52 

84 
57 

65 
57 

61 
59 

85 
56 

85 
57 

86 
55 

82 
48 

76 
45 

61 
47 

84 
63 

87 
57 

69 
57 

91 
59 

92 
60 

90 
69 

92 
63 

65 
60 

62 
54 

65 
56 

68 
62 

69 
56 

60 
60 

82.9 
94.8 

FAYETTE 

MAX 

14m 

82 
63 

71 
58 

60 
51 

70 
37 

80 
42 

64 
49 

63 
49 

84 
51 

83 
54 

84 
56 

63 
55 

65 
56 

84 
55 

85 

54 

85 
54 

61 
55 

60 
48 

80 
43 

83 
47 

89 

52 

63 
53 

90 
51 

93 
59 

90 
55 

90 
59 

65 
62 

65 
52 

86 
92 

62 
62 

67 
63 

74 
62 

82.6 
93.5 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

86 
65 

Bl 
55 

55 

47 

58 
40 

73 
42 

63 
49 

62 
51 

64 

53 

65 
59 

62 

60 

60 
62 

62 
63 

85 

62 

65 
61 

66 
50 

86 
60 

74 
49 

77 
49 

81 
61 

86 
55 

69 

60 

90 
59 

91 
62 

93 
69 

92 
66 

89 

63 

85 
98 

86 
60 

90 
60 

82 
65 

74 
65 

82.3 
57.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

87 

60 

84 

55 

57 
48 

63 
35 

76 
35 

84 

40 

85 
47 

65 
47 

66 
51 

63 
52 

80 

62 

63 
56 

65 
54 

65 
54 

65 

53 

86 
53 

76 
44 

79 
41 

83 
41 

69 
44 

66 
50 

90 
52 

91 
92 

94 
59 

92 
59 

90 
99 

66 
49 

87 
49 

68 
63 

63 
65 

80 
67 

83.4 
51.0 

JASPER  H  N 

MAX 

Mm 

80 
65 

74 
53 

58 
48 

73 
39 

83 
39 

64 

48 

84 
47 

86 
49 

63 

50 

62 
55 

63 
63 

65 
54 

66 
53 

68 

52 

87 
53 

75 
56 

76 
50 

60 
41 

64 
45 

87 

50 

90 
55 

92 
51 

68 
54 

89 
59 

67 
61 

69 

60 

85 

51 

86 
93 

76 
64 

74 
66 

73 
56 

62.2 
53.3 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

90 
68 

83 
63 

73 
53 

76 
49 

85 
45 

88 
51 

89 
52 

87 
51 

67 
51 

65 
51 

68 
57 

90 
56 

69 
58 

90 
57 

91 
59 

90 
50 

87 
59 

67 
55 

90 
55 

90 
57 

91 
94 

97 
55 

99 

63 

93 
62 

»' 
96 

93 
64 

93 
56 

93 
61 

89 
57 

89 
55 

64 

67 

66.5 
55.8 

Sm  RafflTMC*  NolM  FoUowtng  SUOon  Io<Ux 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY 


Day  of  Month 

• 

01 
i« 

1 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

85 

80 

60 

74 

82 

66 

93 

64 

82 

84 

84 

84 

66 

67 

66 

62 

77 

85 

64 

86 

90 

93 

92 

97 

89 

90 

89 

90 

86 

77 

75 

64.2 

Mm 

69 

60 

51 

45 

49 

56 

55 

55 

54 

55 

62 

61 

60 

60 

60 

63 

57 

56 

57 

58 

58 

59 

64 

61 

63 

64 

60 

61 

65 

57 

56 

59.1 

TUSCALOOSA  FA4  AP 

MAX 

fl5 

72 

61 

78 

85 

89 

85 

89 

66 

65 

89 

88 

87 

69 

89 

75 

81 

86 

88 

91 

94 

95 

94 

92 

91 

91 

91 

92 

86 

64 

78 

85.1 

MIN 

66 

56 

47 

44 

47 

55 

56 

56 

58 

63 

66 

60 

60 

59 

61 

63 

58 

49 

56 

61 

59 

58 

63 

66 

64 

65 

60 

52 

57 

59 

69 

59.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

68 

86 

62 

64 

64 

68 

66 

85 

67 

85 

85 

86 

87 

66 

87 

89 

75 

78 

84 

88 

90 

92 

95 

91 

90 

84.7 

MIN 

65 

60 

51 

46 

46 

55 

54 

56 

58 

56 

65 

59 

58 

58 

59 

59 

55 

49 

54 

54 

54 

58 

55 

53 

51 

56 

55.7 

VERNON 

MAX 

68 

83 

61 

77 

65 

66 

87 

89 

86 

64 

69 

90 

90 

90 

90 

68 

80 

85 

89 

88 

93 

95 

95 

93 

92 

90 

90 

92 

68 

84 

81 

87  0 

*          *  • 

MIN 

63 

55 

50 

34 

42 

45 

50 

55 

54 

62 

63 

67 

57 

55 

55 

58 

46 

43 

t8 

52 

54 

54 

56 

62 

60 

65 

52 

55 

62 

69 

68 

55.2 

Eastern  valley  o". 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

83 

71 

57 

73 

81 

83 

83 

86 

66 

66 

65 

68 

69 

89 

69 

66 

75 

80 

84 

97 

90 

94 

92 

69 

90 

66 

87 

90 

77 

74 

60 

63.6 

Mm 

68 

57 

52 

50 

43 

50 

50 

49 

54 

56 

61 

57 

58 

58 

57 

63 

52 

46 

51 

55 

57 

55 

53 

53 

62 

50 

53 

60 

66 

57 

58 

56.9 

CALERA  2  SW 

MAX 

67 

60 

60 

81 

82 

84 

86 

85 

67 

66 

64 

66 

67 

86 

90 

64 

79 

85 

88 

89 

91 

97 

95 

93 

91 

69 

98 

66 

37 

76 

76 

6  5.8 

Mm 

67 

60 

51 

53 

39 

48 

46 

52 

53 

54 

52 

56 

55 

53 

55 

59 

51 

40 

50 

51 

52 

53 

62 

51 

62 

61 

52 

55 

59 

51 

67 

54.6 

CENTRE  5  SH 

MAX 

90 

83 

70 

67 

74 

81 

83 

82 

68 

67 

65 

65 

66 

87 

69 

90 

65 

78 

81 

69 

90 

91 

95 

95 

91 

91 

64 

88 

83 

75 

71 

64.3 

Mm 

67 

63 

50 

44 

43 

50 

45 

49 

53 

55 

63 

56 

57 

55 

56 

60 

55 

44 

48 

52 

55 

55 

56 

61 

62 

61 

49 

54 

55 

62 

52 

55.2 

CHILDERS6URC  MTR  PLANT 

MAX 

87 

84 

65 

73 

81 

84 

83 

66 

86 

85 

85 

87 

87 

B6 

88 

87 

82 

82 

85 

89 

91 

93 

93 

93 

69 

86 

87 

89 

89 

76 

81 

69.2 

Mm 

71 

64 

52 

43 

41 

50 

49 

50 

53 

54 

61 

55 

57 

56 

57 

57 

56 

43 

47 

52 

53 

52 

60 

50 

59 

62 

52 

55 

65 

67 

67 

55.5 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

85 

81 

66 

72 

60 

82 

81 

66 

64 

63 

83 

85 

87 

88 

69 

80 

75 

79 

64 

86 

91 

91 

94 

99 

87 

66 

85 

95 

80 

59 

63.5 

MIN 

71 

59 

51 

46 

43 

50 

48 

48 

54 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

62 

55 

50 

47 

51 

57 

57 

54 

61 

53 

64 

52 

60 

60 

66 

67 

55. B 

PELL  CITY   I  NNE 

MAX 

91 

61 

74 

55 

82 

90 

90 

88 

91 

63 

85 

65 

88 

89 

67 

67 

92 

79 

65 

68 

89 

91 

96 

92 

69 

87 

64 

86 

91 

76 

73 

85.1 

Mm 

64 

64 

50 

44 

41 

41 

46 

47 

49 

51 

52 

55 

55 

55 

54 

55 

53 

44 

44 

47 

51 

54 

54 

50 

60 

59 

51 

50 

57 

66 

66 

52.9 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

85 

81 

63 

74 

82 

85 

85 

67 

65 

64 

64 

86 

87 

88 

90 

91 

90 

83 

87 

86 

91 

94 

91 

69 

88 

66 

99 

89 

86 

76 

62 

65  .7 

MIN 

VO 

62 

52 

45 

41 

51 

50 

50 

52 

52 

54 

56 

57 

56 

56 

53 

55 

42 

48 

52 

52 

52 

60 

50 

58 

51 

52 

95 

67 

67 

68 

55.4 

TALLADEGA 

MAX 

84 

79 

61 

72 

60 

83 

81 

86 

83 

83 

83 

85 

86 

86 

87 

64 

77 

80 

84 

87 

69 

92 

9: 

69 

87 

65 

67 

89 

67 

75 

80 

83  3 

•          •  « 

MIN 

69 

60 

51 

45 

43 

51 

51 

52 

55 

55 

62 

57 

58 

57 

57 

55 

55 

45 

50 

54 

57 

56 

64 

51 

61 

63 

53 

59 

53 

66 

67 

56.9 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

90 

65 

74 

59 

75 

82 

66 

65 

88 

86 

85 

85 

68 

68 

68 

90 

85 

81 

65 

68 

89 

92 

95 

94 

90 

88 

89 

92 

92 

81 

80 

6  5.6 

Mm 

67 

64 

52 

50 

45 

48 

53 

52 

53 

55 

60 

57 

59 

58 

57 

53 

55 

46 

47 

55 

55 

56 

64 

61 

59 

64 

56 

60 

56 

67 

66 

57.1 

ASHLAND 

MAX 

67 

61 

69 

58 

72 

SO 

82 

61 

63 

61 

81 

81 

83 

64 

64 

87 

61 

77 

81 

84 

85 

69 

92 

91 

87 

85 

85 

87 

69 

77 

72 

Mm 

65 

62 

49 

46 

46 

51 

52 

50 

51 

53 

57 

55 

57 

57 

59 

61 

55 

47 

50 

53 

55 

57 

50 

60 

58 

61 

54 

58 

64 

64 

64 

55.6 

AUBURN  SW 

MAX 

91 

84 

78 

60 

77 

83 

86 

85 

87 

66 

65 

86 

68 

89 

90 

92 

86 

63 

86 

68 

90 

93 

97 

96 

92 

67 

90 

92 

93 

82 

79 

85  5 

Mm 

66 

61 

51 

52 

45 

50 

52 

51 

52 

55 

58 

57 

56 

58 

59 

62 

59 

59 

49 

56 

54 

56 

62 

59 

59 

54 

57 

62 

68 

68 

65 

57.5 

CAMP  HUL  2  NH 

MAX 

90 

83 

74 

58 

73 

60 

64 

82 

85 

65 

63 

84 

87 

66 

87 

89 

83 

78 

82 

84 

86 

90 

92 

92 

89 

87 

66 

69 

90 

79 

76 

83  6 

Mm 

t5 

62 

51 

49 

41 

44 

49 

48 

51 

54 

58 

55 

56 

55 

55 

58 

55 

43 

50 

53 

50 

52 

60 

58 

55 

60 

54 

56 

55 

67 

65 

54!? 

HEFlIN 

MAX 

91 

85 

68 

64 

72 

SO 

63 

63 

87 

89 

84 

64 

86 

87 

67 

6  8 

84 

76 

82 

84 

89 

92 

95 

94 

90 

86 

64 

68 

91 

75 

79 

Mm 

63 

60 

47 

47 

36 

41 

41 

49 

47 

48 

49 

51 

52 

52 

52 

55 

55 

39 

42 

46 

50 

50 

55 

62 

56 

62 

47 

51 

52 

62 

65 

51.5 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

60 

69 

75 

62 

85 

63 

87 

90 

65 

65 

90 

90 

90 

90 

85 

85 

86 

90 

92 

95 

94 

91 

66 

90 

91 

92 

80 

74 

85 

85  9 

Mm 

62 

62 

50 

44 

54 

50 

51 

56 

56 

59 

59 

50 

60 

59 

60 

60 

56 

47 

50 

59 

55 

59 

60 

58 

58 

62 

56 

51 

52 

64 

62 

56.8 

MARTIN  DAM 

MAX 

87 

60 

70 

72 

60 

S3 

81 

87 

65 

84 

64 

66 

88 

88 

90 

67 

65 

83 

66 

68 

86 

92 

92 

90 

67 

87 

86 

69 

88 

78 

65 

65.0 

Mm 

68 

62 

53 

52 

45 

51 

60 

51 

52 

52 

56 

55 

56 

56 

57 

59 

57 

58 

55 

58 

54 

55 

53 

58 

59 

63 

65 

59 

66 

57 

67 

57.8 

OPELIKA 

MAX 

91 

60 

63 

66 

73 

80 

65 

64 

87 

65 

65 

85 

88 

88 

9! 

67 

65 

83 

86 

68 

88 

90 

94 

91 

91 

69 

91 

90 

93 

72 

76 

65.1 

Mm 

59 

56 

54 

54 

44 

44 

50 

50 

51 

51 

55 

58 

57 

58 

58 

60 

59 

53 

52 

52 

53 

54 

55 

57 

58 

60 

63 

63 

65 

66 

65 

56.0 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

69 

83 

71 

59 

74 

82 

85 

85 

85 

83 

63 

83 

85 

86 

67 

83 

65 

87 

90 

94 

99 

89 

67 

67 

89 

90 

76 

BO 

84.1 

Mm 

66 

60 

50 

46 

44 

52 

52 

52 

51 

54 

55 

55 

57 

56 

58 

41 

50 

54 

53 

55 

55 

57 

55 

60 

53 

96 

62 

63 

63 

54.7 

RUCK  MILLS 

MAX 

90 

BS 

75 

58 

78 

80 

86 

87 

88 

86 

85 

85 

88 

90 

91 

93 

86 

81 

84 

67 

90 

93 

97 

99 

91 

65 

69 

94 

95 

79 

•  • 

Mm 

63 

59 

52 

51 

41 

41 

46 

46 

46 

50 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

55 

43 

43 

47 

48 

53 

53 

57 

56 

56 

52 

52 

63 

65 

52!2 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

89 

85 

63 

67 

81 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

86 

88 

60 

85 

85 

67 

92 

93 

93 

90 

90 

89 

92 

86 

89 

83 

Mra 

64 

62 

52 

44 

45 

55 

57 

57 

60 

61 

61 

58 

60 

57 

59 

60 

59 

53 

61 

63 

56 

57 

63 

62 

54 

66 

59 

60 

65 

69 

68 

59.3 

uemopolis  lock  and  dam 

MAX 

83 

66 

87 

89 

93 

93 

86 

68 

67 

68 

89 

85 

83 

Mm 

64 

64 

53 

47 

46 

46 

54 

56 

56 

57 

61 

61 

60 

57 

58 

59 

59 

57 

55 

61 

56 

55 

56 

51 

63 

61 

62 

60 

64 

64 

70 

58.2 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

83 

61 

59 

71 

80 

64 

63 

86 

63 

63 

85 

65 

85 

65 

69 

79 

82 

65 

65 

88 

91 

92 

89 

89 

86 

87 

89 

84 

83 

Mm 

65 

60 

53 

44 

46 

51 

57 

59 

57 

60 

64 

60 

59 

58 

59 

61 

56 

52 

54 

59 

56 

58 

59 

64 

63 

64 

50 

52 

64 

67 

69 

56.8 

GREENSBORO 

MAX 

85 

79 

73 

75 

63 

87 

68 

So 

65 

87 

67 

68 

86 

69 

90 

66 

81 

65 

87 

89 

92 

93 

95 

92 

91 

91 

91 

92 

65 

85 

83 

Mm 

64 

52 

43 

44 

46 

52 

53 

58 

57 

56 

59 

50 

60 

58 

59 

59 

59 

52 

58 

61 

57 

58 

56 

55 

62 

59 

60 

63 

64 

65 

65 

57,5 

HAYNEVILLE 

MAX 

83 

82 

73 

55 

74 

80 

86 

82 

66 

64 

83 

65 

85 

66 

80 

83 

84 

65 

66 

92 

92 

66 

69 

91 

90 

83 

83 

Mm 

64 

63 

54 

44 

44 

48 

54 

55 

55 

56 

60 

58 

60 

59 

60 

60 

54 

58 

59 

55 

59 

60 

52 

57 

59 

67 

67 

69 

67 

56.2 

LIVINGSTON  2  SM 

MAX 

87 

64 

60 

60 

73 

82 

67 

85 

86 

84 

83 

85 

67 

86 

80 

65 

67 

68 

90 

94 

96 

92 

93 

91 

91 

91 

85 

63 

Mm 

62 

58 

50 

41 

43 

52 

54 

57 

53 

59 

62 

56 

54 

54 

55 

56 

57 

50 

55 

62 

54 

55 

59 

63 

61 

66 

57 

59 

66 

58 

59 

57.1 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 

66 

62 

63 

73 

80 

85 

84 

87 

87 

66 

85 

86 

86 

87 

60 

83 

69 

86 

68 

93 

94 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

83 

74 

85.2 

Mm 

67 

63 

52 

44 

46 

54 

56 

55 

57 

57 

62 

60 

60 

59 

61 

62 

59 

53 

56 

54 

56 

57 

63 

65 

62 

59 

53 

63 

55 

59 

69 

59.0 

HINTER  3  NH 

MAX 

86 

84 

71 

56 

71 

60 

84 

85 

82 

62 

85 

85 

85 

85 

88 

88 

83 

80 

83 

65 

67 

94 

93 

93 

90 

69 

89 

90 

90 

83 

61 

84.2 

Mm 

66 

62 

52 

45 

45 

45 

54 

55 

55 

55 

59 

57 

57 

58 

57 

62 

50 

57 

57 

57 

57 

56 

65 

55 

59 

59 

66 

65 

65 

65 

67 

57.9 

MONTGOMERY  WS  AP 

MAX 

84 

77 

60 

74 

80 

86 

83 

86 

83 

84 

84 

86 

87 

67 

83 

86 

88 

89 

94 

92 

89 

69 

92 

91 

91 

92 

84 

60 

84.7 

Mm 

66 

60 

52 

51 

46 

54 

56 

54 

54 

55 

59 

58 

60 

60 

63 

55 

58 

52 

61 

50 

56 

58 

65 

64 

62 

66 

61 

67 

58 

69 

70 

59.7 

SELMA 

MAX 

89 

69 

59 

75 

79 

87 

86 

69 

88 

8B 

68 

68 

69 

68 

68 

88 

62 

84 

67 

89 

91 

94 

95 

92 

92 

68 

91 

90 

89 

69 

81 

87.2 

Mm 

70 

69 

54 

47 

46 

55 

57 

59 

59 

58 

64 

62 

63 

62 

64 

63 

50 

57 

61 

64 

60 

60 

57 

67 

53 

57 

64 

53 

67 

66 

68 

61.5 

TUSKEGEE  9  SW 

MAX 

Mm 

S—  Ral«r«oc«  Not«a  Followlag  SuUod  iDdsx 
-  54  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
HAY 


SUttOB 

Day  oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

89 

79 

58 

73 

80 

86 

84 

89 

86 

86 

88 

89 

89 

91 

91 

89 

90 

89 

90 

89 

79 

82 

84 

.7 

•          •  * 

NUN 

67 

64 

54 

53 

47 

50 

97 

2  7 

57 

98 

60 

60 

62 

63 

65 

61 

93 

54 

61 

58 

56 

53 

61 

61 

65 

65 

68 

66 

66 

67 

59 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NX 

MAX 

9'i 

87 

85 

60 

74 

81 

87 

88 

91 

88 

89 

90 

90 

89 

89 

93 

88 

83 

89 

89 

90 

92 

97 

94 

90 

89 

94 

91 

93 

87 

84 

87 

.9 

65 

58 

58 

51 

42 

44 

49 

50 

52 

53 

53 

to 

53 

56 

56 

59 

57 

68 

60 

91 

94 

56 

96 

97 

62 

59 

62 

65 

68 

68 

96 

•  2 

ATHDRE   1  SH 

MAX 

ee 

84 

78 

72 

81 

86 

87 

87 

69 

84 

84 

85 

87 

88 

88 

88 

83 

87 

87 

88 

90 

93 

93 

92 

90 

92 

93 

68 

66 

76 

76 

86 

.3 

6'i 

60 

54 

47 

43 

51 

55 

5  5 

57 

55 

59 

57 

56 

55 

58 

58 

64 

62 

65 

66 

98 

60 

60 

63 

62 

64 

62 

63 

69 

68 

69 

99 

.  4 

BEATRICE   1  E 

MAX 

90 

84 

83 

86 

84 

85 

87 

67 

90 

90 

87 

84 

89 

88 

90 

87 

85 

90 

66 

63 

89 

91 

92 

94 

90 

90 

92 

90 

91 

69 

65 

86 

.0 

63 

59 

50 

42 

44 

52 

53 

56 

55 

58 

60 

55 

56 

56 

53 

96 

52 

58 

61 

94 

56 

58 

60 

57 

64 

65 

64 

63 

67 

63 

56 

BRANTLEY 

MAX 

92 

87 

85 

68 

75 

82 

88 

87 

89 

63 

87 

86 

90 

90 

92 

91 

90 

91 

89 

88 

90 

92 

96 

99 

94 

89 

95 

96 

94 

67 

86 

86 

.6 

64 

63 

59 

52 

41 

47 

49 

50 

52 

54 

53 

57 

55 

59 

56 

54 

50 

57 

56 

49 

54 

59 

98 

57 

63 

60 

64 

65 

68 

68 

56 

>  2 

BREHTON  3  SSE 

MAX 

90 

86 

78 

76 

83 

89 

90 

92 

89 

89 

89 

90 

92 

69 

92 

90 

85 

89 

87 

90 

93 

97 

96 

92 

SI 

98 

96 

94 

91 

82 

79 

88 

.9 

61 

57 

54 

47 

39 

47 

50 

53 

57 

54 

57 

52 

55 

55 

63 

55 

61 

61 

55 

55 

55 

62 

97 

62 

99 

62 

68 

66 

67 

56 

** 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

89 

84 

65 

73 

82 

87 

87 

90 

87 

87 

86 

86 

68 

89 

89 

87 

81 

89 

67 

65 

89 

88 

91 

86 

83 

89 

89 

90 

79 

76 

72 

84 

.7 

61 

49 

48 

41 

40 

49 

52 

" 

56 

56 

57 

55 

55 

55 

59 

56 

96 

49 

56 

59 

93 

96 

58 

62 

98 

61 

57 

62 

62 

63 

62 

" 

■* 

CHATDM  3  N 

MAX 

se 

88 

62 

73 

83 

68 

88 

89 

86 

86 

86 

87 

88 

86 

89 

86 

62 

66 

89 

69 

90 

94 

94 

93 

92 

91 

93 

92 

87 

82 

84 

86 

.8 

63 

60 

51 

42 

49 

59 

58 

5  8 

60 

62 

58 

51 

57 

58 

58 

94 

53 

60 

69 

59 

52 

60 

64 

64 

61 

60 

61 

63 

63 

65 

CLAYTON 

MAX 

B6 

88 

B6 

79 

80 

81 

84 

82 

85 

82 

83 

64 

65 

65 

89 

88 

89 

78 

81 

82 

84 

87 

90 

88 

84 

82 

84 

90 

89 

81 

80 

84 

.4 

67 

68 

58 

52 

53 

54 

52 

62 

61 

61 

62 

64 

63 

65 

61 

56 

57 

98 

61 

64 

65 

65 

69 

65 

66 

68 

69 

65 

67 

61 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

90 

85 

61 

73 

79 

86 

85 

86 

Bo 

87 

88 

90 

89 

91 

92 

87 

64 

66 

64 

68 

91 

93 

91 

87 

85 

92 

93 

92 

85 

85 

86 

.  4 

66 

60 

53 

50 

51 

56 

59 

59 

60 

60 

62 

64 

63 

64 

59 

59 

62 

60 

62 

64 

63 

66 

67 

66 

68 

66 

67 

68 

61 

EUFAULA  HILRLIFE  REF 

MAX 

91 

81 

83 

62 

75 

81 

68 

85 

88 

66 

86 

88 

89 

90 

91 

91 

87 

62 

64 

86 

89 

92 

94 

92 

67 

90 

92 

92 

91 

78 

62 

66 

69 

61 

60 

55 

44 

■.9 

49 

5! 

56 

57 

59 

57 

59 

67 

65 

54 

59 

58 

93 

55 

60 

59 

69 

65 

63 

69 

68 

69 

69 

EVERGREEN 

MAX 

91 

88 

80 

57 

74 

83 

68 

88 

°9 

89 

90 

88 

68 

68 

90 

92 

91 

64 

90 

64 

91 

93 

96 

99 

96 

90 

94 

96 

92 

87 

63 

87 

.9 

68 

63 

56 

48 

46 

48 

55 

60 

61 

60 

62 

59 

61 

62 

62 

59 

60 

69 

59 

62 

63 

61 

61 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

FRISCO  CITY 

MAX 

90 

87 

75 

55 

72 

81 

86 

87 

90 

89 

87 

88 

68 

88 

88 

90 

89 

60 

87 

83 

89 

82 

99 

94 

90 

91 

92 

95 

90 

87 

84 

66 

.0 

6* 

64 

52 

45 

45 

S3 

56 

58 

59 

61 

57 

60 

57 

60 

61 

60 

58 

64 

63 

58 

60 

60 

62 

61 

66 

62 

65 

66 

66 

67 

59 

.6 

GENEVA 

MAX 

90 

90 

86 

85 

74 

78 

87 

87 

86 

88 

89 

88 

89 

68 

90 

69 

90 

86 

86 

94 

94 

93 

94 

91 

91 

92 

93 

92 

93 

86 

85 

88 

.9 

o8 

67 

60 

54 

44 

46 

60 

60 

54 

55 

58 

55 

53 

56 

66 

66 

57 

59 

59 

63 

63 

64 

64 

64 

66 

63 

64 

63 

62 

61 

GILBERTOWN 

MAX 

87 

78 

61 

72 

81 

86 

86 

87 

86 

84 

85 

85 

65 

66 

86 

85 

80 

84 

63 

65 

90 

92 

92 

90 

89 

91 

90 

90 

92 

88 

89 

85 

.3 

59 

59 

52 

38 

40 

50 

52 

54 

57 

60 

55 

54 

54 

55 

55 

57 

50 

57 

62 

53 

56 

59 

62 

60 

61 

57 

65 

65 

06 

68 

56 

GRCENVILLE 

MAX 

89 

87 

78 

57 

71 

78 

85 

84 

86 

83 

84 

84 

85 

65 

87 

67 

63 

79 

83 

89 

87 

89 

92 

92 

89 

87 

92 

91 

89 

84 

82 

84 

.3 

Mm 

6B 

62 

56 

48 

48 

52 

56 

56 

56 

57 

59 

58 

57 

59 

61 

60 

62 

56 

56 

62 

55 

61 

64 

64 

62 

64 

63 

65 

67 

66 

68 

59 

HEADLAND 

MAX 

82 

80 

79 

67 

75 

81 

87 

66 

89 

88 

87 

86 

'1 

89 

93 

94 

86 

84 

86 

85 

88 

91 

99 

93 

88 

81 

95 

91 

92 

82 

B5 

86 

.4 

Mm 

66 

65 

60 

54 

50 

56 

58 

57 

58 

58 

57 

61 

62 

62 

63 

64 

63 

56 

to 

63 

61 

61 

69 

62 

67 

66 

64 

66 

66 

67 

66 

61 

HIGHLAND  HONE 

MAX 

90 

85 

80 

57 

75 

82 

87 

85 

88 

85 

87 

69 

68 

91 

92 

85 

83 

87 

87 

90 

92 

94 

96 

91 

88 

90 

92 

93 

88 

65 

82 

86 

.6 

Mm 

65 

61 

55 

50 

49 

53 

58 

60 

58 

60 

60 

62 

62 

62 

60 

55 

57 

60 

61 

62 

63 

60 

61 

62 

64 

66 

65 

60 

64 

67 

60 

.0 

OZARK  6  NNW 

MAX 

86 

83 

75 

74 

82 

88 

67 

88 

84 

65 

67 

68 

68 

92 

90 

87 

85 

86 

86 

89 

91 

95 

93 

69 

83 

94 

94 

92 

63 

83 

87 

.0 

66 

61 

55 

53 

51 

58 

59 

60 

58 

58 

60 

64 

66 

66 

69 

64 

56 

ol 

62 

60 

65 

66 

64 

66 

66 

66 

68 

65 

67 

PHENIX  CITY  Z  NNW 

MAX 

91 

84 

81 

78 

94 

79 

84 

84 

66 

90 

67 

67 

68 

90 

89 

93 

86 

83 

86 

85 

88 

92 

96 

94 

89 

82 

90 

91 

94 

89 

79 

67 

.4 

66 

64 

57 

53 

51 

53 

58 

62 

56 

64 

64 

64 

65 

69 

62 

56 

59 

55 

60 

63 

66 

64 

65 

65 

63 

62 

65 

65 

65 

PITTSVIEW 

MAX 

90 

84 

81 

61 

75 

80 

69 

84 

88 

85 

84 

67 

67 

90 

90 

91 

84 

81 

83 

84 

87 

90 

93 

90 

66 

80 

90 

92 

91 

77 

80 

84 

.8 

64 

61 

60 

54 

43 

44 

49 

52 

57 

57 

58 

57 

57 

99 

63 

47 

49 

53 

52 

53 

55 

98 

59 

63 

60 

61 

66 

67 

68 

96 

THOMASVILLE 

MAX 

88 

84 

77 

54 

72 

80 

84 

84 

87 

84 

86 

86 

65 

65 

67 

67 

81 

80 

83 

S3 

86 

89 

91 

91 

88 

89 

89 

90 

90 

84 

82 

84 

.1 

Mm 

66 

67 

52 

44 

44 

49 

56 

59 

60 

62 

64 

61 

61 

60 

61 

62 

60 

55 

57 

63 

58 

58 

64 

69 

65 

66 

64 

66 

67 

68 

69 

60 

.4 

TROY 

MAX 

e; 

82 

73 

73 

80 

85 

84 

89 

86 

86 

88 

89 

69 

91 

91 

64 

81 

86 

82 

89 

92 

95 

95 

67 

92 

94 

93 

94 

87 

85 

82 

86 

.7 

Mm 

67 

63 

53 

52 

47 

56 

60 

58 

60 

60 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

56 

o3 

64 

59 

65 

64 

66 

69 

65 

66 

68 

64 

66 

68 

61 

WHATLEY 

MAX 

90 

8? 

67 

72 

82 

88 

90 

89 

86 

87 

89 

90 

69 

90 

90 

62 

67 

64 

89 

92 

95 

95 

90 

93 

95 

94 

92 

88 

63 

80 

81 

87 

.  1 

•          •  • 

Mm 

55 

54 

47 

37 

36 

52 

47 

48 

47 

48 

54 

52 

54 

50 

49 

55 

58 

53 

60 

61 

52 

54 

60 

60 

61 

62 

60 

60 

68 

62 

64 

CULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

64 

78 

69 

74 

82 

88 

89 

88 

84 

65 

85 

85 

86 

87 

88 

83 

82 

90 

60 

67 

90 

94 

92 

90 

91 

93 

92 

87 

82 

77 

64 

85 

.  4 

Mm 

67 

63 

53 

47 

49 

58 

61 

62 

60 

62 

64 

60 

61 

61 

63 

64 

64 

65 

69 

68 

64 

66 

66 

68 

67 

68 

68 

66 

68 

67 

68 

CODEN 

MAX 

86 

80 

76 

78 

81 

89 

86 

85 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

66 

83 

83 

88 

80 

85 

88 

90 

90 

87 

89 

87 

87 

88 

86 

83 

86 

89 

.0 

Mm 

67 

65 

54 

46 

46 

5* 

58 

58 

63 

70 

65 

60 

62 

61 

60 

64 

64 

66 

66 

69 

62 

62 

62 

69 

65 

69 

66 

69 

71 

65 

68 

62 

.6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

87 

79 

73 

74 

81 

87 

87 

86 

85 

86 

85 

86 

85 

87 

86 

86 

82 

88 

65 

89 

89 

92 

89 

88 

86 

90 

88 

87 

85 

79 

87 

89 

.3 

Mm 

67 

63 

59 

48 

50 

58 

61 

61 

62 

61 

63 

60 

61 

60 

61 

62 

65 

66 

68 

69 

63 

63 

64 

69 

69 

71 

68 

67 

69 

69 

68 

63 

■  0 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

77 

61 

76 

83 

«» 

89 

88 

66 

86 

87 

86 

68 

88 

89 

86 

84 

89 

74 

69 

88 

92 

92 

90 

90 

94 

87 

66 

87 

80 

86 

89 

.5 

Mm 

68 

61 

53 

50 

90 

58 

64 

62 

67 

67 

67 

64 

63 

63 

64 

66 

65 

65 

69 

69 

67 

66 

66 

71 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

.0 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

88 

84 

82 

98 

75 

83 

88 

90 

89 

89 

86 

87 

67 

68 

89 

90 

67 

67 

90 

77 

87 

90 

99 

94 

99 

92 

94 

94 

89 

88 

60 

86 

.7 

Mm 

64 

61 

55 

48 

90 

49 

57 

57 

57 

58 

60 

58 

58 

56 

59 

59 

64 

69 

64 

64 

61 

60 

69 

64 

64 

68 

66 

65 

68 

67 

67 

60 

.6 

Sm  R«l«««ttt.a  NotM  FoOowtttg  Sutloo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ILABiMA 

HAY  1970 


Day 

Of  Month 

Station 

O  0  > 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1^  < 

•      •  • 

PIEBHONT  PLATEAU 

05 

HARTIN  DAM 

EVAP 

.22 

.08 

.07 

.13 

.23 

.27 

.29 

.19 

.30 

.21 

.23 

.23 

.22 

.17 

.13 

.27 

.28 

.24 

.24 

.32 

.  14 

.24 

. 

. 

_ 

.16 

.20 

.13 

.08 

.12 

6.198 

WIND 

1 

1 

23 

16 

4 

6 

10 

0 

3 

6 

2 

2 

2 

0 

0 

5 

30 

14 

4 

0 

2 

0 

I 

2 

0 

0 

9 

1 

4 

3 

2 

153 

♦       •  ♦ 

PRAIRIE 

06 

Ce«0P0LI5  LOr.K  AND 

DAH 

EVAP 

.29 

.12 

.10 

.02 

.19 

.26 

.26 

.25 

.28 

.21 

.26 

.16 

.14 

.14 

.19 

.18 

.25 

.21 

.17 

.24 

.27 

.29 

.25 

.27 

.27 

.33 

.31 

.36 

.1* 

.11 

6.746 

56 

36 

101 

64 

59 

9 

34 

9 

30 

57 

49 

29 

28 

27 

17 

12 

67 

84 

4  1 

2  1 

22 

2  2 

1 1 

1 5 

6 1 

MAX 

93 

90 

71 

60 

80 

81 

86 

88 

87 

85 

88 

69 

92 

92 

97 

95 

83 

88 

91 

94 

94 

95 

96 

101 

97 

9f 

95 

96 

95 

90 

86 

89.5 

HIN 

71 

70 

56 

<ie 

53 

57 

64 

66 

67 

65 

65 

68 

62 

61 

62 

68 

62 

60 

58 

65 

65 

65 

66 

70 

71 

71 

70 

64 

70 

70 

70 

64.5 

•      •  • 

08 

FAlRHDPt  2  N6 

EVAP 

.15 

.U 

.00 

.12 

.22 

.26 

.22 

.23 

.17 

.28 

.11 

.15 

.19 

.22 

.22 

.19 

.19 

.25 

.06 

.09 

.17 

.42 

.14 

.24 

.06 

.24 

.19 

.16 

.13 

.03 

.20 

5.47 

WIND 

<i 

16 

21 

i 

8 

6 

3 

2 

2 

8 

7 

16 

15 

17 

9 

26 

17 

4 

7 

7 

12 

13 

16 

19 

41 

15 

10 

11 

e 

18 

370 

MAX 

99 

87 

78 

8* 

90 

93 

96 

100 

96 

98 

89 

96 

98 

97 

96 

96 

91 

97 

95 

94 

98 

101 

98 

98 

97 

100 

96 

94 

94 

90 

94 

94.6 

MIN 

70 

67 

59 

50 

55 

63 

65 

66 

66 

65 

66 

64 

67 

82 

81 

73 

67 

64 

71 

67 

68 

69 

68 

75 

70 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

68.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

1  fOIfHITV 

1  ^A^uriix 

s 

1   DRAINAGE  I  I 

LATITUDE 

5 
z 

2 

ELEVATION 

OBSOtVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVEn 

1 
P 

y 

£ 

3 

& 

SPECIAL 

ABICVUlE    1  NMH 

7  henry 

95 

19 

JOHN  S  R1CHBURC 

iOOISQH 

3  HINSTON 

a?  11 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

0140  c 

7  kIlCO« 

32  14 

B7  2) 

179 

SIDNEY  J.  HAROV«  SR. 

iltlKTvULE  I  SE 

2:  NARSHALk 

a«  10 

1140 

ALA(  COMMUNITY  NETMORK 

ALEXA^Oflt  CITV 

»{  TALLAPOOSA 

32  57 

97 

HENRY  Da  OENHAM 

3l  PICKENS 

B 

07 

MRS*  CHERRY  J,  HERNOON 

Z  C3V1NGT0N 

10 

janei  p.  &1lLIS 

*|  CALHOUN 

91 

Mtt 

Nil 

FEOi  AVIATION  AGENCY 

ABlEV  i  S 

3  mInSton 

13 

MRS*  DORA  R.  OAVIS 

ftSHlANO 

9  CLAT 

90 

CEORCE  M.  BURNS 

ftSHVKlE  i  M 

•  ST.  CLAtR 

a6  20 

JOhN  T.  SHINDALL 

ATHENS  2 

1  LIMESTONE 

B6  99 

RADIO  STATION  HJMH 

ATHORE    1  Sm 

0*07 

t1  ESCAMBIA 

31  01 

31 

294 

C  H 

HUGH  H.  NiSGlNS 

OA22 

9|  LEE 

32  34 

31 

730 

MRS*  MARTHA  1 ,  MOORE 

AUTAgCiVRLE   >  H 

J  AUTAUGA 

06  41 

Ji  B,  NEIGHBORS 

0ANKHEAO  LOCK  AMD  DAM 

3  TUSCALOOSA 

20 

7J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  HINETTE 

e  baldhin 

47 

CROVER  W.  NOOOWARD 

•EATRICE  1  E 

7  MONROE 

12 

7A| 

ftELLE  MINI  I  N 

1  LIMESTONE 

aft  93 

5P< 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERKT 

1  FAYETTE 

36 

CARL  YERBY 

BESSEHE"  >  SSM 

1  JEFFERSON 

01 

ROBERT  F .  MOSES«  JR • 

6I1.LINCSLEV  I  SS 

ij  AUTAUGA 

32  39 

Bft  42 

JOHN  R,  THOMAS 

BIRMINGHAM  ■!  AP  R 

obIi 

2;  JEFFERSON 

J 

33  34 

06  49 

6i( 

C  HJ 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

BOAI 

0937 

2  MARSHALL 

i 

06  10 

1070 

ROBERT  L.  NHEELES 

brantlev 

7  CRENShAM 

06  16 

R*  E.  HENDERSON 

BREwTOfI  )  SSE 

7  ESCAMBIA 

03 

MRS.  CLARA  T.  PEAVV 

fiRIOCEPORT  ]  <4 

2  JACKSON 

45 

Miss  Hi  LOUISE  JONES 

BROOKMOOO 

3  TUSCALOOSA 

17 

MRS.   HILLlE   M,  STYRDN 

BRuNOIOCE 

7  PIkE 

49 

CEORCE  L  HICKS 

CALERA  2  Sw 

4  Shelby 

06  46 

PIERCE  A.  CARRf TT 

CAMDEN  3  Nm 

7  HIlCOX 

07  20 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMR  MILL  Z  NM 

9  TALLAPOOSA 

41 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

]  halker 

33  94 

07  32 

43( 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  S 

4  CHEROKEE 

45 

6:o 

DON  ft,  UATSON 

CENTREvULE 

J  BIBB 

32  57 

OB 

HUEV  COLBURN 

CHATQM  )  H 

7  MASHINGTON 

e 

19 

CRAOV  C.  TOunG 

C>*UDERSBUR&  WTR  PLANT 

4  tallaoeca 

BA  20 

CITY  HATER  Plant 

CLAIBORNE 

T  MONROE 

31 

TOLLIE  L>  haSkEU 

ClANTON 

1  CHILTON 

B 

3B 

7A 

HARlON  H.  EASTERLING 

CLAYTON 

7  BARBOUR 

28 

MRS  ELIIABFTh  m  MESTON 

COOEN 

a  MOBILE 

0 

13 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  Z  NH 

7  GENEVA 

09  96 

HENRY  F,  KELLEV 

CDlbe*t  steam  Plant 

1  COLBERT 

li 

07  50 

47( 

TVA-462 

collinsvjlle 

2  DE  KALB 

92 

754 

B*  W,  APPLETOIJ 

COlUMI I  ft 

T  HOUSTON 

31  17 

07 

INACTIVE  0/1/66 

CORDOVA 

11 

MRS.  C<  GRESHAM 

COTTONTON 

7  RUSSELL 

04 

HUGH  S,  KITE 

CUBA 

t|  SUMTER 

0 

23 

Ti 

REUBEN  P,  HARRIS 

DADEVtLLE 

91  TALLAPOOSA 

45 

7i 

MILLIAM  L>  BARTlETT 

OAOEVtLLE  2 

3  TALLAPOOSA 

46 

RUFUS  P*  PLESS 

DAYTON 

el  MARENGO 

39 

jahes  m.  crews 

DELTA 

9  CLAY 

42 

MRS  VERNa  6.  LANDERS 

demopqlis  lock  and  dam 

ZIAS 

b  harEnco 

13 

32  31 

0 

50 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  «  SE 

2377 

7  HOUSTON 

31  10 

0 

21 

JOB 

PAUL  B.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

3  HInSTON 

07  24 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

7  COFFEE 

0 

04 

ARTHUR  BRUNSON 

ELROD 

3  TUSCALOOSA 

0 

41 

MRS*  BELLE  BERRY 

ENTERPRISE  3  nm 

7  COFFEE 

53 

7A 

TA 

T,  HARRIS  MQATS 

EUFAULA  HIlDlIFE  REf 

T  BARBOUR 

0 

06 

BA 

EUFAULA  NATL  mDLIFE  REF 

EVERGREEN 

7  CONECUH 

06  96 

7A 

MILLER  T,  SELLERS 

FAIRHOPE  2  HE 

e  baldmin 

93 

5P 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVlLLE  1  N 

1  MORGAN 

94 

EOCBERT  M.  HAROIN 

lees 

3  FayETTE 

13 

33  41 

e 

49 

369 

CORNAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

1  LAUDERDALE 

I* 

34  41 

41 

970 

HENRv  C.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

e  LOhNQES 

B6  39 

CLOSED  4/20/70 

FQRT  MORGAN 

0  BAlOHIN 

B 

01 

FORT  FavnE 

2  DE  KALB 

B 

43 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITV 

7  MONROE 

B 

24 

SA 

BA 

MRS*  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4  ETOHAH 

B 

00 

4P 

B* 

SO.  NATURAL  CAS  CO. 

GAINESVILLE 

6  SUMTER 

09 

MACK   C.  FIELDS 

GARDEN  ClTr 

2  CULLMAN 

B6  49 

MRS*  it  MC  KENZIE 

GENEVA 

7  GENEVA 

91 

JAMES  C.  WILLIAMSON 

CEORCl ANNA 

1271 

7  BUTLER 

06  44 

209 

T.  E*  MASON 

ClLSERTOMN 

93oe 

7  chqctah 

13 

31  93 

B 

20 

lie 

ALTON  C.  LAND 

CORCAS 

>490 

3  HAlKER 

33  39 

B7  13 

300 

ALABAMA  POWER  COi 

GREENSBORO 

33tt 

32  42 

36 

210 

MRS  MlLLIE  J.   ARR I^GTON 

GREENVILLE 

3919 

7  Butler 

31  90 

B«  3B 

449 

GUL'  Shores  p  o 

3999 

S  SalDHIN 

30  17 

B 

0 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILlE 

3973 

Z  MARSHALL 

12 

34  20 

■  6  19 

970 

li 

RADIO  STATION  WQSV 

CUNTERSVULE  tva 

3STe 

2  MARSHALL 

IZ 

34  22 

B6  17 

609 

halewule 

3620 

3  MINSTON 

e 

37 

«90 

BA 

JAMES  Ei  EIOSON 

HAMlLTJN  1  S 

3ft*9 

3  MARION 

13 

e 

99 

51B 

TA 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAVNEVILLE 

37«e 

b  LOHNOES 

32  U 

B6  36 

leo 

BA 

HISS  ANNE  005MELL 

HEADLAND 

3741 

7  HENRY 

31  21 

B 

20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

MEFLIN 

3779 

9  CLEBURNE 

11 

33  39 

36 

B90 

0A 

CITV   OF  HfiFLlN 

mIChlAnO  home 

7  CRE'^SHAW 

31  97 

B6  19 

594 

7A 

CHARLES  R,  PORT£R 

hightoher 

3e«2 

9  CLEBURNE 

It 

33  32 

8 

24 

U79 

THOMAS  J.  HART 

nodces 

3B99 

1  FRANKLIN 

13 

B7  96 

849 

FRANK  Lt  HAVNES 
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Additional  Infarmatlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  weather  Bureau  Airport  Station,   Danaelly  Field.   RFD  2,    Montgonery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAilA" . 

DIlfENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles:     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F       In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  gSow  on  ground  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"   table,    "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown_by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    Include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  iu  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUUMART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  cf  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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NE W   M ARK E T  2 

61.6 

93 

^  7 

29+ 

8 

0 

0 

0 

3,09 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

rEo  bay 

86.'. 

64.8 

75^6 

96 

27  + 

57 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

2.60 

.63 

3 

,0 

0 

8 

1 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

86.1 

61.0 

73.6 

93 

17 

53 

8  + 

1 

7 

0 

0 

0 

6.93 

1.50 

13 

.  c 

0 

9 

6 

4 

RUSSELLVILLE  2 

83.2 

60.5 

71.9 

93 

20 

51 

9+ 

3 

6 

0 

0 

0 

3.30 

.60 

3 

,0 

0 

7 

4 

0 

u  A  T  CD  1  nn 
H AT  c  K  L  UU 

64 . 3 

75,3 

94 

1 6 

54 

28  + 

8 

0 

0 

s 

4,06 

1 . 02 

2 1 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

74.1 

- 

3.6 

4.51 

1.00 

.0 

*       *  * 

APPtLACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBEHTvlLLE  2  SE 

83. 5H 

62.1 

72, 6M 

- 

3.4 

91 

17 

53 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

3.25 

-  .63 

.95 

3 

.0 

0 

5 

3 

0 

BESSEMER  3  SSW 

86.6 

63.1 

74.9 

95 

20 

52 

8 

1 

U 

0 

0 

0 

8.42 

5.10 

2 

0 

8 

4 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

86.4 

64.9 

75.7 

- 

3.7 

94 

20* 

55 

8  + 

0 

10 

0 

0 

0 

3.55 

-  .46 

1.53 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

BRIDGEPORT  2  w 

8<..8 

60.6 

72.7 

93 

18 

52 

28  + 

1 

4 

0 

0 

0 

4.18 

,61 

.71 

20 

.0 

0 

10 

4 

0 

GUNTERSV I L  LE 

63.8 

73  •  7 

7 

6 

0 

0 

0 

2.01 

.0 

0 

4 

2 

0 

ONEONTA 

B^.O 

61.6 

72.6 

93 

19+ 

50 

8 

2 

6 

0 

0 

0 

5.23 

1.30 

23 

0 

9 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

83. 5M 

62. 6M 

73, IM 

- 

3.3 

91 

22* 

55 

8 

0 

4 

0 

0 

0 

5.06 

1,25 

1.16 

3 

.C 

0 

1 1 

3 

1 

SAND  MT  SUBST&  Au 

82.9 

63.2 

73.1 

90 

16 

54 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

3.43 

l.Ol 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

SCOTTSBORO 

61.7 

73.1 

- 

5 

0 

0 

0 

4.17 

.0 

0 

e 

9 

0 

VALLEY  HEAD 

ei!7 

58.0 

69.9 

- 

5.4 

90 

19+ 

48 

28 

10 

2 

0 

0 

0 

4,68 

,86 

1.58 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

73,2 

3.6 

4,40 

,57 

UPPER  Plains  03 

ALICEVILLE 

88.3 

67. B 

78.1 

97 

19 

58 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

4.15 

2.40 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

BANKH!:AD   LOCK   AND  DAM 

86. 7M 

62.0 

74. 4M 

96 

21 

54 

9+ 

2 

12 

0 

0 

0 

6,46 

3.64 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

CENTREvlLLE 

87. 7M 

63. 2M 

75. 5M 

3.4 

97 

20 

54 

8 

0 

14 

0 

0 

0 

5,05 

,68 

1.93 

.0 

0 

8 

2 

2 

CLANTON 

75.1 

- 

3.6 

7 

g 

0 

0 

0 

2.55 

.0 

0 

6 

1 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

82.6 

63.0 

72.8 

91 

19 

55 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

6, 10 

2.21 

3 

.0 

0 

9 

i 

2 

FAYETTE 

B<>.2M 

60. 6H 

72. 4M 

94 

18 

51 

8+ 

1 

5 

0 

0 

0 

5.01 

1.75 

.0 

0 

8 

4 

2 

HAlEYVILLE 

63.7 

7 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

2 

2 

HAMILTON   3  S 

Bsiii 

60.2 

72!8 

93 

25* 

50 

9+ 

2 

9 

0 

0 

0 

4!64 

l!l2 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

JASPER   *  N 

83.3 

62,4 

72.9 

91 

18 

52 

8 

1 

3 

0 

0 

0 

5,17 

1.20 

.0 

0 

8 

9 

2 

PRATTVILLE 

89.0 

64.4 

76.7 

2.2 

98 

2  0* 

55 

9+ 

0 

14 

0 

0 

0 

7,73 

3,59 

2.70 

.0 

0 

6 

5 

3 

THORSBY    EKP  STATION 

77!' 

10 

0 

0 

0 

3,45 

1.27 

.0 

0 

4 

3 

2 

TUSCALOOSA    FAA  AP 

83!2 

66.9 

97 

18 

58 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

4,62 

2.12 

3 

.0 

0 

4 

y 

2 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

8<..0M 

64.2 

74. IM 

- 

5.5 

95 

21* 

53 

1 

5 

s 

0 

0 

0 

6,81 

3,21 

2.70 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

VERNON 

89. 0 

63.3 

76.2 

96 

18* 

52 

8+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4,69 

1.10 

2 

.0 

0 

8 

9 

1 

DIVISION 

74.9 

3.6 

5,07 

,97 

.0 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTQN  FAA  AP 

SS.<i 

64.1 

74.8 

95 

18 

54 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

3,27 

.81 

2 

.0 

0 

6 

3 

0 

CALERA  2  SH 

86.9 

63.1 

75.0 

95 

22* 

51 

8 

2 

12 

0 

0 

0 

4,75 

,63 

1.67 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

CENTRE  5  5K 

8*t.7 

62.5 

73.6 

1 9 

2 

6 

0 

0 

0 

6.86 

.0 

0 

10 

6 

1 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

87.2 

63.1 

75.2 

95 

20 

54 

8+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.96 

2^36 

3 

.0 

0 

7 

2 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

85.6 

63.5 

74.6 

3.0 

93 

17 

54 

13 

0 

6 

0 

0 

0 

2.79 

.70 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

PELL   CITY   I  NNE 

83.9 

61.5 

72.7 

92 

18 

52 

9 

1 

3 

0 

0 

0 

7.56 

1.72 

23 

.0 

0 

6 

6 

4 

SYLACAUGA  «  NE 

86.9 

63.0 

75.0 

95 

20 

53 

8  + 

1 

9 

0 

0 

0 

3.25 

1.15 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

TALLADEGA 

84.8 

63.6 

74.2 

3.9 

93 

20 

53 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

3.51 

-  ,75 

1.55 

2 

.0 

0 

e 

2 

1 

DIVISION 

74.4 

3.2 

4.62 

,56 

,0 

•       •  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

86.6 

63.5 

75.1 

96 

21 

55 

8 

0 

9 

0 

0 

0 

4.28 

1.16 

3 

,0 

c 

6 

! 

1 

ASHLAND 

83.9 

62.1 

73.0 

92 

21 

54 

6 

I 

5 

0 

0 

0 

3.56 

1.30 

3 

.0 

0 

5 

4 

1 

AUBURN  3  SM 

88.0 

64.2 

76.1 

2,7 

98 

21* 

53 

7 

0 

11 

0 

0 

0 

3.91 

,03 

1.34 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

CAMP   HILL   2  m 

85.4 

62.6 

74.0 

95 

21 

53 

7 

2 

8 

0 

0 

0 

6.43 

3.21 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

HEFL  IN 

85.2 

60.2 

72.7 

94 

19* 

49 

8 

5 

10 

0 

0 

0 

6.46 

1.26 

2 

.0 

0 

9 

a 

2 

LAFAYETTE 

87.9 

62.1 

75.0 

97 

19 

52 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

5.0s 

1.27 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

MARTIN  0AM 

87.9 

63.8 

75.9 

97 

22* 

54 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

4.84 

1,09 

2.41 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

OPEL IKA 

86. 3M 

63. 6M 

75. OM 

97 

22 

55 

9+ 

0 

8 

0 

0 

0 

3,36 

I. 10 

3 

,0 

0 

9 

2 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

B5.2 

61.9 

73.6 

95 

21 

54 

B+ 

2 

a 

0 

0 

0 

3,52 

1.28 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROCK  HILLS 

87.6 

60.9 

74.3 

97 

19 

52 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4,62 

1.74 

3 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

74.5 

3.7 

4,63 

,66 

,c 

S—  R»l«renc«  NotM  Following  Station  Ind«x 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minim  UJB 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

■3 

0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

0 
1 
0 
° 

1.00  or  More 

si 

a  * 

0^ 

PRAIRIE  06 

DAYTaN 

88.5 

67.1 

77.8 

96 

20 

58 

6 

0 

^  3 

0 

0 

0 

5.67 

2.00 

2 

.0 

0 

9 

5 

1 

dEmopolIS  lock  and  dam 

65  9 

75*9 

2  1 

56 

8 

0 

0 

0 

3.69 

.24 

1  •  0  1 

2 1 

.  r 

3 

1 

GAINESVILLE 

85.2 

66.2 

75)7 

93 

21  + 

56 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

5.63 

1.48 

2 

.0 

0 

6 

3 

GREENSBORO 

88.0 

63.8 

75.9 

-  4.2 

96 

20+ 

51 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

11.67 

8.48 

5.50 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

HAYNEVILLE 

86. 7M 

65. 5M 

76.  IM 

95 

18 

56 

6 

0 

0 

0 

0 

8 . 75 

2.36 

3 

.0 

0 

7 

6 

4 

LIVINGSTON  2  SW 

88.8 

64.8 

76.8 

99 

20 

52 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

3.26 

1.18 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

86  •  A 

65.8 

76. 1 

95 

20 

5*7 

ff 

10 

0 

0 

0 

5.32 

.  c 

WINTER  3  NW 

83. 8M 

64. 5M 

74. 2M 

58 

8  + 

0 

0 

0 

0 

5.16 

l!69 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 

MONTGOMERY  WB   AP  R 

87. 

66.5 

77.0 

-  2.4 

96 

20 

58 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

7.83 

3.66 

2.37 

3 

.0 

0 

8 

4 

4 

selma 

90.  1 

67.8 

79.0 

-  1.2 

99 

20 

59 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

5.31 

1.57 

1.60 

3 

.0 

0 

7 

5 

2 

TUSKEGEE  3  SW 

UNION  SPRINGS 

86.4 

66.3 

76.4 

-  2.9 

97 

2  \ 

5  8 

7 

9 

0 

0 

0 

7.50 

3 .  7C 

3.63 

* 

.  c 

^ 

DIVISION 

76.4 

-  3.4 

6.44 

2.68 

.0 

*       *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

87.9 

63.0 

75.5 

98 

21 

52 

7 

0 

12 

0 

0 

0 

15.78 

8.58 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

ATMORE   1  SW 

88.3 

66.8 

77.6 

97 

20+ 

57 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

8.93 

2.95 

24 

.0 

0 

9 

5 

4 

BEATRICE   1  E 

90.7 

M 

M 

98 

22 

54 

7 

20 

0 

0 

0 

3.25 

2.12 

3 

.n 

0 

6 

I 

1 

BRANTLEY 

88.9 

63.1 

76.0 

99 

21  + 

54 

7 

0 

1 8 

0 

0 

13.16 

8,88 

6.40 

3 

.0 

0 

11 

3 

2 

BREWTON  3  SSE 

90.4 

64.1 

77.3 

-  1.5 

99 

19 

54 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

15.48 

10,28 

6.45 

3 

.0 

0 

9 

4 

4 

CAMDEN  3  NW 

88.2 

62.7 

75.5 

98 

20 

54 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

4.60 

1.29 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

CHATQM  3  N 

89.2 

65.4 

77.3 

97 

20+ 

55 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

.99 

1 

.0 

0 

9 

2 

0 

CLAYTON 

84.6 

66.5 

75.6 

93 

21 

58 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

5,40 

1.34 

1.88 

24 

.0 

0 

7 

3 

3 

ENTERPRISE   3  NW 

86 .  9M 

65  •  7M 

98 

56 

Q 

Q 

11.48 

6.35 

4 

•  0 

0 

6 

2 

2 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

87.7 

65.2 

76.5 

96 

21  + 

56 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.80 

1.55 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

EVERGREEN 

87.9 

67.8 

77.9 

98 

21 

59 

7+ 

0 

16 

0 

0 

0 

12.11 

4.44 

1 

.0 

0 

7 

5 

3 

FRISCO  CITY 

87.5 

66.4 

77.0 

98 

21 

56 

7 

0 

^2 

Q 

0 

5  53 

.44 

3.06 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

GENEVA 

75  •  6M 

95 

30+ 

53 

1 1 

0 

0 

0 

0 

7)96 

3.72 

2 .  30 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

GI LBERTQWN 

88,6 

65.6 

77.1 

97 

20 

55 

7  + 

0 

13 

0 

0 

0 

4.93 

1.75 

23 

.0 

0 

8 

1 

GREENVILLE 

85.7 

66.0 

75.9 

-  4.3 

95 

21 

56 

7  + 

0 

8 

0 

0 

0 

7.15 

2.78 

2.60 

4 

.0 

0 

6 

3 

3 

HEADLAND 

88.2 

65.5 

76.9 

98 

21  + 

57 

7 

0 

14 

6,07 

2.45 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

86.9 

65.4 

76.2 

-  3.1 

98 

21 

56 

7 

1 

10 

0 

0 

0 

10.94 

6.15 

4.30 

3 

.0 

0 

7 

4 

3 

OZARK   6  NNW 

87.2 

66  9 

77  1 
'1.1 

20+ 

58 

0 

10 

0 

0 

0 

7.32 

2.89 

4.00 

3 

.0 

0 

6 

3 

3 

PHENIX  CITY  2  NNW 

86. 3M 

66. 3M 

76. 3M 

97 

23 

57 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

3.07 

1.32 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

PITTSVIEW 

63.1 

'3.0 

2 1 

54 

9+ 

0 

10 

0 

0 

0 

3.94 

.98 

4 

.0 

0 

5 

4 

0 

THOMASVlLLE 

86.1 

67.1 

76.6 

-  2.7 

96 

21 

57 

6 

0 

3.76 

.18 

1.30 

3 

0 

8 

3 

I 

TROY 

87.0 

66.5 

76.8 

-  2.6 

97 

20 

57 

7 

0 

B 

0 

0 

0 

8.08 

4.71 

4.36 

4 

.0 

0 

9 

2 

2 

WHATLEY 

89.9 

62.4 

76.2 

99 

23  + 

47 

7 

2 

3,55 

1.68 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

76.5 

-  3.2 

7  »  46 

3.00 

.0 

*       *  « 

CULF  08 

BAY  MINETTE 

87.7 

69.1 

78.4 

97 

20+ 

60 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

5.35 

1.95 

2 

.0 

0 

7 

4 

2 

CODEN 

88.5 

69.9 

79.2 

97 

15 

59 

7+ 

0 

13 

0 

0 

0 

7,02 

3.38 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

88.4 

70.3 

79.4 

-  .6 

95 

20+ 

62 

8  + 

0 

14 

0 

0 

0 

9.77 

3.58 

4.58 

3 

.0 

0 

7 

4 

3 

FORT  MORGAN 

MOBILE   WB  AIRPORT 

89.4 

71.0 

80.2 

-  1.3 

99 

19 

62 

7  + 

0 

17 

0 

0 

0 

7.66 

1.45 

3.21 

2 

.0 

0 

6 

5 

3 

ROBERTSDALE   I  E 

87.1M 

67. IM 

77. IM 

60 

7  + 

0 

0 

0 

0 

13.11 

6,28 

6.13 

3 

.0 

0 

9 

7 

3 

DIVISION 

78.9 

-  1.2 

8,59 

2.72 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6  STATIONS 

99 

DATE 

23  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHATLEY 

47 

DATE 

07 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
WALLACE   2  E 

20.06 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
GUNTERSVILLE 

2.01 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WALLACE   2  E 

9.50 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  62  - 


ALABAMA 


JUNE  1970 


SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


A  cool  front  and  associated  low  pressure  trough 
moved  very  slowly  across  the  Central  Gulf  States 
early  in  the  month  and  produced  torrential  rains 
over  portions  of  south  and  central  Alabama. 
During  the  period  June  1-4  as  much  as  17 
inches  of  rain  fell  in  Escambia  County,  with 
12  inches  or  more  in  Covington,  Conecuh,  Geneva, 
Coffee,  and  Crenshaw  Counties.  The  bulk  of  this 
rain  fell  in  less  than  24  hours  in  many  locations, 


mainly  on  the  3d  and  4th.  Andalusia  reported 
8.58  inches.  River  Falls  8.00  inches,  Coffee 
Springs  7.35  inches  and  Elba,  Brantley,  and 
Pine  Level  more  than  6  inches  on  the  4th,  Near 
Wallace  9.50  inches  was  reported  on  the  1st. 

The  rains  caused  extensive  damage  to  crops, 
farmland,  and  public  roads,  with  damage  in 
excess  of  half  a  million  dollars. 


C.  C.  Wooden,  Acting 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Dannelly  Field 

RFD  2 

Montgomery,  Alabama  36108 
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64 

71 

68 

61 

62 

60 

67 

65 

66 

55 

56 

57 

61.2 

BELLE            2  N 

MAX 

S2 

81 

70 

80 

80 

72 

80 

86 

88 

87 

87 

86 

84 

67 

84 

89 

92 

92 

90 

89 

88 

66 

66 

88 

87 

91 

90 

82 

85 

89 

89.3 

MIN 

68 

66 

65 

63 

59 

58 

55 

56 

59 

6 1 

62 

63 

65 

60 

66 

65 

68 

68 

64 

72 

69 

66 

62 

62 

69 

64 

67 

57 

59 

62 

53.3 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

75 

82 

80 

69 

80 

76 

73 

80 

85 

87 

85 

86 

86 

79 

67 

80 

89 

92 

93 

90 

91 

91 

65 

66 

87 

87 

92 

80 

82 

85 

64 . 0 

MIN 

65 

66 

66 

63 

59 

58 

54 

52 

55 

59 

6 1 

64 

67 

62 

62 

65 

66 

68 

63 

68 

69 

65 

63 

61 

64 

67 

67 

96 

57 

60 

62.9 

FLORENCE 

MAX 

80 

79 

73 

83 

76 

75 

83 

86 

86 

67 

86 

68 

65 

89 

84 

90 

94 

93 

91 

92 

92 

88 

68 

90 

91 

92 

90 

83 

87 

91 

86.5 

MIN 

63 

63 

60 

59 

55 

54 

52 

52 

54 

57 

58 

60 

6  2 

58 

64 

63 

65 

67 

6  1 

68 

64 

61 

57 

57 

63 

63 

61 

61 

57 

61 

60.0 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

83 

82 

70 

80 

75 

72 

81 

84 

85 

84 

65 

86 

78 

85 

79 

68 

91 

92 

90 

67 

88 

66 

86 

68 

87 

89 

76 

81 

64 

68 

83.7 

MIN 

6  8 

67 

65 

62 

60 

58 

57 

55 

59 

63 

64 

64 

65 

6 1 

67 

66 

69 

67 

66 

70 

7 1 

69 

64 

64 

68 

68 

63 

57 

60 

64 

64,0 

HAOISON 

MAX 

MIN 

MDULTON  2 

MAX 

80 

74 

72 

80 

80 

64 

81 

87 

88 

64 

67 

86 

81 

VO 

87 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

87 

67 

90 

87 

90 

88 

82 

67 

91 

66.0 

Mm 

66 

66 

66 

63 

6 1 

58 

57 

5  4 

58 

6  1 

62 

62 

67 

62 

69 

68 

71 

70 

70 

65 

70 

66 

63 

62 

69 

67 

66 

97 

58 

62 

64.0 

MUSCLE   SHQAlS  Fi4 

AP 

MAX 

81 

79 

72 

83 

78 

76 

83 

89 

88 

86 

88 

88 

77 

89 

81 

90 

93 

94 

91 

93 

91 

68 

88 

92 

91 

95 

82 

82 

87 

90 

86.2 

MIN 

70 

70 

67 

66 

62 

61 

60 

57 

6 1 

63 

64 

65 

67 

64 

71 

70 

70 

70 

68 

76 

7 1 

70 

65 

63 

70 

66 

65 

60 

61 

65 

66.0 

NEW   NARKET  2 

MAX 

84 

84 

79 

79 

72 

79 

85 

86 

85 

88 

89 

86 

87 

89 

90 

93 

92 

91 

87 

90 

86 

86 

87 

89 

90 

90 

68 

87 

91 

86.4 

MIN 

67 

66 

66 

62 

59 

56 

54 

5  3 

59 

60 

60 

60 

fe  5 

59 

65 

61 

67 

67 

6 1 

68 

68 

61 

62 

60 

67 

63 

62 

59 

5  3 

58 

61.6 

RED  BAY 

MAX 

73 

81 

77 

77 

80 

76 

75 

82 

89 

89 

86 

89 

89 

60 

91 

90 

91 

93 

95 

96 

95 

92 

88 

90 

90 

91 

96 

81 

81 

90 

86.4 

MIN 

66 

67 

65 

62 

59 

59 

5  8 

5  7 

6 1 

64 

64 

66 

67 

65 

67 

68 

71 

72 

67 

72 

7 1 

67 

64 

63 

65 

68 

66 

58 

60 

64 

64.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

83 

82 

82 

80 

74 

72 

83 

88 

88 

85 

86 

86 

79 

88 

82 

92 

93 

92 

92 

88 

91 

66 

89 

90 

88 

88 

69 

84 

89 

91 

86. 1 

MIN 

65 

62 

60 

58 

56 

53 

5  3 

56 

60 

60 

6  1 

62 

60 

65 

65 

67 

69 

61 

65 

68 

64 

61 

6  1 

66 

66 

59 

54 

56 

60 

51,0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

7<i 

74 

75 

71 

73 

74 

73 

80 

66 

87 

64 

85 

86 

77 

73 

80 

89 

91 

92 

93 

92 

91 

85 

86 

89 

87 

91 

89 

82 

86 

83.2 

67 

63 

60 

59 

53 

5 1 

5 1 

59 

60 

6  2 

60 

60 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

6 1 

57 

57 

63 

64 

66 

55 

50,5 

WATERLOO 

MAX 

81 

80 

80 

80 

83 

76 

79 

86 

86 

85 

88 

87 

82 

89 

65 

91 

93 

94 

92 

93 

88 

64 

86 

67 

90 

91 

86 

82 

88 

90 

66,2 

*          •  • 

MIN 

69 

69 

66 

6  7 

65 

63 

54 

5  B 

56 

60 

63 

67 

7  1 

62 

70 

71 

70 

70 

66 

72 

66 

67 

60 

58 

66 

67 

64 

54 

56 

62 

64,3 

APPALACHIAN 

M0UNT4 1 NS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

83 

67 

77 

73 

73 

76 

83 

87 

84 

85 

86 

82 

82 

79 

88 

91 

90 

99 

86 

89 

85 

86 

65 

63 

87 

88 

61 

65 

67 

83.5 

MIN 

65 

63 

63 

6  1 

58 

57 

55 

53 

58 

62 

62 

6 1 

65 

61 

62 

64 

67 

70 

62 

70 

66 

65 

63 

63 

67 

64 

63 

55 

58 

60 

62.1 

BESSEMER  3  SSU 

MAX 

84 

79 

70 

82 

77 

72 

82 

87 

88 

87 

86 

86 

86 

90 

83 

91 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

91 

68 

81 

91 

86 

96 

88 

91 

86,6 

MIN 

66 

64 

65 

62 

58 

56 

53 

52 

55 

59 

6 1 

64 

64 

6  1 

68 

67 

69 

67 

67 

70 

67 

68 

64 

66 

68 

65 

65 

61 

6 1 

61 

63.  1 

BIBMINOHAM  MB  AP 

MAX 

85 

81 

70 

83 

79 

75 

82 

86 

87 

86 

85 

87 

82 

87 

81 

89 

93 

94 

93 

94 

93 

91 

90 

91 

84 

93 

87 

85 

87 

92 

86.4 

MIN 

70 

69 

57 

62 

61 

58 

55 

55 

58 

62 

64 

64 

64 

62 

69 

69 

66 

69 

69 

71 

7 1 

70 

67 

68 

69 

67 

66 

58 

63 

63 

54.9 

BRIDGEPORT  2  H 

MAX 

8'. 

85 

70 

79 

78 

73 

80 

84 

87 

86 

83 

87 

86 

86 

82 

87 

91 

93 

91 

89 

89 

86 

86 

67 

86 

68 

67 

79 

85 

90 

84.8 

MIN 

66 

65 

64 

62 

59 

54 

52 

53 

55 

60 

6 1 

57 

61 

62 

63 

64 

64 

64 

60 

63 

66 

65 

61 

59 

64 

69 

65 

92 

54 

58 

50.6 

CUNTERSVILLE 

MAX 

80 

80 

71 

77 

76 

70 

82 

81 

81 

83 

82 

82 

64 

82 

82 

86 

90 

92 

92 

87 

91 

91 

B3 

83 

83 

87 

90 

65 

85 

87 

63.5 

MIN 

67 

65 

65 

65 

59 

60 

48 

54 

59 

6 1 

62 

63 

69 

63 

62 

65 

68 

68 

64 

67 

68 

67 

66 

63 

69 

69 

69 

67 

59 

63 

63.8 

ONEONTA 

MAX 

77 

89 

81 

68 

80 

76 

71 

79 

85 

83 

86 

84 

86 

77 

84 

81 

89 

93 

93 

91 

91 

91 

87 

68 

88 

65 

90 

82 

81 

85 

84.0 

MIN 

67 

66 

65 

6 1 

59 

59 

54 

50 

54 

58 

6  1 

60 

64 

60 

67 

65 

64 

69 

68 

64 

64 

66 

63 

62 

62 

64 

63 

96 

56 

57 

61.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

75 

83 

80 

68 

81 

74 

80 

84 

81 

83 

83 

67 

75 

87 

81 

88 

91 

91 

89 

90 

91 

85 

86 

88 

84 

89 

80 

82 

85 

83.5 

MIN 

65 

65 

65 

62 

5fl 

59 

55 

57 

59 

60 

60 

64 

59 

65 

64 

66 

66 

64 

68 

66 

67 

64 

62 

67 

66 

67 

57 

57 

60 

52.6 

SAND  HT  SUBSTA  AU 

MAX 

el 

80 

68 

78 

77 

71 

78 

82 

85 

84 

83 

84 

84 

81 

60 

89 

89 

90 

89 

87 

67 

85 

86 

86 

84 

87 

B7 

79 

63 

87 

82.9 

MIN 

66 

65 

64 

62 

60 

58 

54 

5  5 

56 

63 

63 

65 

60 

65 

66 

70 

68 

71 

67 

71 

62 

61 

70 

65 

67 

55 

51 

63.2 

SCOTTSBORO 

MAX 

76 

83 

84 

70 

79 

76 

72 

82 

85 

88 

86 

87 

87 

76 

85 

ei 

88 

92 

92 

91 

86 

91 

69 

69 

89 

86 

91 

82 

84 

89 

84.4 

MIN 

65 

66 

65 

62 

59 

55 

53 

53 

56 

6 1 

6  1 

58 

63 

61 

66 

64 

65 

66 

6 1 

69 

65 

65 

63 

60 

67 

66 

67 

54 

59 

51.7 

VALLEY  HEAD 

MAX 

72 

81 

81 

78 

70 

77 

71 

78 

83 

85 

85 

85 

84 

72 

82 

90 

90 

89 

86 

89 

86 

67 

85 

60 

89 

79 

78 

82 

81.7 

•          •  • 

MIN 

63 

63 

62 

62 

52 

52 

50 

49 

51 

58 

58 

55 

58 

59 

62 

62 

62 

62 

57 

62 

61 

65 

59 

59 

62 

60 

63 

48 

52 

53 

98.0 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

78 

84 

79 

72 

83 

78 

77 

85 

89 

88 

86 

88 

91 

89 

94 

84 

93 

96 

97 

96 

91 

95 

92 

93 

92 

96 

92 

94 

88 

89 

88.3 

MIM 

6'* 

64 

66 

67 

61 

62 

64 

58 

60 

64 

66 

69 

70 

64 

73 

68 

71 

72 

73 

74 

71 

70 

71 

72 

72 

76 

76 

68 

64 

69 

67.8 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

78 

82 

84 

70 

80 

76 

72 

82 

89 

69 

86 

87 

90 

82 

90 

89 

91 

90 

95 

95 

96 

91 

94 

92 

93 

65 

94 

87 

66 

66.7 

Mm 

56 

57 

S5 

62 

60 

58 

54 

54 

54 

56 

60 

61 

67 

62 

65 

69 

66 

65 

66 

68 

68 

67 

64 

66 

68 

61 

72 

59 

63 

62 

52.0 

centreville 

MAX 

75 

86 

79 

71 

84 

80 

75 

84 

88 

89 

88 

89 

89 

91 

91 

82 

92 

95 

96 

97 

94 

94 

92 

90 

92 

92 

93 

87 

88 

87.7 

Mm 

62 

63 

66 

63 

58 

59 

55 

54 

55 

60 

6  1 

62 

64 

62 

65 

63 

65 

66 

69 

70 

67 

67 

70 

70 

68 

69 

58 

60 

61 

63.2 

CLANTON 

MAX 

77 

84 

80 

68 

82 

78 

72 

82 

86 

87 

66 

64 

67 

87 

ee 

82 

90 

94 

94 

95 

95 

92 

94 

93 

88 

80 

89 

88 

85 

85 

85.7 

Mm 

67 

68 

66 

63 

60 

58 

55 

56 

56 

60 

64 

6  1 

66 

66 

67 

66 

67 

68 

68 

70 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

97 

59 

60 

64.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

80 

78 

74 

69 

78 

73 

69 

80 

85 

86 

83 

65 

65 

77 

86 

76 

88 

90 

91 

88 

90 

89 

84 

86 

87 

89 

89 

80 

81 

83 

82.6 

Mm 

64 

69 

65 

63 

57 

58 

59 

57 

57 

59 

61 

64 

65 

61 

68 

67 

69 

68 

65 

68 

67 

65 

64 

62 

65 

69 

67 

58 

60 

62 

63.0 

FAYETTE 

MAX 

80 

72 

72 

76 

76 

79 

77 

85 

86 

83 

85 

85 

64 

68 

84 

88 

90 

94 

90 

91 

92 

87 

66 

88 

65 

84 

88 

84.2 

Mm 

66 

66 

62 

57 

57 

58 

5 1 

5 1 

54 

58 

60 

60 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

63 

64 

63 

62 

66 

63 

58 

60.6 

HALEYVILLE 

MAX 

72 

79 

73 

71 

79 

75 

73 

82 

86 

97 

65 

86 

85 

77 

89 

80 

69 

91 

92 

91 

93 

91 

86 

89 

90 

88 

91 

82 

63 

86 

84.0 

Mm 

65 

66 

64 

62 

58 

58 

57 

58 

59 

63 

63 

62 

64 

63 

66 

67 

66 

71 

68 

70 

69 

65 

64 

63 

66 

68 

67 

58 

60 

52 

63.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

76 

80 

78 

75 

80 

75 

74 

82 

87 

87 

85 

86 

86 

SO 

92 

83 

90 

93 

93 

93 

93 

90 

88 

89 

93 

87 

91 

S3 

85 

87 

89.4 

Mm 

67 

67 

66 

62 

54 

55 

92 

50 

50 

54 

58 

60 

62 

60 

60 

67 

65 

65 

64 

69 

66 

65 

62 

58 

59 

62 

63 

57 

55 

55 

50.2 

JASPER  <•  N 

MAX 

77 

76 

69 

77 

73 

68 

79 

85 

85 

84 

83 

85 

81 

88 

83 

87 

90 

91 

89 

87 

90 

85 

87 

88 

84 

89 

83 

82 

85 

89 

83.3 

Mm 

65 

65 

65 

62 

58 

59 

55 

52 

55 

59 

61 

59 

67 

62 

66 

64 

65 

66 

65 

70 

66 

65 

69 

63 

69 

64 

70 

55 

56 

59 

52.4 

PRATTVILLE 

MAX 

85 

85 

73 

84 

82 

80 

85 

89 

89 

88 

87 

69 

91 

90 

90 

92 

94 

96 

98 

98 

94 

96 

95 

90 

83 

91 

89 

SB 

87 

91 

89.0 

Mm 

67 

67 

65 

64 

62 

55 

55 

57 

55 

59 

65 

61 

67 

61 

67 

65 

65 

68 

68 

69 

68 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

62 

61 

60 

54.^ 

S—  fl«i*r«ac*  NolM  FoUowlog  SuUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  '^j^jh' 


SUUon 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

THORSBY  6XP  ST4T1DN 

MAX 
Mm 

8* 
66 

78 
67 

79 
63 

61 
61 

78 
61 

78 
56 

83 
57 

66 

57 

87 
57 

63 
62 

6  5 
64 

65 
63 

86 
66 

86 
63 

85 
67 

90 
66 

92 
66 

70 

70 

73 

69 

70 

66 

70 

69 

70 

72 

86 
62 

63 

91 
62 

66.6 
65.1 

TUSCALOOSA  fii  AP 

MAX 
MIN 

8* 
69 

79 
68 

71 
68 

63 
64 

76 
61 

77 
62 

85 
69 

89 
58 

68 
60 

66 
61 

68 
67 

91 
67 

69 

70 

94 
67 

84 

72 

93 
68 

9! 

71 

97 

70 

96 

71 

95 
73 

95 

72 

92 

70 

93 

71 

92 
72 

84 

72 

92 
68 

69 
67 

86 
61 

89 
64 

92 
65 

86. 2 
66.9 

Tuscaloosa  olivep  cam 

MAX 

MIN 

66 
53 

76 
62 

76 
62 

70 
64 

83 
58 

76 
61 

75 
57 

82 
56 

68 
59 

88 
64 

65 

89 
66 

91 
69 

89 
60 

81 
65 

76 
62 

83 
69 

86 
69 

95 

70 

95 

71 

95 

70 

93 
66 

91 
69 

90 
69 

90 
69 

80 
66 

82 
68 

80 
60 

80 
62 

87 
61 

64.0 
64.2 

VERNON 

•          *  • 

MAX 

Mm 

80 
69 

80 
67 

82 
64 

61 

63 

78 
57 

74 
56 

84 

52 

90 
52 

90 
55 

66 

60 

91 
63 

91 
65 

91 

71 

92 
64 

93 
69 

93 
66 

96 
68 

96 
67 

95 

65 

95 

70 

94 
68 

90 
66 

89 
65 

91 
65 

90 
67 

93 
64 

92 
64 

87 
56 

90 
57 

93 
60 

89.0 
63.3 

EASTERN  VALLEV  0* 

ANMSTUN  PAA  AP 

MAX 

Mm 

8*t 
68 

82 
68 

71 
66 

62 
63 

60 
62 

77 
59 

80 
56 

82 
54 

66 
56 

67 
62 

65 

64 

69 
63 

83 
65 

64 
65 

80 
66 

89 
67 

94 
68 

69 

66 

66 

69 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

8  2 
59 

59 

89 
61 

85.4 
64.1 

CALERA  Z  SW 

MAX 

Mm 

8* 
65 

8 1 
68 

70 
67 

62 
61 

60 
59 

76 
56 

72 
53 

51 

54 

88 
60 

61 

68 
62 

68 

64 

65 

65 

66 

68 

69 

66 

67 

69 

65 

60 

69 

68 

72 

56 

59 

91 
56 

86.9 
63.1 

CENTRE  5  SW 

MAX 

Mm 

77 
66 

B? 
65 

63 
63 

7 1 
63 

60 

58 

78 
59 

70 
55 

62 
54 

65 
58 

68 
64 

61 

66 
62 

68 
64 

60 
60 

62 
63 

82 
65 

89 
66 

67 

65 

66 

64 

66 

65 

64 

56 

64 

65 

37 

56 

85 
60 

84.7 
62.5 

CMILDERSBURO  WTR  PLANT 

MAX 

Mm 

b5 
66 

84 
67 

71 
66 

6 1 
63 

82 
62 

78 
57 

8 1 
54 

8  5 
54 

87 
55 

87 
60 

67 
64 

87 
61 

6  6 
66 

63 

67 
66 

92 
63 

94 
66 

67 

67 

69 

67 

68 

64 

63 

70 

65 

63 

84 
57 

57 

90 
60 

67.2 
63.  1 

OADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

Mm 

76 
60 

62 
58 

75 
65 

80 
64 

82 
66 

85 

60 

8  8 
64 

8  8 
64 

88 
62 

86 
60 

62 

86 
59 

80 
54 

63 
62 

6 1 
65 

67 

93 
68 

92 
65 

65 

70 

67 

66 

65 

65 

70 

64 

68 

82 
59 

59 

90 
60 

65.6 
63.5 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

Mm 

79 
67 

85 
66 

80 
65 

63 
62 

81 
58 

76 
58 

72 
55 

82 
53 

65 
52 

87 
55 

83 
59 

85 

60 

86 
60 

81 
63 

85 
63 

61 
63 

69 
64 

92 
66 

91 
65 

89 
65 

66 

66 

85 
66 

89 
64 

90 
64 

68 
65 

82 
65 

88 
66 

82 
57 

84 

57 

87 
57 

83.9 
61.5 

5YLACAUGA  ^  NE 

MAX 

Mm 

85 
67 

84 
67 

72 
66 

62 
67 

80 
62 

74 
54 

81 
53 

86 
53 

68 
54 

66 
58 

65 
63 

68 
62 

65 
65 

88 
62 

84 
69 

91 
62 

94 
67 

94 
67 

94 
67 

95 
66 

94 
67 

94 
67 

92 
64 

89 
61 

61 
69 

69 
65 

69 
72 

85 
56 

86 
57 

58 

63.0 

TALLADEGA 

*          •  • 

MAX 

Mm 

8'i 
69 

81 
66 

71 
65 

80 
62 

79 
60 

75 

57 

60 
53 

83 
54 

85 
56 

84 
61 

84 
64 

85 

62 

84 
65 

85 
64 

64 
68 

68 
64 

91 
67 

92 
69 

91 
67 

93 
70 

90 
67 

89 
67 

89 
65 

66 
66 

63 

70 

86 
65 

86 

63 

82 
58 

63 
56 

88 

60 

84.8 
63.6 

PtEONONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

82 
67 

87 
66 

83 
65 

68 
62 

82 
61 

79 
56 

56 

63 
55 

86 
56 

86 
61 

8  5 
64 

87 
60 

89 
65 

65 

60 

69 
63 

64 
64 

91 
65 

68 

69 

70 

96 
66 

93 
67 

93 
66 

93 
69 

89 

70 

80 
68 

70 

88 
59 

58 

86 
59 

86.6 
63.5 

ASHLAND 

MAX 
MIH 

65 

62 
66 

79 
63 

78 
62 

78 
59 

76 
54 

72 
56 

56 

83 
56 

85 
59 

82 
62 

83 

60 

84 
62 

6  5 
59 

64 

60 

80 
63 

86 
65 

90 
67 

9  1 
65 

90 
67 

92 
65 

69 
66 

90 
65 

89 
66 

88 
67 

67 

67 

66 
68 

64 
57 

63 
57 

63 
58 

63.9 
62.1 

AUBURN  ?  SW 

MAX 
MIN 

65 
66 

88 
68 

82 
64 

69 
64 

8  1 
59 

82 
54 

77 
53 

84 
58 

87 
56 

86 
60 

87 
65 

87 

60 

89 
66 

85 
60 

9 1 
68 

86 
66 

91 
66 

94 
67 

98 
69 

98 

70 

98 
68 

96 
69 

97 
67 

97 
66 

91 

69 

82 
70 

90 
70 

87 
69 

84 
59 

88 
59 

68.0 
64.2 

CAfP  HILL  2  NW 

MAX 

Mm 

82 
66 

85 
67 

83 
65 

69 
65 

80 
61 

78 
55 

73 
53 

80 
54 

63 
55 

B6 
58 

64 
61 

66 
59 

67 

62 

66 
59 

85 
65 

83 
63 

90 
67 

93 
68 

94 
65 

93 
68 

95 
66 

92 
66 

93 
65 

92 
69 

86 
67 

6 1 
69 

67 

70 

87 
56 

83 
56 

85 

67 

85.4 
62.6 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

64 

82 
65 

82 
64 

70 
62 

8 1 
64 

77 
55 

70 
50 

60 
49 

64 

50 

68 
55 

63 
59 

64 
54 

68 
58 

82 
58 

67 
61 

62 
62 

90 
62 

94 
64 

62 

93 
63 

91 
64 

93 
64 

92 
65 

92 
64 

90 
66 

90 
62 

88 
66 

84 
62 

84 
65 

85 
56 

85.2 
60.2 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

63 

6 1 
65 

90 
62 

61 

9 1 
68 

77 
54 

8  2 
52 

8  5 
55 

88 
56 

86 
60 

62 

90 
58 

95 
63 

84 
58 

90 
61 

93 
64 

95 

68 

93 
67 

68 

92 
64 

94 
67 

94 
64 

90 
65 

61 
65 

89 
65 

6o 

85 
55 

65 
66 

65 

90 
55 

87.9 
62.1 

MARTIN  rAM 

MAX 

Mm 

72 

86 
64 

60 
64 

63 

82 
58 

54 

58 

b  3 
63 

56 

87 
58 

64 

88 

60 

P6 

60 

85 
61 

65 
66 

91 
64 

93 
65 

69 

68 

9  3 
65 

93 
65 

97 
68 

96 
66 

91 
67 

8  8 
69 

92 

70 

89 

70 

85 

63 

63 

87 
61 

67.9 
63.8 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

82 
67 

65 
66 

60 
66 

69 
67 

82 
63 

76 
55 

62 
56 

8<. 
55 

86 
55 

87 
60 

88 
61 

87 
61 

86 

61 

87 
65 

84 
64 

63 
62 

90 
65 

92 
66 

95 
67 

93 
67 

97 
68 

95 
69 

93 
66 

89 
69 

60 
70 

69 
72 

88 
61 

88 
60 

85 

58 

66.3 
63.6 

RQCKFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

80 
64 

85 
63 

78 
62 

69 
59 

61 
62 

78 
55 

73 
54 

81 
54 

66 
57 

66 
60 

65 
64 

64 

60 

87 
61 

61 
60 

68 
64 

65 
63 

90 
65 

92 
67 

93 
67 

94 
66 

95 
64 

91 
65 

90 
64 

91 
66 

89 

67 

79 
68 

66 
69 

85 
56 

66 
55 

66 
57 

85.2 
61.9 

BOCK  MILLS 

•          «  • 

MAX 

Mm 

U2 
66 

86 
67 

60 
63 

70 
64 

83 
56 

81 
54 

78 
52 

85 
53 

66 
52 

90 
53 

66 
59 

68 
58 

92 
58 

89 
58 

85 
58 

83 
63 

91 
64 

96 
64 

97 
65 

96 
65 

96 
66 

93 
67 

95 
65 

95 
65 

91 
66 

60 
67 

92 
68 

68 
56 

86 
55 

87 
57 

87.6 
60.9 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

68 

86 
68 

64 
68 

6 1 
64 

62 

83 
56 

82 
59 

84 
59 

67 
59 

86 
60 

66 
65 

90 
67 

92 
67 

87 
66 

91 

70 

92 

71 

94 
74 

95 
71 

95 

71 

96 

74 

95 
68 

69 

72 

94 

72 

9 1 
75 

85 
68 

89 
69 

90 
70 

90 
66 

66 
67 

67 
64 

68.5 
67.1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

69 

84 
68 

60 
68 

65 

6 1 
61 

79 
60 

75 
56 

6 1 
56 

66 

57 

67 
58 

63 
64 

87 
65 

68 
65 

89 

70 

90 
68 

83 
69 

92 
69 

94 

70 

93 
70 

94 
71 

95 
69 

93 
69 

93 
71 

69 
71 

65 
69 

85 
67 

68 
68 

82 
64 

82 
64 

85 
66 

85.9 
65.9 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

70 

80 
67 

80 
67 

78 
65 

60 
60 

77 
59 

75 
58 

80 
56 

85 
59 

65 
63 

62 
64 

85 
65 

88 
66 

88 
68 

90 
71 

63 
68 

69 

70 

91 
70 

92 
70 

93 
73 

93 
69 

90 
70 

90 
71 

68 

71 

65 
68 

64 
68 

90 
70 

86 
63 

83 
62 

85 
64 

85.2 
66.2 

CREENSSORO 

MAX 

Mm 

67 

79 
66 

71 
66 

62 

56 

60 
59 

80 
61 

81 
62 

88 
58 

88 
59 

67 
51 

67 
53 

90 
58 

90 
59 

91 
66 

90 
66 

92 
67 

94 

70 

95 
69 

96 

61 

96 
73 

93 
66 

94 
66 

94 

68 

88 
71 

69 
67 

90 
68 

87 
67 

87 
66 

87 

60 

89 
63 

68.0 
63.6 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

67 

83 
67 

79 
66 

67 
63 

62 
60 

81 
56 

87 
62 

82 
59 

86 
57 

84 

61 

86 
64 

88 
65 

68 
65 

69 
65 

63 
67 

90 
67 

95 
69 

94 

71 

94 
72 

91 
70 

94 
70 

93 
67 

69 
69 

68 
69 

89 
65 

94 
69 

66.7 
65.5 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

Mm 

69 

81 
65 

82 
66 

80 
65 

82 

53 

78 
52 

77 
56 

84 
55 

88 

57 

88 
63 

87 
64 

67 
63 

90 
67 

91 
67 

94 

70 

66 
68 

92 
69 

95 
68 

97 
69 

99 

71 

96 
69 

93 

70 

94 

67 

93 
69 

66 
68 

69 
67 

93 
73 

91 
60 

90 
59 

90 
61 

68.8 
64.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

68 

85 
6S 

80 
66 

72 
64 

62 
62 

78 
57 

75 
58 

82 
58 

87 

59 

87 
60 

66 
63 

87 
65 

89 

70 

69 
64 

90 
64 

90 
63 

91 
68 

94 

70 

94 

71 

95 
72 

93 
69 

92 
71 

93 
71 

91 
70 

89 

70 

83 
71 

86 
72 

87 
63 

65 
63 

66 
63 

86.4 
65.8 

MINT6R  3  NW 

MAX 

Mm 

72 
66 

65 
65 

76 
65 

68 
63 

82 
63 

79 
58 

74 
56 

81 

58 

1.6 
61 

87 
63 

83 
63 

66 
63 

88 

64 

69 
64 

69 
64 

62 
67 

90 
67 

92 

71 

90 
66 

88 
68 

81 

70 

88 

70 

89 
65 

64 
65 

85 
63 

83.8 
64.5 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

68 

67 

65 

64 

82 
62 

79 
60 

84 
59 

86 
60 

6  / 
58 

85 
61 

67 
69 

88 
64 

68 
67 

89 
65 

64 
66 

91 
67 

93 

70 

94 

71 

95 
72 

96 
73 

94 

70 

93 

73 

93 

71 

89 

70 

83 
71 

90 

71 

91 
68 

66 
65 

86 
65 

86 
62 

87.4 
66.5 

SELMA 

TU3KECEE  3  SN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

85 
67 

66 
68 

65 
66 

85 
64 

83 
64 

85 
59 

85 
60 

88 
60 

90 
61 

69 

66 

90 
68 

92 
66 

92 
68 

92 
65 

86 
66 

93 
67 

95 

70 

98 

72 

98 

74 

99 

77 

95 
71 

96 
73 

94 

73 

90 

72 

85 

71 

91 
71 

89 
74 

87 

68 

88 
65 

90 
65 

90.1 
67.6 

S««  H«Im*dc«  Nolct  Following  SuUoa  Ind«x 


-  68  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

J  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

S2 

86 

71 

68 

66 

60 

78 

82 

66 

86 

85 

88 

89 

87 

88 

86 

90 

91 

95 

95 

97 

92 

93 

93 

91 

89 

63 

66 

85 

85 

66 . 4 

•          •  * 

MIN 

67 

67 

65 

64 

64 

59 

58 

61 

61 

62 

67 

64 

67 

64 

67 

67 

68 

70 

69 

72 

7 1 

74 

69 

70 

69 

70 

65 

63 

66.3 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  HU 

MAX 

81 

87 

82 

66 

84 

81 

7B 

80 

87 

89 

84 

89 

93 

91 

89 

67 

94 

94 

95 

96 

98 

93 

95 

94 

91 

80 

88 

93 

67 

89 

87.9 

Mm 

63 

67 

65 

6? 

62 

54 

52 

56 

57 

59 

60 

58 

6  I 

62 

65 

64 

65 

65 

67 

68 

66 

67 

68 

65 

66 

69 

69 

65 

60 

60 

63,0 

ATMDRE   1  SN 

MAX 

Si 

83 

76 

63 

63 

62 

81 

66 

68 

68 

87 

69 

91 

93 

92 

90 

92 

94 

<.7 

97 

93 

91 

91 

90 

78 

88 

92 

93 

68 

68 

88.3 

MIN 

67 

66 

67 

63 

62 

57 

56 

58 

60 

66 

60 

64 

72 

70 

70 

69 

67 

69 

1 

69 

70 

72 

69 

69 

7 1 

65 

67 

66.6 

BEATRICE   I  E 

MAX 

87 

93 

79 

67 

68 

87 

83 

63 

86 

67 

89 

93 

90 

94 

91 

91 

92 

94 

94 

97 

94 

96 

93 

99 

93 

90 

93 

96 

92 

93 

90.7 

MIN 

59 

59 

66 

66 

65 

59 

54 

65 

63 

59 

64 

67 

59 

BRANTLEY 

MAX 

81 

90 

82 

70 

85 

84 

80 

82 

90 

91 

68 

91 

90 

91 

91 

68 

93 

95 

99 

98 

99 

94 

95 

99 

90 

81 

85 

90 

91 

89 

88.9 

MIN 

64 

65 

65 

64 

60 

55 

54 

56 

57 

59 

64 

60 

6 1 

62 

62 

64 

66 

65 

68 

65 

67 

70 

70 

67 

70 

68 

64 

6 1 

59 

63.1 

8REWTQN  3  SSE 

MAX 

88 

85 

78 

85 

65 

83 

83 

89 

91 

91 

91 

93 

95 

93 

92 

93 

94 

97 

99 

96 

93 

97 

95 

86 

80 

92 

94 

91 

89 

90 

90 . 4 

MIN 

62 

67 

65 

65 

62 

55 

54 

55 

58 

63 

58 

60 

7  0 

65 

65 

69 

65 

67 

68 

70 

65 

66 

66 

70 

69 

68 

70 

67 

58 

60 

64.1 

CAMOEN  3  NX 

MAX 

76 

70 

68 

84 

83 

80 

83 

88 

89 

84 

89 

92 

91 

94 

90 

93 

94 

95 

96 

98 

97 

95 

95 

89 

85 

91 

92 

66 

88 

90 

88.2 

MIN 

62 

64 

62 

59 

58 

55 

54 

56 

55 

60 

61 

60 

66 

62 

63 

68 

67 

66 

69 

70 

63 

67 

66 

68 

63 

59 

59 

62.7 

CHATOM  3  N 

MAX 

85 

79 

80 

83 

83 

80 

82 

88 

89 

68 

90 

68 

92 

93 

92 

93 

94 

97 

96 

97 

96 

96 

92 

89 

84 

89 

93 

89 

89 

90 

89.2 

MIN 

:>6 

67 

59 

60 

58 

55 

56 

6  1 

66 

65 

62 

65 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

,'2 

/4 

69 

70 

69 

69 

69 

67 

72 

69 

62 

65 

65.4 

CLAYTON 

MAX 

64 

84 

79 

72 

77 

80 

81 

79 

82 

84 

84 

82 

85 

86 

86 

82 

87 

90 

92 

92 

93 

90 

69 

90 

69 

BO 

86 

90 

62 

82 

84.6 

MIN 

67 

67 

65 

63 

62 

59 

58 

63 

65 

65 

62 

65 

69 

62 

66 

67 

69 

72 

72 

73 

7 1 

73 

70 

7 1 

66 

69 

70 

64 

63 

66.5 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

82 

66 

81 

70 

62 

80 

78 

60 

85 

66 

65 

88 

89 

90 

86 

90 

92 

96 

94 

98 

92 

94 

92 

92 

82 

89 

89 

66 

66 

86.9 

MIN 

67 

67 

66 

64 

64 

58 

56 

58 

63 

63 

64 

64 

64 

66 

66 

67 

69 

7  1 

72 

69 

71 

70 

67 

66 

69 

7  1 

64 

62 

65.7 

EUPAULA  WILOLI^E  REf 

MAX 

85 

68 

63 

72 

83 

82 

80 

63 

85 

87 

87 

86 

90 

91 

89 

85 

90 

92 

96 

96 

96 

95 

93 

92 

90 

82 

89 

92 

84 

86 

67.7 

MIN 

69 

69 

67 

65 

61 

56 

57 

59 

56 

6 1 

65 

62 

66 

64 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

7 1 

66 

66 

69 

72 

72 

62 

59 

65.2 

EVERGREEN 

MAX 

72 

85 

78 

72 

63 

81 

80 

83 

86 

90 

83 

89 

91 

90 

93 

88 

92 

94 

97 

97 

96 

92 

95 

94 

90 

BO 

69 

91 

92 

90 

67.9 

MIN 

67 

68 

67 

64 

64 

59 

59 

60 

63 

66 

64 

65 

68 

67 

69 

70 

70 

71 

74 

74 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

65 

66 

67.8 

FRISCO  CITY 

MAX 

75 

86 

77 

72 

83 

81 

78 

62 

66 

68 

64 

89 

91 

91 

91 

89 

93 

94 

97 

96 

98 

91 

94 

92 

66 

82 

68 

93 

86 

89 

67.5 

MIN 

67 

68 

66 

62 

62 

57 

56 

60 

62 

66 

61 

64 

72 

67 

69 

66 

67 

70 

71 

73 

69 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

68 

62 

66 

66,4 

GENEVA 

MAX 

yO 

9C 

84 

84 

80 

81 

81 

65 

69 

89 

90 

64 

89 

89 

90 

69 

89 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

89,7 

MIN 

64 

64 

63 

57 

57 

53 

58 

56 

56 

57 

58 

59 

68 

6  1 

66 

67 

66 

63 

65 

61 

61 

62 

61 

67 

61,5 

Gl LBERTOWN 

MAX 

86 

80 

80 

83 

82 

79 

82 

67 

87 

66 

67 

89 

92 

93 

92 

91 

95 

95 

96 

97 

96 

94 

92 

84 

65 

90 

92 

88 

68 

88 

86.6 

MIN 

66 

68 

65 

60 

55 

55 

56 

57 

64 

60 

63 

72 

68 

67 

67 

67 

67 

1  0 

72 

66 

69 

69 

69 

69 

72 

74 

68 

60 

62 

65.6 

GRPENVILLE 

MAX 

76 

85 

79 

70 

60 

79 

76 

82 

66 

66 

64 

85 

88 

89 

87 

83 

86 

92 

93 

94 

95 

91 

92 

91 

69 

Bl 

87 

92 

85 

86 

85.7 

MIN 

66 

67 

66 

64 

63 

56 

56 

58 

61 

63 

66 

64 

68 

65 

66 

67 

68 

70 

71 

7  1 

69 

71 

72 

69 

70 

70 

70 

69 

63 

62 

66.0 

HEADLAND 

MAX 

65 

87 

80 

72 

85 

83 

80 

81 

66 

68 

88 

90 

91 

91 

91 

86 

92 

94 

96 

96 

98 

95 

90 

93 

90 

82 

89 

90 

86 

87 

88.2 

MIN 

66 

64 

60 

5  7 

62 

62 

69 

70 

73 

68 

60 

65.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

77 

86 

82 

66 

63 

80 

75 

82 

68 

69 

66 

87 

86 

88 

89 

86 

90 

94 

95 

95 

96 

93 

94 

92 

91 

61 

86 

91 

37 

69 

86.9 

MIN 

65 

65 

63 

57 

56 

6  I 

63 

64 

64 

65 

70 

70 

7  1 

69 

7 1 

7 1 

69 

69 

70 

68 

67 

6  1 

61 

65.4 

OZARK  6  NNH 

MAX 

87 

6P 

70 

82 

80 

80 

62 

67 

88 

65 

B7 

88 

91 

90 

86 

90 

92 

9! 

97 

97 

93 

92 

90 

68 

61 

87 

89 

87 

86 

88 

87,2 

MIN 

66 

67 

63 

65 

62 

59 

58 

62 

63 

66 

68 

66 

71 

65 

67 

66 

70 

72 

72 

74 

7 1 

7 1 

69 

68 

72 

69 

72 

67 

64 

63 

66.9 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

65 

62 

67 

81 

82 

81 

81 

65 

86 

81 

85 

90 

89 

69 

88 

84 

89 

92 

95 

95 

95 

97 

96 

60 

60 

88 

88 

87 

66 

86.  3 

MIN 

66 

62 

64 

56 

57 

62 

65 

64 

66 

64 

67 

63 

66 

71 

72 

74 

75 

73 

70 

74 

69 

68 

68 

63 

60 

66.3 

PITTSVIEH 

MAX 

S4 

86 

80 

69 

83 

81 

78 

S3 

85 

67 

66 

87 

90 

89 

86 

82 

91 

93 

95 

96 

97 

93 

93 

92 

69 

82 

88 

90 

85 

84 

86.9 

MIN 

67 

67 

65 

60 

55 

54 

55 

54 

55 

60 

60 

63 

6  5 

66 

69 

69 

69 

68 

66 

67 

70 

71 

60 

57 

63.1 

THDHASVILLE 

MJi.X 

79 

82 

78 

73 

81 

79 

75 

81 

65 

85 

82 

86 

89 

90 

92 

64 

90 

92 

95 

95 

96 

92 

93 

90 

84 

83 

68 

90 

66 

66 

86.  1 

MIN 

69 

68 

67 

65 

63 

57 

58 

60 

60 

61 

65 

66 

69 

66 

69 

69 

70 

71 

73 

74 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

68 

64 

64 

67.1 

TROY 

MAX 

87 

82 

69 

82 

61 

79 

61 

66 

87 

84 

86 

89 

89 

88 

88 

91 

92 

95 

95 

97 

92 

93 

89 

89 

79 

B9 

91 

85 

85 

88 

87.0 

Mm 

66 

67 

63 

62 

61 

58 

57 

63 

64 

63 

67 

65 

VI 

63 

68 

69 

70 

70 

VO 

70 

70 

72 

69 

66 

70 

70 

70 

67 

66 

63 

66.5 

WHATLEY 

MAX 

63 

76 

75 

63 

6 1 

78 

64 

68 

89 

85 

90 

92 

96 

93 

68 

94 

94 

95 

96 

98 

98 

99 

99 

99 

90 

91 

92 

93 

90 

92 

89.9 

*          •  • 

Mm 

64 

60 

58 

52 

48 

47 

50 

59 

58 

60 

6 1 

67 

63 

68 

66 

68 

69 

70 

71 

66 

70 

69 

67 

78 

65 

66 

99 

52 

54 

62.4 

OUL^  OR 

BAY  MINETTE 

«5 

77 

76 

63 

62 

60 

61 

88 

68 

82 

86 

90 

95 

93 

87 

92 

93 

95 

97 

97 

89 

93 

92 

82 

79 

86 

93 

90 

89 

90 

67,7 

Mm 

66 

67 

66 

62 

63 

60 

61 

63 

65 

69 

64 

68 

75 

72 

70 

71 

70 

73 

75 

77 

74 

73 

74 

71 

71 

72 

72 

72 

67 

69 

69,1 

CODEN 

86 

66 

63 

64 

61 

81 

83 

86 

87 

83 

85 

89 

90 

96 

97 

91 

90 

96 

95 

93 

92 

91 

93 

65 

83 

88 

90 

89 

93 

B9 

88.9 

Mm 

72 

69 

59 

66 

60 

59 

6 1 

63 

70 

67 

73 

76 

75 

70 

70 

69 

70 

73 

76 

77 

75 

74 

72 

70 

72 

77 

75 

70 

68 

69.9 

PAIRHOPE  2  NE 

MAX 

87 

64 

78 

64 

82 

63 

82 

67 

69 

69 

89 

92 

91 

95 

69 

91 

91 

93 

95 

95 

92 

91 

92 

85 

82 

87 

91 

89 

91 

91 

86.4 

Mm 

70 

68 

67 

67 

68 

62 

70 

64 

69 

7  3 

75 

7  1 

^' 

7 1 

71 

76 

79 

75 

73 

74 

72 

7 1 

74 

72 

69 

71 

70.3 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

MOBILE   HB  AIRPORT 

MAX 

85 

82 

81 

83 

83 

Bl 

83 

89 

69 

63 

67 

91 

95 

96 

91 

93 

93 

95 

99 

99 

91 

92 

95 

83 

82 

92 

94 

90 

93 

93 

89.4 

Mm 

72 

71 

70 

64 

65 

62 

62 

64 

66 

70 

70 

72 

75 

75 

73 

73 

72 

73 

76 

77 

75 

75 

74 

72 

73 

74 

72 

71 

70 

73 

71.0 

R06ERTSDALE   1  E 

MAX 

b9 

65 

62 

76 

64 

82 

82 

83 

89 

89 

82 

87 

68 

94 

94 

91 

90 

92 

95 

86 

62 

88 

90 

91 

90 

87.1 

Mm 

67 

70 

67 

60 

63 

60 

60 

61 

64 

67 

61 

65 

71 

71 

70 

69 

69 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

68 

68 

67.1 

Sm  Il*l«r*ac«  NolM  FoUow'jig  Sutloa  Ind«x 
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EVAPORATION  AND  WIND  al«am. 


SUIioa 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °^ 

«      «  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.17 

.23 

.12 

.21 

.18 

.17 

.24 

.15 

.17 

.19 

.10 

.30 

.18 

.22 

.24 

.32 

.35 

• 

.29 

.21 

.12 

.25 

.09 

.18 

.19 

.41 

.04 

5.978 

•      a  * 

PRAIPIE 

06 

DEHOPQLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

87 
71 

.2<i 
54 

72 

,08 

83 
71 

.03 

78 
69 

.30 

35 

84 
73 

.25 

86 
65 

.22 

61 
65 

.20 

90 
62 

.25 

94 
65 

.26 

96 
69 

.14 

90 
70 

.24 

96 
71 

.16 

29 
95 
72 

.16 

99 
73 

.22 

1 6 
101 
71 

.24 

31 
91 
74 

.21 

12 
101 
73 

.24 

103 
75 

.23 

10; 
76 

.23 

17 
104 
77 

.32 

36 
103 
72 

.19 

\  \ 
102 
70 

.23 

15 
106 
77 

.25 

21 
101 
71 

.14 

14 
96 
73 

.25 

1"] 

98 
73 

.22 

3^ 
99 
73 

.06 

4i 
92 
70 

.10 

9f 
70 

.33 

33 
94 
70 

6,22 

94.5 
71.1 

«      *  • 

CULF 

08 

FAIRHOPt    >  NF 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.11 

20 
93 
72 

Is 

90 
74 

9 
87 
70 

.25 

23 
96 
67 

.30 
51 
92 
70 

.24 
16 
90 
71 

.31 

5i 
93 
65 

.14 

17 
95 
68 

.26 

16 

99 
70 

.18 
6 
98 
74 

.15 

12 
102 
69 

.25 
14 

102 
72 

.31 

31 
104 
76 

.33 

23 

103 

ee 

.11 

12 
96 

73 

.25 

12 
102 
74 

13 
105 
74 

.16 

20 
101 
74 

.29 

34 
104 
78 

.31 

35 
104 
79 

.22 
23 

100 
76 

.22 

18 
100 
77 

.27 

19 
104 
77 

.06 

7 
92 
75 

.03 

10 
86 
74 

.14 

43 
96 
74 

.28 

61 
102 
79 

.26 

31 
101 
77 

.26 

17 
100 
76 

.28 

18 
100 
75 

6,638 

682 
97.9 
74.0 

See  Reference  Notes  Follomng  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


Sladon 

Tem[9erature 

Precipitation 

a 

a  S 

M  b 

*  .2 

<s 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Data 

Degree  Days 

No.  of  Day 

B 

■a 

o 
H 

Deparlure 
From  Norma] 

>. 
Q 
Ti 
Q 

J 

Date 

Snow,  Steel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

1    .10  or  More  | 

1    .SO  or  More  | 

1.00  or  More 

5  • 

sl 

5  k 

si 

°  I 
Hi 

^  t 

oi 

•  • 

* 

DECEMBER 

1969 

MAOISON 

51.0 

31 

4 

41.2 

-  2.4 

68 

30 

22 

20 

731 

0 

0 

21 

0 

11.22 

6. 

11 

3.65 

30 

T 

0 

9 

6 

6 

•  * 

* 

J4NU4RY 

1970 

cuntersville 

45.6 

25 

3 

35.5 

73 

29 

1 

9 

909 

0 

5 

26 

0 

.84 

.32 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

HEFL  IN 

'.6.2 

21 

3 

33. e 

73 

29 

0 

9 

961 

0 

5 

27 

1 

2.10 

1.50 

25 

.0 

0 

2 

2 

1 

JASPER  *  N 

'il.i 

24 

1 

35.7 

71 

26 

■  2 

9 

900 

0 

4 

24 

1 

2.05 

.75 

11 

T 

0 

4 

2 

0 

MADISON 

'•6.0 

25 

5 

35.8 

-  6.9 

70 

29 

•  1 

9 

900 

0 

6 

24 

1 

2.16 

-  3. 

40 

.67 

29 

5.6 

T 

11  + 

S 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


DECEHBER  1969 
MADISON 


JANUARY  1970 


CUNTERSVILLE 
hEFLIN 
JASPER  4  N 
HAOISON 


MARCH  1970 


APRIL  1970 
HODCES 


Day  of  Month 


2.10 
2.0' 
2. It 


.10  .07 


U.S:   1  .03  2.2A 


10  I  11  I  12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


2.00  .87 


.66  T  ,06 
.AO  .07 


54     .40  1.72  1.30 


T       2.00  3.89 


Se«  R«fsranc«  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

DECEH36R 

* 

1969 

MADISON 

MAX 

49 

50 

52 

50 

46 

46 

45 

44 

50 

50 

50 

46 

62 

56 

53 

47 

52 

61 

49 

46 

43 

42 

5! 

44 

46 

46 

46 

57 

67 

68 

64 

51.0 

* 

* 

MIN 

30 

26 

32 

30 

36 

40 

32 

30 

30 

39 

36 

28 

26 

32 

3 1 

26 

24 

27 

29 

22 

34 

31 

28 

24 

35 

29 

25 

38 

50 

36 

36 

31.4 

JANUtRY 

1970 

CUNTERSVILLE 

MAX 

hi 

49 

49 

47 

46 

45 

2B 

20 

23 

29 

34 

36 

46 

49 

56 

54 

53 

53 

37 

32 

34 

35 

36 

50 

49 

66 

68 

66 

73 

52 

53 

45  6 

MIN 

32 

^' 

2  6 

24 

29 

30 

37 

27 

30 

38 

32 

43 

25.3 

HEPLIN 

MAX 

59 

45 

46 

43 

47 

47 

37 

29 

22 

26 

31 

33 

31 

47 

57 

55 

50 

51 

52 

38 

35 

39 

37 

39 

54 

46 

69 

71 

73 

65 

52 

46.2 

MIN 

29 

1« 

16 

19 

20 

21 

10 

10 

0 

1 

4 

24 

25 

13 

16 

27 

33 

34 

30 

30 

12 

12 

18 

22 

30 

36 

31 

32 

41 

32 

15 

21.3 

JASPER  «.  N 

MAX 

44 

51 

42 

51 

49 

40 

28 

25 

32 

34 

37 

38 

51 

55 

57 

60 

52 

49 

38 

33 

30 

37 

38 

57 

65 

67 

68 

71 

62 

54 

52 

47.3 

MIN 

31 

\b 

24 

15 

25 

26 

7 

6 

-  2 

4 

26 

33 

28 

17 

29 

31 

41 

38 

29 

29 

14 

19 

29 

35 

35 

34 

28 

34 

15 

28 

24 

24.1 

HADISON 

MAX 

36 

47 

40 

48 

49 

46 

26 

18 

27 

30 

40 

38 

46 

54 

SB 

59 

54 

50 

44 

32 

26 

33 

37 

56 

6? 

62 

67 

66 

70 

49 

53 

46.0 

MIN 

27 

24 

27 

22 

29 

17 

8 

5 

-  1 

! 

26 

28 

28 

26 

39 

42 

43 

30 

25 

17 

5 

13 

29 

30 

42 

42 

30 

45 

37 

27 

22 

25.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SUUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

OECEHBER  1969 

HACISON 

«      *  • 

JANUARY  1970 

JASPER  4  N 
HAOISQN 

SNOWFALL 
SN  ON  END 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.4 

T 

T 

3.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

DATE 

MARCH  1970 
APRIL  1960 


CORRECTIONS 


TABLE  DIVISION 
CLIMATOLOGICAL  DATA  NORTHERN  VALLEY  01 

CLIMATOLOGICAL  DATA  NORTHERN  VALLEY  01 


STATION 

DIVISION 

DIVISION 


CORRECTION 

TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -2.3 

TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM  NORMAL  2.0|  PRECIPITATION  DE- 
PARTURE FROM  NORMAL  5.58 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

Z 

0 
Q 

^uun  I T 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

§ 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

g 

a 

6 
1 

SPECIAL  1 

JOHN  5  RIChbURC 

ADDISON 

o: 

MInSTON 

79! 

PROF.  PALHEH  CODSEY 

ALBERTA 

0140 

01 

mIlCOk 

32  14 

B7  29 

ITJ 

SIDNEY    J.    M4H0Y,  SR. 

ALBERT ViLLE  2  SE 

harshall 

i: 

B6  10 

H 

HRS«  CHERRY  J,  hERNDON 

JANES  P .   Ct LL 1 S 

Hi! 

FED«  AVIATICN  acfncy 

7j 

ATHENS  2 

01 

limestone 

72C 

RADIO  STATION  MJHH 

ATHOHE  1  Sm 

o*oi 

01 

ESCAMBIA 

31  01 

87  3' 

294 

4f 

:  H 

HUGH  H.  MlCGINS 

AUBUR"  9  Sm 

0422 

11 

32  34 

89  31 

BA 

AUTAUSAVIL^E  i  H 

CORPS  OF  ENCINEEPS 

BAY  HlNCTTE 

BEATRICE  I  E 

BELLE  HINA  1  H 

L  IhESTQNG 

9P 

BESSEMER  3  SSH 

JEFFERSON 

BiLLlNCSLEr  1  SC 

03 

42( 

JOHN  R.  THOMAS 

•IRHINCNAM  MB  AP  « 

0S31 

JEFFERSON 

33  34 

86  49 

620 

NIO 

:  Hj 

U.S.   MEATHER  BUREAU 

0»S7 

03 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

crensham 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PE4VY 

BRIOCEPOHT  1  M 

li 

Vi 

TA 

CAlERA  2  Sm 

9P 

CAMP  HILL  I  NM 

09 

TALLAPOOSA 

6BC 

6A 

** 

AUBURN  UNIV£BSITY 

CARBON  HILL 

1371 

03 

WALKER 

^] 

33  94 

07  32 

430 

MRS    ANNA   HAE  CARRISON 

IS12 

34  06 

65  49 

7A 

7A 

H 

74 

CRAOv  C •  YOUNG 

CL Al borne 

7A 

7A 

HARION  H.  EASTERLING 

COFFEE  SPRINGS  Z  MH 

07 

GENEVA 

290 

HENRV  F.  KELLEY 

col«ert  steah  Plant 

181* 

01 

COLBERT 

J 

34  44 

87  50 

470 

TVA-462 

colu INSV I LlE 

1S44 

34  19 

BS  92 

CDlUNB  [  A 

COttqnton 

7A 

OADEVi LLE 

7A 

DADEVIllE  2 

HARENCO 

DELTA 

09 

CLAV 

1030 

HRS  VERNA  B.  LANDERS 

OGHOPOLlS  LOCK  and  DAH 

22*; 

06 

MARENCO 

It 

32  31 

67  50 

100 

'•A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  4  SE 

237T 

31  10 

85  21 

DOUSlE  SPRINGS 

7A 

SA 

8A 

HILLER  T.  StLLERS 

FAIRHOPE  2  NE 

FALKVlLlE  1  N 

31 

nOR&AN 

o30 

7A 

EDC6ERT  n.  hAHOIN 

FAYETTE 

03 

FAYETTE 

w 

33  41 

87  49 

369 

6P 

H 

GORHAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

t: 

34  48 

87  41 

H 

FORT  Payne 

FRISCO  C!Tt 

SA 

8A 

GAINESVILLE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
JUNE  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  CUmatologlst 
at  Wea?Ser  iSrelu  Airport  Station.   Danneily  Field,    RFD  2,   Montgomery.   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

HTUFKSTnNAi  UNITS  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
mo^men?  ?n  Tils'.  So^^hfy  de^ee  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F  In  -Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown_by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sTeet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  D.  S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D .  C.   20402 . 
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55 

7+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4,28 

1,01 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

1  rlU~A  J  V  1  L  L  c 

69,6 

69.2 

79.5 

-  1.2 

97 

4 

63 

6  + 

0 

19 

0 

0 

0 

4,39 

-  2,21 

1,65 

24 

,0 

0 

6 

3 

1 

TROY 

91.0 

69.0 

80.0 

-  .6 

97 

3 

62 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

2.93 

-  3,47 

.69 

5 

.0 

0 

6 

3 

0 

whatley 

101 

4 

55 

5  + 

0 

24 

0 

0 

0 

5 . 54 

1.41 

5 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

79.9 

-  1.1 

4.29 

-  2.54 

.0 

*       *  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

91,6 

71.9 

81.9 

96 

3 

68 

23  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.23 

.68 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

COOEN 

90.2 

72.6 

81.* 

96 

3+ 

67 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5.25 

1.87 

1 2 
8 

,0 

0 

7 

5 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

91.3 

72.7 

82,0 

,7 

96 

3 

68 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

1,93 

-  6,96 

.96 

,0 

0 

5 

1 

0 

FORT  MORGAN 

MOBILE   W8  AIRPORT 

91.6 

74.2 

83,0 

,4 

99 

3 

70 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

9,19 

-  ,46 

3.17 

9 

.0 

0 

8 

5 

4 

ROBERTSOALE   1  E 

92.1 

70.8 

61.5 

100 

4 

66 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

3,91 

-  5,91 

1.20 

28 

,0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

82,0 

,7 

4,50 

-  4.43 

.0 

Precipitation 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PHENIX  CITY  2  NNW 

105 

DATE 

04 

LOWEST  TEMPERATURE 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

44 

DATE 

23 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LAFAYETTE 

11.62 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
GULF  SHORES  P  0 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
ABBEVILLE   1  NNW 

3,64 

DATE 

17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


25     26     27     28  29 


NORTHERN  V4LLEY 


ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
FftLttvlLLE   1  N 
FLORENCE 
HOOCES 

MUNTSVILlE  MB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEK  MARKET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


albertville  2  se 
bessemer  3  ssm 
birmingham  mb  ap 
boa: 

bridgeport  2  w 

collinsville 
fort  patne 
garden  city 

GUNTERSVUlE 
LEEDS 

macella 

ONEQNTA 

PALMEROALE  2  w 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUeSTA  Au 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEYULE 
ARlEY  3  S 
AUTAUCAVILlE  3  N 
BANKHEAD   LOCK  AND  0AM 
BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKWOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
ClANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

CORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PlANTERSVlllE  2  SSE 

PRATTVILlE 

REFORM 

THORSBY  6XP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

WEST  BlOCTON 
UINFIElD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 


0« 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  '•  H 
CiLERA  2  SW 
CENTRE  S  SH 

childersburg  wtr  plant 
mosden  cis  plant 

JACKSONVILLE  2  Sw 
LEESBURC 
HONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 


SYIACAUGA 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


NE 


PIEOnoNT  PLATElU  09 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AUeURN  3  Su 
CAMP  MILL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HICHTDwER 
JORDA^t  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELKA 

POCKFORO  2  NNII 
ROCK  MILLS 
THURLOa  DAM 


CUBA 
DAYTON 

dehopolis  lock  and  dam 
gainesville 


2.  ** 

3.  »7 
3.37 


«.«6 
i.ti 
3. to 
2.30 


2.60 
S.99 
2.10 


6.27 

6.  «7 
3.37 

2.93 
«.90 
2.85 

7.  ei 


1.33 
3.B8 
5.20 
3.2« 


2.71 
5.05 
3.08 
2.56 


5.75 
3.58 
5.66 
7.0> 
3.73 


1.76 
1.77 


1.05 
3.57 


.23 

.28 


.90  2.20 
T 

.60 


.65 
1.05 


.19 
.98 


.20 
1.93 


1.31 
.47 
,66 

1.15 
.97 
.05 


3.10 
1 .88 
.53 


1.20 
3.3* 
1.18 


.12  1.22 
1.3* 
1.26  .87 


.30  .13 


1.03 
1.69 


1.9* 
.63 
1 . 1« 


Sm  R*f*r*iic«  NolM  PollowlBg  Sullon  Ind«K 
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.20     .70  .03 


1.6D 
1  .»5 


1.33 
1.15 
1  .»0 
1.12 
1.17 


.30 
.13 
.32 


.16     .59  .88 


.1* 
1.30 
.20 


2.00 
.36 


1.76     .30  .57 


.08     .30  .0* 


DAILY  PRECIPITATION 


OEENSBODO 

H&VNEVILlE 

IIVINCSTON  2  SU 

HtKION  6  NE 

niKIQN  JUNCTION  2  NE 

niTHEMS  1  SSM 
HIlSTEtO 
KINTED  3  NM 
M0NTC0P1ERV  «B  4» 
OURVKtE 

PEBRYVIllE 
PINE  lEVEI. 
SELNt 
SUTTIE 

TUSKECEE  3  SW 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WAPRIOP  LOCK  IND  OAH 


.0^     .08  T 


10      U  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


.5S 
.87 
1.66 


1.04  .06  .«3 
.n  .40 


2  .27 
1.20 
•16  .23 


.50 
T 

.13 


3.15 
.61  .10 
.62  .28 


COASTAL  Plain  o 

ABBEVILLE   1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NH 
ATMDRE   1  SU 
BEATRICE   1  E 

BRANTLET 
BREHTON  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CAHOEN  3  NU 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

CDTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 

EUFAULA  HILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 
GILBERTOHN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEHTON 
02ARK  6  NNH 

PHENU  CITY  2  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 
SLOCOHB 

THONASVILLE 
TROY 

HALLACE  2  E 
HHATlEY 


3.92 
4.98 
3.52 


3.11 
2.91 
9.92 


,08 
.69 

l.Al 


.09  .10 


.46 


.55  T 
.04 

1,88  .08 

.95 

,12     ,75  .42 

,07     ,20  .48 

,05  1,00  ,06 
,10 

«  .41 

,27  .06 

,19     ,24  1,53 

,80  .17 
,43  ,43 


,05  .10 
,63  1,07  .37 
.60  1.25 


1.31 
,74  ,64 
■52  .05 
.53  ,61 
1.50 

.27  .06 


1,21 
3,13 
1.69 


1.20 
.07 


.67 
T 

.29 
.10 


.60 
.02 
3.49 
.14 
.04 

.80 

.71 


,06 

.01 
.35 


,35 

,75 


,05     ,08  ,12 
,23 
,09 

,02  ,12 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  Nl 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.0 

c 

P-r, 

« 

0) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

<y 

.50.99 

O; 

o 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

30 

1.1 

31 

W 

20 

73 

82 

52 

55 

2 

6 

2 

0 

0 

74 

5.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

31 

1.5 

6.0 

30++ 

25 

03 

81 

86 

57 

60 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

9 

m 

5.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

20 

1.3 

6.6 

26++ 

33 

17 

86 

89 

57 

72 

2 

5 

3 

1 

3 

1 

15 

m 

6.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

23 

2.3 

5.5 

28 

SW 

0<^ 

89 

91 

59 

67 

4 

1 

3 

1 

1 

1 

11 

73 

6.1 

Sm  Rel«r«&c«  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  i969  -  1970 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

NIAY 

JUNE 

TOTAL 

«        1^  * 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

•  5 

1.0 

DECATUR 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FALKVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  ■  5 
4 

1  •  5 

FLORENCE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

•  I 

1 . 1 

•  5 

- 

HODGES 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

- 

- 

HUNTSVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

•  I 

T 

3  •  3 

•  9 

1 

4.3 

3 

MADISON 

af^OWF  ALL 
1   IN  ON  GO 

•  1 

T 

5.6 

MOULTON  2 

1   IN  ON  GO 

J- 

0  ■  u 
5 

•  1 

T 

/t  1 

5 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  3 

T 

•  1 

1  •  5 

1 

T 

I  •  9 

1 

NEW  MARKET  2 

c  u  n  u  p  A  1  1 
d^UWFALL 

1    IN  ON  GO 

T 

T 

•  5 

1 

T 

•  5 

1 

RED  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

REDSTONE  ARSENAL 

1   IN  ON  GD 

J 

5 

1  n 

5 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

T 

2.S 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

2.0 

*         «  « 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE   2  SE 

^^□WrALL 
1    IN  ON  CO 

T 

A .  0 

3 

•  5 

1 

•  3 

4 

BESSEMER  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.1 

I 

T 

T 

1*1 

I 

BIRMINGHAM  MB  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1  ■  ' 

•  I 

T 

1  ft 

BOAZ 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRIDGEPORT  2  W 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

COLLlNSVlLLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

T 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GUNTERSVlLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASDN  OF   1969  -  1970 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

MAGELLA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

DNEDNTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

l.C 

2.0 

2 

1.0 

*.o 

2 

PALMEBDALE   2  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

T 

1.0 

1 

2.5 

1 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

.2 

T 

1.^ 

.7 

T 

2.3 

SANO  MT  SUBSTA  AU 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

'1.5 
1 

T 

^.5 

1 

SAYRE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  3 

3.0 

3.3 

SCDTTSBDRD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

T 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.7 

12 

T 

T 

10.1 

1 2 

WARRIOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

1 

T 

T 

.5 

1 

*         *  * 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

ARLEY   3  S 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.0 

1 

2.0 

1 

AUTAUGAVILLE   3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BANKHEAC   LOCK  AND 

DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

BILLINGSLEY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

BRDQKWDOD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CARBON  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3.5 

CENTREVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

CLANTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

CORDOVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

3.8 

3.6 

ELROD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

FAYETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GDRGAS 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.3 

3.0 

2 

T 

3.3 

2 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

1.5 

2 

T 

T 

1 

1.5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1  A  C  n  C  D     /  ki 
JAjPcK    h  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

LAY  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

MCDT7     OnMnWTI  I  C  Tni.irD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

n  1  1  t  Plfc  L  L  Ufln 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

rICKcNSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ODATT*/Tl    1  C 

HKAF  iVILLt 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

T 

n  c  c  o  o  u 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

thorSby  exp  Station 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

lU^LALuU^A    ULlvbK  DA" 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

,5 

.5 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

WEST  DLOCTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WINFIELD  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

T 

6.0 

«           4(  * 

cAjlcKN    VALLC'  Oh 

ANNISTON  FAA  AP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

.  1 

T 

T 

.1 

ASHVlLLE   *  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CALERA  2  SM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

.6 

CENTRE   5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

't.O 
6 

T 

4.0 

6 

childersburg  wtr  plant 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

GADSDEN  Gas  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

JACKSONVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 . 0 

1 

- 

T 

- 

LEESBURG 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

1 « 0 

I 

2.2 

2 

3.2 

3 

MONTEVALLO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

1 . 0 

1 

1.0 

I 

PELL  CITY   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

.5 

.5 

SYLACAUGA  <,  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

T 

T 

T 

TALLADEGA 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

.5 

T 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1969  -  1970 


Stdtion 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

TOTAL 

WALNUT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•         *  * 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

I  •  0 

1.0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASHLAND 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.3 

- 

T 

- 

AUBURN  3  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

CAMP  HILL   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

• 

T 

DADE V  I L  u  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

DELTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

HE  FL I N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

HIGHTDWER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

JORDAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LAFAYETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

nAK  1  I N   U An 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

OPE  L  I KA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

KDLKpORD   ^  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.0 

1 

1.0 

1 

ROCK  MILLS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

THURLOW  DAM 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

WADL  C  T 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

WETUMPKA 

SNOWFALL  . 
1   IN  ON  GO 

YATES  HYDRO  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•         »  * 

PRAIRIE  06 

CUBA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

DAYTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

FORT  DEPOSIT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  PF    1969  -  1970 


ALABAMA, 


Station 


SEPT  OCT 


MAR  APR 


MAY  njNE 


TOTAL 


GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  N£ 

MATHERS   1  SSW 

MILSTEAD 

MINTER   3  NW 

MONTGOMERY  WB  AP 

DRRVILLE 

PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  3  SW 
UNION  SPRINGS 
UNIONTDWN 

WARRIOR   LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 
ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NH 
ATMORE    1  SW 
BEATRICE   1  E 
BRANTLEY 


07 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  00 


SNOWFALL 
I   IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  CO 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 


S««  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  DF  1969  -  1970 


ALABAMA. 


Station 


TOTAL 


BREwTDN  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEQRGIANNA 

GI LBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

KINSTDN 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  HN  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  86  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  DF   1.969  -   1970  ^   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

VIAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

RIVER  FALLS 
SLDCQMB 
THOMASVlLLE 
TRCY 

WALLACE   2  E 
WHATLEY 

♦         ♦  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 
CQDEN 

FAIRHDPE   2  NE 
FORT  MORGAN. 
GULF   SHORES   P  0 
MOBILE   WB  AIRPORT 
ROBERTSDALE    1  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

Ilf 


>l« 
i 


II 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0 

Ul 
n 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ITHENS  1 

MAX 
MIN 

BELLE  MIN4  2  N 

MAX 
MIN 

43 
65 

95 
6"> 

97 
70 

94 
69 

83 
59 

81 
55 

86 
57 

87 
63 

86 

69 

67 
61 

89 
61 

92 
54 

95 
65 

94 
70 

93 
59 

92 
72 

90 
61 

95 
58 

94 

62 

87 
66 

74 
60 

73 
62 

65 
66 

90 
59 

90 
70 

90 
69 

92 
68 

93 

71 

93 

70 

92 
69 

93 

70 

69.7 
55.! 

FALKVlLLfc   1  N 

MAX 
MIN 

B9 
62 

92 
64 

95 
67 

99 

71 

87 
66 

80 
51 

83 
54 

90 
56 

79 

70 

90 
59 

87 
58 

90 
52 

93 
53 

95 
67 

93 

70 

93 
59 

69 
59 

68 
67 

92 
58 

95 
61 

86 
62 

68 

61 

74 
63 

85 
56 

91 
69 

90 
70 

92 
67 

94 
59 

93 
68 

93 
69 

92 

70 

68.9 
63.6 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

95 
62 

98 
66 

96 
68 

96 
70 

87 
55 

85 
51 

90 
54 

86 

63 

92 
65 

90 
56 

94 
59 

94 
61 

SJ 
53 

96 
56 

93 

67 

9<. 
66 

92 
59 

95 
57 

96 
58 

87 

67 

75 
63 

72 
55 

67 
60 

91 
62 

69 
66 

90 
63 

95 
55 

95 
66 

96 
65 

96 
55 

97 
66 

91.6 
62.4 

HUNTSVILLE  W8  U? 

MAX 
MIN 

93 
65 

96 
66 

98 

71 

87 
66 

81 
61 

84 
56 

89 
59 

79 
65 

90 
69 

88 
64 

90 
64 

92 
66 

94 
66 

93 
59 

95 

71 

92 
69 

90 
60 

94 
62 

96 
54 

86 
69 

70 
63 

73 
55 

65 
69 

89 

71 

90 
71 

90 

70 

92 

72 

92 
72 

92 
71 

91 

70 

93 

72 

69.2 
66.6 

HAOISQN 

MAX 

Mm 

"DULTON  2 

MAX 
MIN 

95 
6« 

97 
67 

101 
70 

95 
74 

85 
58 

65 
53 

90 
56 

85 
64 

91 
70 

92 

70 

93 
60 

95 
55 

94 
65 

95 

70 

94 

73 

93 
70 

92 

60 

95 
59 

96 
60 

90 
70 

76 
60 

73 
63 

68 
66 

91 
59 

90 

71 

92 
66 

95 
69 

95 

70 

96 

70 

94 
59 

95 

70 

91.6 
55,9 

MUSCLE   SHOALS  FA4 

AP 

MAX 
MIN 

95 

63 

99 
71 

101 
74 

91 

70 

85 
61 

87 
56 

93 
60 

77 
67 

93 
69 

93 
63 

95 
64 

97 
67 

96 
66 

97 
74 

97 
75 

95 
70 

94 
63 

97 
62 

99 
53 

66 
69 

74 
66 

73 
63 

90 
57 

93 
69 

92 
72 

92 

70 

96 

70 

96 
71 

97 
73 

97 
71 

98 
74 

92.4 
67.8 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

99 
61 

94 
65 

98 
58 

69 
67 

79 
60 

64 
51 

91 
60 

99 
61 

90 
65 

89 
59 

90 
59 

93 
51 

93 
54 

94 
69 

94 
67 

92 
69 

97 

55 

97 
55 

96 
56 

91 
55 

76 
61 

72 
61 

87 
65 

91 
58 

90 
68 

92 
66 

95 
66 

92 

70 

92 

67 

92 
58 

94 

70 

91.1 
63.1 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

94 
67 

96 
67 

101 

72 

103 
75 

94 
60 

83 
57 

89 
57 

94 
63 

75 
66 

95 
63 

95 

63 

94 
56 

95 
57 

95 
69 

95 

70 

91 
71 

90 
64 

90 
63 

97 
64 

95 
57 

85 

61 

69 
61 

72 
51 

86 
56 

90 
71 

89 
70 

95 
71 

95 
71 

95 
73 

97 
70 

95 

73 

91.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

95 
63 

96 
66 

99 

68 

68 
63 

61 
58 

65 

53 

91 
54 

80 
57 

91 
64 

89 
59 

91 
69 

95 
52 

97 
52 

92 
67 

92 
55 

90 
64 

91 
56 

93 
56 

94 
67 

86 
64 

71 
69 

74 
60 

86 
64 

92 
65 

92 
67 

93 
67 

94 

67 

95 

67 

9<. 
65 

94 
56 

96 
57 

90.4 
62.3 

RUSSELLVILLE  i 

MAX 
MIN 

91 
58 

94 
60 

99 
64 

99 
65 

89 
56 

81 

50 

84 
46 

81 
45 

74 
54 

69 
56 

90 
50 

92 
52 

93 
62 

93 
53 

91 
53 

90 
62 

89 
57 

90 
50 

95 
57 

93 
57 

80 
51 

71 
52 

74 
59 

86 
53 

91 
63 

90 
65 

92 
65 

93 
65 

93 
66 

93 
57 

94 
67 

88.8 
56.8 

WATERLOO 

•          •  » 

MAX 
MIN 

96 
64 

100 
67 

99 
69 

93 

71 

67 
54 

82 
50 

89 
55 

90 
64 

91 

71 

91 
60 

92 
56 

93 
63 

95 
66 

95 
72 

92 
72 

91 
73 

92 
58 

95 

55 

95 
61 

65 
62 

80 
63 

72 
61 

87 
64 

89 
56 

84 
70 

92 
64 

96 
67 

95 
67 

96 
68 

95 
58 

90.9 
64.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 
66 

96 
69 

93 
72 

79 
59 

62 
53 

69 
56 

86 
64 

89 
66 

86 
61 

90 
61 

93 
61 

92 
64 

92 
66 

91 
66 

91 
68 

91 
59 

94 

60 

95 
62 

86 
59 

61 
64 

71 
62 

67 
64 

69 
65 

91 
64 

92 
65 

92 
66 

91 
68 

91 
65 

91 
66 

92 
70 

69.4 
54.1 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

96 
63 

100 
67 

101 
69 

96 
71 

65 
68 

68 
53 

93 
56 

86 
64 

94 
67 

92 
65 

95 
62 

95 
52 

93 
58 

93 
67 

90 
56 

93 
56 

93 
68 

92 
64 

97 
64 

94 
67 

73 
66 

75 
66 

69 
68 

69 
69 

92 
69 

92 
69 

69 
69 

90 
69 

94 

70 

95 
66 

97 
69 

91.6 
66.2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

95 

66 

99 
70 

101 
73 

95 

72 

84 
61 

87 
55 

95 
61 

69 
68 

94 
73 

93 
66 

96 
66 

94 
66 

95 
74 

94 
73 

94 
75 

92 
75 

94 
67 

94 

64 

97 
68 

95 
72 

74 

70 

77 
70 

90 
59 

91 
73 

91 
71 

93 

71 

94 
73 

90 
73 

68 
71 

69 
68 

94 

72 

91.8 
69.3 

8RID0EP0RT  2  W 

MAX 
MIN 

92 
62 

9! 
67 

98 
67 

95 
68 

84 
55 

82 

50 

87 
53 

67 
58 

69 
66 

88 

60 

87 
59 

90 
50 

93 
52 

93 
66 

95 
66 

92 

70 

93 
54 

93 
56 

97 
57 

93 
66 

78 
63 

70 
63 

86 
65 

91 
56 

89 
69 

90 
69 

91 
67 

92 
71 

92 
65 

90 
66 

68 
67 

69.7 
63.0 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
«7 

92 
64 

96 

69 

92 
66 

65 
67 

63 

50 

80 
65 

79 
59 

69 
67 

69 
53 

91 
62 

90 
67 

90 
66 

91 

70 

93 

71 

94 

70 

92 
63 

92 
51 

96 
63 

96 
69 

65 
65 

72 
55 

86 
56 

89 
69 

87 
63 

94 
68 

94 
59 

90 
72 

90 
70 

90 
67 

90 
68 

69.3 
55.3 

PNEONTA 

MAX 

Mm 

65 
59 

93 
65 

95 

70 

98 

70 

98 
60 

61 
52 

84 

52 

89 
58 

90 
57 

90 
63 

89 
60 

91 
59 

94 
62 

93 
65 

91 
67 

93 
71 

92 
62 

91 
59 

9S 
62 

94 

71 

91 
62 

72 
64 

72 
56 

88 
66 

91 
69 

92 
68 

92 
69 

94 
71 

69 

70 

91 
66 

94 
69 

90.1 
64.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

BB 
63 

91 
63 

95 
69 

97 

70 

86 

59 

79 
53 

62 
56 

69 
60 

80 
67 

89 
51 

88 
S9 

90 
62 

92 
64 

94 
66 

93 
68 

93 
61 

90 
58 

94 
69 

95 
64 

87 
63 

59 
63 

73 
56 

85 
67 

89 
69 

69 
68 

92 
66 

90 
69 

93 
69 

92 
68 

91 
68 

68.6 
64  .0 

SAND  HT  SUBSTA  AJ 

MAX 

Mm 

91 
64 

95 
66 

95 

70 

94 
73 

85 
59 

81 
52 

67 
58 

65 
65 

86 
66 

87 
56 

68 
60 

91 
63 

92 
67 

90 
68 

92 
70 

91 
69 

69 
56 

91 
51 

94 
62 

90 
68 

63 
67 

74 
64 

85 
66 

88 
69 

87 
68 

90 
67 

69 
57 

89 
68 

90 
67 

89 
68 

90 
69 

88.7 
65.0 

SCDTTSBOKG 

MAX 

Mm 

91 
62 

96 
66 

96 
66 

99 
68 

96 
60 

83 
52 

65 
54 

89 
58 

83 

67 

91 
60 

91 
60 

91 
54 

94 
53 

96 
57 

94 
57 

95 

72 

94 
56 

92 
56 

95 
58 

97 
60 

66 
65 

69 
55 

74 
6! 

86 
66 

91 
68 

91 
70 

94 
67 

95 
70 

94 
67 

96 
66 

93 

70 

91.0 
63.6 

VALLEY  HEAD 

*          •  « 

MAX 

Mm 

68 
58 

93 
61 

95 
63 

96 
65 

68 
60 

86 
46 

81 
49 

65 

55 

85 

52 

66 
55 

87 
55 

87 
56 

91 

60 

93 
62 

91 
64 

92 
61 

91 
52 

90 
54 

92 
56 

94 
62 

65 
66 

71 
61 

71 
65 

85 
65 

87 
67 

65 
65 

90 
66 

68 
68 

91 
65 

92 
65 

92 
66 

86.2 
59.9 

UPPER  Plains 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

92 
66 

99 
70 

101 
78 

102 
76 

95 
67 

92 
66 

93 
69 

93 
68 

86 

73 

96 

70 

98 

70 

95 
72 

95 
59 

95 
70 

97 

70 

90 
70 

89 

72 

95 

72 

99 
74 

80 
74 

75 
71 

80 
69 

85 

70 

92 
74 

91 
7? 

90 
72 

91 
73 

92 
74 

97 
76 

95 
76 

96 
78 

92.5 
71.8 

BANKHEAO   LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

93 
58 

93 

72 

93 
67 

95 
67 

96 
67 

97 
65 

93 
67 

72 
57 

77 
57 

68 
69 

90 
61 

90 
66 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

95 

70 

93 

72 

centreville 

MAX 

Mm 

92 
60 

99 
65 

101 
68 

101 
67 

97 

67 

66 
54 

89 

57 

93 
64 

87 
65 

95 
69 

96 
68 

95 
65 

93 
51 

93 
69 

94 
69 

94 

70 

94 
69 

93 
68 

95 
67 

96 
69 

94 

70 

87 
65 

90 
57 

90 
66 

89 

71 

94 
69 

95 

69 

95 

70 

91 
71 

94 
58 

94 

71 

93.5 
66.8 

clanton 

MAX 

Mm 

91 
6» 

96 
69 

100 

70 

102 
72 

99 
60 

84 

57 

87 
60 

90 
64 

67 
67 

90 

72 

93 
66 

94 
66 

90 
69 

91 
68 

91 
69 

93 
70 

94 
68 

92 
68 

94 
68 

95 
72 

93 

70 

75 
67 

78 
67 

68 
69 

91 

70 

92 
69 

94 

70 

93 
70 

93 
71 

92 
66 

92 
70 

91.5 
67.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

86 
63 

91 
65 

94 
69 

97 
71 

86 
57 

79 
53 

63 
57 

69 
61 

75 
67 

67 

60 

67 
61 

90 
64 

90 
65 

92 
68 

92 
68 

91 
67 

68 

62 

92 
62 

95 
61 

95 
69 

66 
61 

72 
53 

71 
53 

84 
67 

87 

70 

67 
68 

90 
69 

93 

70 

91 

70 

92 
68 

91 
69 

68.0 
64.8 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

91 
59 

98 
63 

100 
65 

99 

67 

91 

84 
49 

88 

51 

60 
68 

92 
65 

92 
58 

60 

92 
60 

91 
63 

90 
63 

68 
65 

67 
65 

89 
61 

61 

91 
58 

86 
66 

87 
64 

74 
65 

65 
65 

55 

91 
69 

90 
66 

91 
69 

91 
65 

69 

69.6 
62.8 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

90 
66 

95 

66 

98 

71 

99 
74 

90 
59 

82 
55 

85 
58 

91 
64 

75 
68 

90 
63 

90 
54 

92 
66 

93 
68 

95 
70 

94 

70 

92 
70 

90 
64 

93 
65 

96 
66 

95 

70 

66 
61 

70 
60 

75 
63 

86 
57 

91 
66 

89 

70 

93 
70 

93 
71 

93 
72 

94 
66 

93 
59 

90. 1 
65.4 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

91 
59 

95 
61 

99 
64 

98 
65 

90 
53 

83 
49 

65 

50 

90 
53 

76 
60 

91 
57 

90 
58 

93 
61 

94 

62 

9« 

65 

92 
65 

92 
57 

90 
60 

91 
56 

95 
56 

94 
59 

69 
62 

72 
52 

75 
63 

88 
64 

91 
64 

91 
57 

94 
65 

94 
66 

95 

67 

96 
67 

93 
67 

90.4 
61.2 

JASPER  <.  N 

MAX 

Mm 

83 
52 

90 
54 

83 
60 

87 
67 

66 
63 

90 
72 

92 
62 

92 
65 

90 
65 

91 
67 

89 
67 

89 
63 

92 
62 

94 
59 

69 
66 

72 
63 

74 
65 

62 
65 

68 
65 

90 
71 

91 
68 

92 
69 

91 
59 

90 
69 

93 
68 

93 
69 

66.3 
54.6 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

98 
6* 

99 

70 

102 
72 

99 

73 

85 
64 

88 
58 

93 
63 

92 
65 

93 
68 

95 
69 

95 

70 

94 
57 

95 
69 

94 
68 

95 
69 

97 

70 

95 
68 

98 

68 

97 
67 

97 

71 

90 
69 

60 
68 

65 
67 

93 

70 

93 

70 

95 
69 

94 

72 

95 
70 

93 
72 

95 

71 

96 

70 

93.9 
58.5 

S««  n«(*r«DC«  Notu  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

THDRSBY  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

96 
66 

100 
7* 

101 
76 

98 
67 

83 
62 

87 
59 

88 
62 

90 
69 

89 
68 

92 

70 

92 
67 

92 
66 

90 
71 

90 
69 

92 
72 

92 

70 

90 
69 

93 
68 

93 

VO 

92 

71 

68 
69 

76 
67 

87 
62 

89 
63 

92 
69 

92 
70 

93 

71 

92 
72 

92 
70 

92 
69 

93 

73 

91.2 

TU5C41.005A  FA4  4P 

MAX 
MIN 

99 
68 

102 
74 

103 
74 

97 
72 

87 
64 

89 
59 

93 
61 

82 
69 

96 

73 

98 

70 

97 

70 

95 
67 

95 
74 

95 
74 

97 
75 

95 
75 

96 
72 

96 
72 

98 
70 

97 
74 

75 

70 

80 
69 

91 
69 

92 

70 

94 
75 

96 

72 

97 

72 

92 
79 

97 
74 

99 

70 

97 
75 

94,0 
70.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  04M 

MAX 
MIN 

98 
63 

97 
65 

102 
70 

102 
71 

98 
62 

85 
56 

88 
56 

98 
59 

95 
66 

95 
68 

98 
67 

96 
67 

98 
66 

92 
70 

95 

70 

95 

71 

92 
68 

90 
68 

89 
65 

90 
68 

96 

70 

88 
46 

86 
*4 

87 
46 

92 
51 

90 
66 

96 

70 

63 
62 

81 
62 

82 
60 

89 

70 

92.4 
63.4 

VERNON 

«          *  * 

MAX 
MIN 

9! 
62 

99 
65 

100 
68 

97 

70 

85 
55 

90 
52 

95 
55 

94 
64 

95 
69 

93 
60 

95 
65 

96 

62 

97 
66 

97 
66 

92 
66 

92 
66 

91 
63 

92 
64 

98 
61 

99 

68 

75 
64 

76 
69 

90 
65 

92 
66 

92 
73 

97 
72 

97 
67 

96 
68 

97 

70 

97 
67 

95 

70 

93.4 
65.2 

EASTERN  VALLEY  O^. 

ANNISTON  FA4  AP 

MAX 
MIN 

92 
6* 

97 
69 

100 
71 

97 

73 

84 
64 

64 
55 

90 
59 

91 
63 

90 
69 

92 
67 

93 
64 

92 
65 

69 
72 

93 

70 

93 

73 

92 
71 

93 
66 

99 
63 

87 
66 

92 
70 

79 

70 

73 
68 

87 
67 

91 

70 

92 
69 

91 
69 

88 

72 

99 

71 

91 
71 

94 
66 

95 
72 

90.7 
67.8 

CALERA  2  SH 

MAX 
MIN 

95 
61 

102 
68 

101 
67 

97 
70 

85 
69 

89 
32 

91 
56 

90 
63 

93 
69 

93 
68 

94 
63 

95 
62 

91 
69 

90 
68 

92 
67 

93 

70 

91 
67 

93 
64 

95 

72 

91 

70 

68 

70 

77 
68 

87 
69 

90 
70 

92 
70 

94 
67 

93 

70 

88 

70 

91 

71 

92 
67 

94 
66 

91.8 
66.6 

CENTRE  S  SW 

MAX 

MIN 

91 
62 

96 
67 

99 

70 

100 
71 

96 
59 

84 
52 

87 
56 

90 
60 

88 
66 

90 
6J 

91 
60 

93 
62 

94 
64 

97 
67 

94 

70 

95 

70 

94 
58 

93 
67 

97 
61 

98 
69 

90 
68 

71 
65 

73 
65 

89 
66 

90 
68 

92 
69 

94 
69 

93 
70 

95 
69 

99 
67 

94 
68 

91.6 
64.6 

CHIlOERSBURC  wtr  plant 

MAX 
MIN 

9<. 
63 

98 
67 

100 
70 

99 
71 

95 
58 

87 
52 

92 
66 

92 
61 

92 
68 

91 
66 

93 
65 

93 
64 

93 

71 

92 
69 

92 
71 

93 

70 

92 
67 

92 
63 

99 
66 

96 
74 

93 
68 

73 
68 

88 
68 

91 
66 

93 
69 

93 
69 

94 

70 

93 
71 

92 
70 

93 
70 

94 

72 

92.9 
66.9 

CAOSOEN  CAS  PLANT 

MAX 
MIN 

9* 
63 

98 

70 

98 

71 

96 

72 

80 
60 

85 
54 

89 

56 

86 

67 

90 
67 

90 
64 

95 
61 

95 
63 

9! 
66 

68 
69 

92 

70 

93 
72 

93 
65 

99 
69 

92 
63 

90 
59 

72 
68 

71 
67 

88 
67 

92 
69 

92 

70 

94 

70 

92 

71 

95 

71 

94 

70 

93 

70 

96 

71 

90.7 
66.5 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 
MIN 

93 
59 

94 

63 

97 

71 

97 

71 

92 
63 

81 
53 

88 
53 

90 
55 

85 
62 

88 
66 

92 

is 

94 
63 

94 
62 

90 
68 

91 
67 

90 
70 

91 
65 

92 
60 

99 

60 

93 
64 

90 
69 

77 
67 

73 
66 

88 
67 

94 
68 

92 
68 

94 
68 

91 

70 

94 
71 

92 
67 

91 
66 

90.4 
64.7 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

95 

61 

99 
66 

100 
68 

98 
71 

84 
59 

87 
51 

90 
55 

91 
62 

90 
66 

92 
68 

94 
64 

94 
63 

93 
69 

92 
67 

91 
69 

91 
68 

91 
66 

93 
62 

94 
65 

94 
68 

88 
68 

76 
66 

67 
69 

91 
68 

94 
67 

94 
67 

91 

70 

95 
68 

94 
69 

92 
64 

96 
69 

92.0 
65.5 

TALLADEGA 

*          *  « 

MAX 
MIN 

92 
63 

96 

68 

98 

70 

96 

73 

86 
61 

84 

54 

88 

57 

88 
63 

88 
66 

90 
67 

91 
64 

90 
64 

90 
70 

90 
69 

91 

72 

91 
69 

90 
66 

92 
63 

92 
66 

90 
70 

87 
68 

74 
66 

66 
69 

67 
68 

90 
68 

92 
69 

86 
70 

93 
70 

91 
70 

91 
66 

94 

72 

69.9 
66.7 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

90 
65 

95 
69 

99 

70 

101 
72 

98 
63 

83 
55 

86 
60 

90 
64 

90 
67 

69 
69 

91 
65 

94 
64 

92 
66 

93 
67 

92 
69 

92 
69 

92 
67 

91 
65 

93 
66 

91 
69 

92 
68 

80 
66 

75 
67 

87 
67 

90 
68 

93 
68 

95 
71 

91 

70 

94 

70 

99 
66 

91 
68 

91.1 
66.8 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

89 
61 

93 
65 

96 
71 

98 
71 

97 
62 

82 
54 

85 

55 

88 
60 

89 
65 

67 
66 

90 
63 

93 
62 

91 
65 

87 
66 

88 

68 

88 
68 

89 
65 

89 
63 

91 
65 

91 
65 

88 
67 

76 
65 

76 
66 

69 

67 

88 
66 

90 
66 

89 

70 

89 
66 

90 
68 

91 
64 

88.6 
64.9 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

93 
6« 

100 
68 

104 
73 

104 
73 

97 
67 

85 
55 

89 

60 

93 
65 

94 
69 

93 
68 

92 
67 

95 
66 

93 
68 

93 
66 

93 
69 

93 
70 

94 
68 

94 

63 

97 

66 

98 
69 

96 
69 

86 

67 

78 
69 

87 
68 

91 
68 

93 
68 

95 
68 

95 

70 

95 
70 

95 
69 

93 
69 

93.5 
67.4 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

as 

62 

94 
67 

97 
69 

99 
72 

95 
64 

82 
53 

84 

57 

89 
63 

90 
67 

88 
69 

90 
64 

92 
65 

90 
68 

91 
67 

91 

70 

92 
68 

91 
66 

90 
62 

93 
65 

92 
69 

90 
67 

84 
67 

74 
67 

83 
68 

88 
68 

91 
66 

92 

70 

91 
69 

93 

70 

92 
65 

90 
67 

89.9 
66,2 

heflin 

MAX 
MIN 

B9 
59 

95 
63 

99 
65 

98 
67 

95 
60 

80 
50 

86 
51 

91 
55 

69 
61 

68 
64 

91 
38 

94 
62 

95 

67 

95 
67 

93 
65 

93 
69 

95 
61 

92 
58 

95 
Ol 

90 
67 

90 
67 

79 
66 

78 
65 

66 
66 

99 
66 

96 
67 

92 
66 

92 
68 

95 
68 

95 
68 

92 
68 

91,4 
63,4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

96 
64 

100 
84 

101 
72 

98 
66 

84 

60 

86 
53 

90 
58 

91 
62 

90 
62 

91 
65 

94 
63 

91 
62 

92 
65 

93 
64 

94 
65 

94 

63 

90 
61 

93 
62 

94 
63 

92 
64 

80 
64 

73 
62 

85 

62 

93 
63 

90 
69 

91 
63 

92 
65 

94 

65 

95 

60 

90 
62 

94 

65 

91,3 
63,7 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

93 
6'' 

97 

72 

98 
74 

98 
70 

83 
68 

84 
58 

91 
59 

93 
69 

90 
68 

91 
66 

95 
66 

94 
67 

92 
66 

92 
66 

94 

72 

91 
70 

92 
71 

95 
63 

V6 
65 

93 
67 

92 
70 

91 
69 

84 
67 

91 
66 

91 
68 

91 
67 

89 
71 

95 

70 

93 
71 

89 
66 

76 

91,9 

□PELlKA 

MAX 

Mm 

89 
58 

95 
64 

100 

70 

100 
74 

94 
68 

89 

56 

86 

59 

90 
60 

92 
68 

91 

70 

91 
68 

93 
66 

94 

70 

92 
67 

92 
67 

93 
72 

92 

70 

93 
64 

91 
63 

99 
68 

91 

70 

69 
66 

77 
68 

89 

68 

91 
67 

99 
67 

90 
66 

91 
70 

94 

70 

94 
69 

92 
69 

91.6 
67.0 

rockford  Z  NNW 

MAX 
MIN 

91 
60 

95 
68 

98 
70 

100 
72 

100 
58 

83 
53 

87 
59 

90 
63 

88 
66 

90 
68 

91 
63 

94 
62 

90 
65 

91 
64 

90 
65 

86 
66 

91 
65 

91 
62 

92 
64 

94 
67 

90 
65 

78 
64 

74 
62 

86 
64 

90 
66 

91 
64 

94 

68 

90 
67 

93 
67 

96 
63 

91 
65 

90.5 
64.4 

ROCK  MILLS 

*          *  • 

MAX 
MIN 

95 
59 

100 
63 

103 
69 

103 
70 

100 
63 

84 

53 

88 
63 

92 
57 

93 

63 

91 
66 

96 
63 

95 
63 

96 
67 

95 

68 

95 
68 

94 

69 

93 
65 

93 

60 

95 
60 

99 
65 

94 
66 

80 
68 

71 
66 

84 

67 

92 
66 

92 
66 

86 
68 

92 
69 

96 
69 

94 
67 

93 
66 

92.6 
64  .6 

PRAIRIE  06 

OAVTON 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
71 

97 
73 

98 
76 

89 

50 

92 
73 

89 

71 

95 
73 

9! 
68 

94 
69 

95 
70 

91 
66 

93 
71 

90 
79 

93 
72 

93 
67 

93 

'0 

95 

72 

92 
69 

76 
68 

86 

68 

90 
69 

91 
68 

94 

69 

95 

72 

94 
79 

94 

72 

91 
73 

94 

74 

92,2 
70,4 

oemopolis  lock  and  dam 

MAX 

Mm 

86 
66 

98 
64 

96 
73 

99 
73 

94 
65 

83 
61 

88 
62 

89 
64 

84 

67 

90 
69 

88 
67 

89 
67 

68 
68 

91 
69 

90 
69 

91 
69 

68 
69 

87 
68 

67 
67 

89 
69 

90 
69 

89 
69 

78 
67 

89 

67 

89 
68 

67 
69 

89 
69 

91 
69 

92 
74 

69 

71 

90 
72 

89,0 
68,  1 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

86 
66 

91 
68 

95 

74 

97 
74 

91 
62 

83 
60 

84 

61 

90 
64 

83 

70 

93 

70 

90 
68 

92 
66 

69 
69 

91 
70 

89 

70 

92 

71 

90 
69 

69 
66 

90 
70 

99 

71 

94 
68 

73 
67 

76 
6« 

89 
69 

88 
70 

88 

70 

90 

70 

90 
71 

92 
74 

92 
70 

90 
70 

89,0 
68,6 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

9* 
65 

95 
67 

98 
74 

94 

75 

85 
62 

87 
59 

94 
62 

93 
61 

93 
68 

93 
69 

94 
68 

92 
66 

92 
67 

92 
69 

95 
69 

92 
69 

91 
69 

96 
66 

96 
68 

94 
70 

94 
67 

76 
67 

90 
66 

78 
66 

92 

71 

93 
69 

94 
69 

99 
70 

95 
68 

95 
69 

96 

70 

92,3 
67.6 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

87 
62 

92 
68 

96 
74 

98 
74 

95 
64 

89 

60 

87 
66 

92 
69 

90 
69 

92 
69 

91 

70 

92 
67 

91 
69 

90 
69 

92 
69 

92 

70 

92 
63 

93 
62 

92 
71 

93 

70 

77 
69 

60 
68 

72 

90 
70 

91 
70 

93 

72 

92 

71 

94 

72 

91 

70 

92 

70 

90,1 
68,6 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

Mm 

93 
62 

99 
62 

100 
65 

103 
65 

100 
61 

91 
59 

90 
63 

96 

67 

87 

70 

98 
69 

92 
67 

63 
66 

92 
66 

92 
68 

93 
69 

99 

70 

92 
69 

92 
66 

94 
59 

97 
57 

95 
69 

76 
66 

88 
69 

68 
69 

91 
68 

89 

70 

92 
67 

99 
71 

96 
72 

96 
68 

92 
71 

92.6 
66.3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

89 
6» 

93 
67 

97 
73 

98 
72 

96 
63 

85 

60 

88 

69 

91 
63 

87 
69 

93 
69 

93 
69 

93 
69 

90 
69 

93 
68 

93 
69 

94 

70 

93 

70 

92 
68 

93 
66 

93 
70 

93 

71 

62 
69 

79 
67 

89 
67 

90 
70 

92 
70 

93 
70 

9* 

72 

94 
74 

99 
71 

92 
71 

91.5 
68,4 

MINTER  3  NX 

MAX 

Mm 

86 

63 

91 
64 

95 

72 

97 
74 

95 
64 

85 
61 

86 
66 

89 
66 

86 
69 

92 
69 

91 
69 

92 
68 

90 
67 

69 
67 

89 

67 

91 
69 

90 
66 

91 
66 

91 

70 

92 

VI 

92 
69 

92 

VO 

90.5 
67.7 

MONTGOMERY   HB  AP 

MAX 

Mm 

9* 
66 

98 

72 

99 
75 

98 
70 

86 
66 

86 
61 

90 
66 

91 
69 

93 

71 

93 
72 

96 
71 

92 
69 

92 
70 

91 

70 

94 

72 

99 

72 

93 

72 

95 
69 

99 

70 

96 
74 

67 

71 

81 

70 

87 
68 

92 
70 

92 
71 

94 

73 

94 
74 

94 

72 

93 
73 

92 

70 

95 

71 

92.6 
70.3 

SELMA 

MAX 

Mm 

9* 
69 

98 

72 

100 
76 

99 

79 

88 
66 

88 
62 

92 
68 

94 

70 

93 
71 

92 

72 

94 

73 

95 

70 

93 
72 

93 

71 

93 

73 

94 
73 

93 

72 

95 
70 

96 

72 

95 
74 

93 
71 

79 
69 

89 

69 

90 
71 

93 
73 

93 
72 

95 
74 

97 
76 

96 
76 

97 
72 

99 
74 

93.4 
71.7 

TUSKEGEF  3  SH 

MAX 

Mm 

S*«  R«l«rMK«  NotM  FoUowlag  SuUoo  ladn 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY 


Station 

Day  of  Month 

Average 

3 

4 

5 

6 

7  1  e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

89 

93 

97 

97 

93 

85 

87 

91 

90 

92 

90 

94 

91 

91 

91 

93 

92 

91 

93 

93 

89 

90 

79 

89 

89 

91 

92 

91 

95 

94 

94 

91.2 

•          •  • 

MIN 

63 

65 

74 

76 

68 

61 

62 

67 

71 

70 

69 

68 

70 

68 

69 

71 

66 

69 

69 

71 

69 

66 

67 

68 

69 

66 

72 

73 

71 

71 

71 

COASTiL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NH 

MAX 

90 

95 

99 

100 

92 

87 

90 

94 

93 

94 

94 

90 

89 

89 

90 

94 

92 

90 

94 

93 

96 

91 

85 

90 

91 

92 

95 

93 

97 

96 

96 

92.6 

MIN 

60 

63 

66 

74 

64 

60 

62 

69 

67 

68 

70 

67 

65 

67 

69 

67 

67 

64 

65 

67 

68 

66 

66 

68 

64 

65 

65 

66 

68 

69 

66 

66.4 

ATKDUE   1  SW 

MAX 

91 

95 

98 

98 

86 

89 

91 

92 

95 

92 

93 

66 

89 

88 

91 

92 

91 

90 

92 

92 

92 

84 

85 

90 

91 

91 

93 

95 

93 

94 

94 

91.5 

MIN 

6't 

70 

75 

77 

6c 

65 

lO 

72 

71 

70 

74 

69 

66 

70 

72 

69 

69 

66 

70 

72 

71 

70 

67 

68 

71 

69 

72 

72 

72 

70 

71 

70.1 

BEATRICE   I  E 

MAX 

94 

94 

96 

99 

96 

88 

92 

90 

91 

90 

95 

92 

95 

93 

95 

93 

95 

96 

93 

96 

95 

93 

96 

95 

92 

93 

95 

94 

96 

95 

93 

93.9 

MIN 

59 

56 

58 

60 

56 

58 

59 

59 

57 

56 

59 

60 

65 

63 

66 

67 

66 

65 

63 

62 

63 

64 

67 

61 

69 

66 

63 

66 

62 

66 

68 

62.4 

8RANTLEV 

MAX 

89 

95 

99 

100 

89 

79 

89 

95 

94 

94 

95 

94 

95 

91 

92 

95 

94 

94 

93 

9* 

90 

90 

82 

90 

90 

91 

96 

91 

96 

95 

96 

92.5 

MIN 

61 

66 

74 

74 

60 

59 

63 

66 

67 

69 

68 

67 

69 

67 

69 

67 

66 

65 

66 

70 

70 

68 

66 

66 

67 

67 

66 

69 

69 

66 

69 

67.2 

BREWTQN  3  SSE 

MAX 

96 

98 

101 

95 

92 

93 

94 

92 

96 

95 

94 

92 

88 

89 

94 

94 

95 

95 

96 

94 

91 

84 

89 

91 

92 

95 

97 

95 

95 

95 

97 

93.7 

MIN 

60 

65 

72 

73 

62 

59 

66 

70 

66 

67 

72 

66 

65 

68 

69 

64 

66 

62 

65 

69 

66 

69 

63 

67 

66 

65 

66 

69 

67 

68 

67 

66.6 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

93 

97 

99 

98 

87 

87 

91 

90 

94 

93 

92 

91 

92 

91 

9* 

94 

93 

94 

96 

96 

86 

78 

89 

92 

92 

94 

94 

95 

95 

94 

95 

92. S 

61 

66 

70 

71 

59 

59 

62 

66 

67 

66 

67 

65 

64 

64 

68 

66 

66 

63 

61 

61 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

70 

66 

66 

68 

65.3 

CHATDH   )  N 

MAX 

95 

97 

99 

99 

90 

89 

94 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

92 

97 

92 

90 

92 

92 

94 

90 

74 

86 

90 

90 

92 

94 

93 

95 

92 

92 

91.9 

MIN 

65 

69 

75 

76 

65 

bi 

66 

7  1 

70 

66 

65 

65 

68 

62 

69 

66 

69 

61 

69 

73 

66 

59 

64 

67 

72 

61 

70 

72 

65 

68 

67 

67.4 

CLAYTON 

MAX 

84 

90 

95 

93 

94 

82 

84 

89 

87 

90 

90 

90 

84 

68 

86 

89 

91 

91 

90 

90 

85 

87 

80 

83 

86 

89 

92 

92 

90 

93 

89 

88.5 

MIN 

66 

69 

66 

66 

67 

63 

65 

70 

70 

70 

69 

69 

66 

69 

70 

69 

63 

64 

65 

70 

71 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

68.1 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

88 

93 

97 

98 

91 

87 

90 

95 

91 

95 

93 

92 

89 

87 

87 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

68 

63 

87 

87 

91 

93 

69 

92 

93 

93 

91.0 

MIN 

62 

70 

71 

75 

67 

63 

65 

69 

70 

70 

66 

66 

68 

69 

71 

69 

69 

66 

66 

71 

69 

67 

67 

68 

66 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

66.6 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

88 

91 

101 

100 

92 

87 

88 

94 

91 

92 

93 

95 

9! 

90 

91 

94 

95 

92 

94 

93 

90 

90 

81 

89 

90 

92 

93 

91 

94 

96 

95 

92.2 

MIN 

63 

69 

71 

76 

70 

55 

61 

69 

69 

72 

69 

69 

67 

66 

70 

67 

67 

65 

69 

73 

71 

69 

66 

66 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

73 

68.5 

EVERGREEN 

MAX 

91 

97 

99 

102 

92 

89 

91 

95 

90 

92 

94 

92 

90 

92 

92 

93 

89 

83 

86 

92 

93 

95 

95 

97 

97 

94 

92.8 

MIN 

65 

69 

74 

77 

67 

06 

68 

69 

71 

72 

70 

71 

67 

69 

74 

73 

70 

66 

69 

70 

71 

71 

74 

72 

71 

72 

70.4 

FRISCO  CITY 

MAX 

91 

95 

97 

100 

95 

88 

85 

95 

90 

93 

92 

89 

91 

91 

90 

93 

92 

91 

90 

93 

93 

90 

82 

89 

93 

94 

94 

95 

96 

96 

95 

92.2 

MIN 

62 

6B 

72 

67 

64 

66 

64 

7  1 

70 

69 

73 

66 

66 

70 

71 

66 

69 

65 

69 

73 

70 

69 

68 

69 

69 

67 

70 

72 

72 

69 

70 

68.7 

GENEVA 

MAX 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

9<. 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

93.7 

MIN 

61 

61 

62 

64 

64 

64 

62 

63 

62 

61 

65 

67 

64 

66 

68 

66 

69 

69 

70 

69 

69 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

66.2 

GILBERTOKN 

MAX 

93 

97 

96 

97 

86 

86 

91 

90 

96 

91 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

79 

89 

•i2 

93 

92 

80 

85 

89 

89 

91 

92 

93 

93 

92 

93 

90.8 

MIN 

62 

69 

71 

70 

62 

60 

65 

67 

70 

66 

69 

69 

64 

67 

69 

69 

67 

65 

67 

70 

69 

69 

68 

68 

73 

67 

67 

72 

71 

69 

70 

67.8 

GREENVILLE 

MAX 

88 

92 

96 

97 

94 

84 

86 

90 

91 

92 

93 

94 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

89 

79 

87 

90 

91 

91 

92 

95 

90 

93 

90.8 

MIN 

65 

70 

73 

74 

64 

62 

66 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

70 

67 

67 

68 

71 

72 

66 

66 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

69.0 

HEADLAND 

MAX 

91 

93 

98 

97 

97 

97 

90 

94 

92 

92 

96 

93 

90 

88 

89 

93 

94 

89 

92 

92 

94 

89 

86 

87 

68 

93 

93 

91 

93 

94 

95 

92.3 

1«IN 

65 

72 

75 

77 

76 

66 

64 

69 

69 

73 

67 

69 

68 

69 

71 

69 

65 

66 

68 

70 

67 

66 

67 

65 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

69.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

94 

100 

100 

90 

89 

92 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

94 

94 

94 

94 

92 

69 

88 

86 

90 

92 

98 

93 

91 

94 

90 

96 

93 

95 

92.5 

MIN 

63 

69 

73 

79 

63 

63 

66 

7 1 

69 

70 

67 

69 

68 

69 

66 

68 

71 

71 

67 

67 

66 

68 

69 

72 

69 

66 

69 

72 

71 

69 

71 

68.9 

OZARK  6  NNW 

MAX 

94 

97 

96 

94 

87 

89 

93 

89 

90 

91 

90 

88 

67 

89 

91 

92 

91 

91 

91 

86 

86 

63 

87 

89 

93 

94 

93 

03 

94 

94 

90.9 

73 

76 

74 

67 

64 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

73 

70 

69 

67 

10 

70 

69 

67 

69 

68 

68 

71 

71 

73 

70 

70 

69.8 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

96 

97 

104 

105 

103 

100 

98 

99 

97 

96 

100 

94 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

95 

92 

89 

92 

92 

87 

91 

92 

94 

94 

95.0 

62 

63 

76 

78 

80 

61 

66 

70 

68 

69 

68 

69 

68 

67 

68 

69 

68 

7  1 

70 

69 

62 

62 

68 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

68.6 

PITTSVIEW 

MAX 

90 

96 

100 

99 

93 

87 

89 

95 

93 

92 

94 

95 

92 

91 

90 

93 

93 

92 

93 

95 

88 

89 

68 

67 

86 

92 

92 

91 

93 

95 

94 

92.2 

5T 

67 

67 

74 

70 

55 

55 

60 

68 

70 

6P 

67 

67 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

67 

70 

68 

69 

66 

66 

67 

67 

70 

70 

69 

69 

66.5 

THOMASVILLB 

MAX 

87 

92 

95 

97 

96 

84 

86 

89 

86 

93 

91 

91 

89 

91 

89 

94 

93 

93 

92 

95 

94 

79 

75 

86 

87 

89 

90 

91 

90 

91 

90 

69.8 

MIN 

65 

67 

74 

70 

63 

63 

64 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

68 

68 

72 

69 

69 

69 

67 

68 

69 

70 

73 

73 

70 

71 

69.2 

TROY 

MAX 

92 

96 

97 

90 

85 

86 

93 

90 

<ii 

92 

92 

91 

92 

90 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

90 

80 

87 

90 

92 

93 

89 

93 

93 

92 

92 

91.0 

67 

7  1 

76 

69 

66 

62 

65 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

66 

67 

68 

69 

67 

68 

70 

71 

67 

69 

66 

68 

70 

74 

73 

70 

70 

71 

69 . 0 

WHATLEY 

MAX 

91 

96 

100 

101 

68 

92 

94 

92 

93 

92 

89 

93 

97 

92 

92 

96 

95 

93 

96 

86 

86 

80 

89 

92 

92 

93 

96 

95 

97 

95 

93.0 

«          «  « 

MIN 

55 

60 

65 

67 

55 

57 

56 

61 

64 

67 

62 

67 

62 

70 

70 

70 

65 

65 

66 

65 

65 

70 

69 

73 

70 

61 

63 

72 

72 

71 

65.2 

gulf  oe 

BAY  NINETTE 

MAX 

94 

95 

98 

91 

91 

91 

94 

92 

95 

93 

68 

86 

90 

87 

92 

92 

92 

92 

94 

94 

88 

62 

67 

90 

92 

93 

95 

•55 

95 

95 

94 

91.8 

MIN 

69 

72 

77 

74 

69 

68 

73 

76 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

74 

72 

70 

68 

72 

75 

73 

71 

68 

70 

72 

71 

74 

74 

73 

72 

75 

71,9 

COOEN 

MAX 

91 

96 

96 

91 

89 

90 

91 

90 

91 

90 

88 

82 

68 

89 

90 

91 

89 

88 

89 

90 

89 

86 

91 

90 

90 

90 

93 

91 

92 

92 

93 

90.2 

67 

70 

79 

80 

69 

68 

76 

76 

71 

70 

71 

71 

13 

75 

72 

71 

66 

72 

76 

73 

68 

70 

73 

75 

72 

71 

74 

72 

72 

74 

72.6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

95 

91 

96 

89 

89 

•-l 

92 

91 

92 

91 

90 

86 

90 

87 

91 

90 

91 

89 

92 

92 

90 

87 

91 

92 

92 

93 

95 

94 

93 

93 

95 

91.3 

MIN 

74 

68 

80 

76 

69 

69 

75 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

73 

74 

72 

74 

69 

74 

78 

72 

72 

70 

71 

73 

71 

73 

73 

72 

72 

74 

72.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

MIN 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

98 

99 

92 

90 

90 

94 

93 

91 

91 

87 

85 

69 

89 

91 

94 

92 

92 

93 

93 

91 

81 

91 

90 

91 

92 

96 

94 

94 

92 

95 

91.6 

MIN 

72 

73 

79 

74 

72 

70 

77 

75 

73 

73 

73 

73 

72 

75 

77 

74 

72 

71 

73 

78 

74 

74 

73 

75 

76 

74 

74 

77 

75 

75 

76 

74.2 

RDBERTSDAlE   1  E 

MAX 

92 

93 

97 

100 

92 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

86 

87 

90 

86 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

89 

88 

90 

91 

92 

93 

96 

93 

94 

95 

92.1 

MIN 

66 

70 

76 

76 

68 

67 

67 

75 

73 

72 

74 

70 

69 

72 

72 

70 

70 

66 

71 

72 

70 

71 

68 

70 

72 

69 

71 

72 

71 

70 

72 

70.8 

5««  R«f«r«nce  Notes  FoUowLng  SIbUod  Index 

-   90  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  !DF   1969  -   1970  ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*         *  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

0 

0 

20 

190 

792 

512 

148 

52 

0 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

12 

159 

486 

745 

912 

630 

450 

100 

25 

0 

3519 

DECATUR 

2904 

FALKVILLE    1  N 

0 

0 

31 

188 

543 

800 

943 

703 

484 

151 

44 

1 

3888 

FLORENCE 

0 

0 

11 

186 

521 

794 

948 

651 

496 

120 

28 

0 

3755 

HUNTSVILLE   WB  AP 

0 

0 

9 

U2 

502 

728 

902 

679 

466 

99 

25 

0 

3552 

3070 

MADISON 

0 

0 

B 

129 

500 

731 

900 

3143 

MDULTON  2 

0 

0 

5 

1*5 

466 

728 

888 

615 

455 

102 

25 

0 

3429 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

0 

0 

5 

160 

480 

715 

848 

573 

400 

76 

30 

0 

3287 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

21 

166 

536 

802 

999 

630 

426 

127 

37 

1 

3795 

RED  BAY 

0 

0 

1 

168 

460 

749 

897 

641 

482 

118 

31 

0 

3547 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

17 

181 

547 

794 

937 

701 

525 

125 

35 

1 

3864 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

28 

212 

549 

779 

969 

721 

528 

161 

63 

3 

40?3 

WATERLOO 

*         *  * 

0 

0 

B 

163 

^80 

771 

933 

630 

500 

116 

30 

0 

3631 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

0 

0 

9 

151 

487 

775 

924 

609 

426 

119 

28 

0 

3528 

3220 

BESSEMER  3  SSW 

0 

0 

7 

114 

442 

671 

814 

547 

373 

80 

20 

1 

3059 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

if 

110 

443 

663 

830 

568 

377 

91 

23 

0 

3109 

2551 

BRIDGEPORT  2  W 

0 

0 

18 

165 

541 

793 

962 

656 

460 

139 

43 

1 

3778 

GUNTERSVlLLE 

0 

0 

2 

109 

428 

741 

909 

653 

0 

n  w  c  n  M  T  A 

i  0 

169 

J  t  J 

761 

0  10 

4  81 

136 

c 

O  I  0  C 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

10 

179 

543 

781 

965 

713 

497 

148 

44 

0 

3881 

3211 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

0 

0 

26 

172 

529 

782 

918 

611 

429 

115 

29 

0 

3611 

SCOTTSBQRQ 

0 

1 

38 

166 

558 

807 

989 

706 

509 

152 

42 

2 

3990 

3096 

VALLEY  HEAD 

*         *  * 

0 

0 

50 

218 

637 

901 

1058 

802 

589 

221 

79 

10 

4565 

3349 

UPPER   PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

0 

70 

421 

671 

840 

609 

369 

79 

17 

0 

3076 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

0 

0 

2 

119 

437 

660 

850 

632 

400 

92 

22 

2 

3216 

CENTREVILLE 

0 

0 

5 

106 

461 

680 

852 

601 

405 

84 

27 

0 

3221 

2448 

CLANTQN 

0 

0 

2 

97 

442 

654 

857 

604 

386 

89 

24 

1 

3156 

2541 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

10 

195 

511 

765 

946 

686 

474 

140 

38 

3 

3768 

FAYETTE 

0 

0 

10 

130 

465 

677 

852 

636 

401 

99 

26 

1 

3299 

HALEYVILLE 

0 

0 

5 

170 

503 

766 

941 

679 

479 

117 

42 

0 

3702 

HAMILTON  3  S 

0 

0 

16 

197 

565 

809 

942 

756 

536 

174 

53 

2 

4050 

JASPER  4  N 

0 

0 

13 

167 

513 

741 

900 

553 

431 

104 

32 

1 

3455 

PRATTVILLE 

0 

0 

0 

60 

375 

601 

772 

497 

288 

50 

4 

0 

2647 

2228 

THDRSBY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

102 

385 

660 

828 

547 

349 

55 

14 

0 

2940 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

0 

0 

0 

80 

414 

620 

786 

548 

347 

59 

16 

0 

2870 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

3 

107 

451 

668 

832 

558 

375 

76 

26 

5 

3101 

2467 

VERNON 

0 

0 

2 

134 

457 

673 

835 

580 

378 

71 

22 

0 

3152 

*         ♦  ♦ 

EASTERN  VALLEV  Ot, 

ANNISTON   FAA  AP 

0 

0 

116 

470 

704 

871 

574 

396 

86 

20 

0 

3241 

CALERA  2  SW 

0 

0 

7 

86 

409 

636 

801 

570 

345 

92 

15 

2 

2963 

CENTRE  5  SW 

0 

0 

B 

152 

507 

754 

919 

655 

446 

120 

25 

2 

3583 

CHlLDERSBURC  WTR  PLANT 

0 

0 

3 

109 

440 

805 

521 

345 

80 

19 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

116 

464 

705 

87^ 

585 

419 

101 

1 

0 

3284 

2  893 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

0 

11 

167 

324 

757 

922 

480 

117 

Zi> 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

0 

0 

10 

84 

442 

677 

786 

546 

365 

92 

17 

1 

3020 

TALLADEGA 

0 

0 

9 

108 

450 

664 

807 

534 

357 

81 

20 

0 

3030 

2542 

*         «  * 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

113 

411 

674 

847 

596 

369 

82 

18 

0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHL4ND 

0 

0 

20 

167 

505 

748 

925 

621 

450 

99 

28 

1 

3564 

AUBURN  3  SW 

0 

0 

0 

65 

388 

635 

826 

561 

353 

70 

13 

0 

2911 

2264 

CAMP   HILL   2  NW 

0 

0 

9 

124 

487 

707 

895 

637 

405 

121 

26 

2 

3416 

HEFLIN 

0 

0 

18 

149 

544 

796 

961 

670 

464 

147 

42 

5 

3816 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  nF   1969  -  1970   ALABAMA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NOR^4ALS 
JULY- JUNE 

LAFAYETTE 

0 

0 

1 5 

385 

611 

609 

495 

^  1  ? 

66 

1  Q 

0 

2826 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

18 

318 

717 

449 

293 

63 

8 

0 

OPtLlKA 

■  0 

0 

0 

60 

403 

629 

830 

580 

364 

76 

13 

0 

2955 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

if 

112 

416 

683 

873 

595 

379 

86 

24 

2 

3174 

ROCK  MILLS 

*         «  * 

0 

0 

7 

109 

490 

724 

911 

642 

460 

128 

25 

0 

3496 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

0 

0 

0 

103 

437 

621 

740 

18 

0 

DEMQPOLIS   LOCK  AND  DAM 

0 

0 

3 

106 

476 

638 

825 

584 

369 

0 

GAINESVILLE 

0 

0 

2 

119 

453 

666 

821 

586 

368 

71 

28 

0 

3116 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

96 

368 

609 

772 

515 

339 

53 

12 

0 

2784 

2098 

HAYNEVILLE 

0 

0 

6 

86 

449 

651 

779 

570 

369 

77 

25 

0 

3012 

LIVINGSTON  2  SW 

0 

0 

0 

98 

413 

623 

802 

567 

371 

80 

31 

0 

2985 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

80 

394 

602 

738 

501 

313 

53 

15 

0 

2696 

MINTER  3  NW 

0 

0 

3 

9^. 

419 

628 

805 

570 

350 

74 

26 

0 

2969 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

5  5 

374 

760 

505 

297 

5 1 

2  6^ 

2291 

SELMA 

0 

0 

0 

56 

315 

550 

677 

441 

247 

39 

9 

0 

2334 

1913 

TUSKEGEE  3  SW 

2032 

UNION  SPRINGS 

0 

0 

0 

77 

371 

591 

786 

523 

308 

60 

19 

0 

2735 

*        *  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

0 

0 

3 

70 

429 

601 

776 

559 

321 

58 

18 

0 

2635 

ATMDRE   1  SW 

0 

0 

0 

30 

300 

452 

631 

424 

241 

31 

8 

0 

2117 

BEATRICE   1  E 

0 

0 

1 

57 

403 

612 

715 

526 

310 

46 

2 

0 

2674 

BRANTLEY 

0 

0 

3 

61 

412 

602 

763 

515 

294 

70 

12 

0 

2732 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

1 

60 

370 

526 

670 

450 

257 

36 

7 

0 

2379 

1853 

CAMDEN  3  NW 

0 

0 

3 

103 

413 

637 

772 

519 

332 

59 

20 

0 

2856 

CHATOM  3  N 

0 

0 

0 

58 

292 

472 

667 

433 

261 

26 

15 

0 

2224 

CLAYTON 

0 

0 

0 

72 

325 

558 

790 

464 

298 

31 

0 

0 

2538 

DDTHAN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

23 

277 

490 

ENTERPRISE  3  NW 

0 

0 

0 

60 

342 

547 

768 

508 

290 

42 

11 

0 

2568 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

0 

0 

0 

50 

372 

617 

797 

516 

287 

72 

11 

0 

2722 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

36 

299 

492 

717 

487 

267 

17 

0 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

7A 

347 

523 

735 

509 

268 

39 

22 

0 

2537 

GENEVA 

0 

0 

0 

16 

556 

747 

528 

299 

41 

9 

0 

GILBERTOWN 

0 

0 

2 

64 

377 

557 

692 

466 

301 

60 

22 

0 

2541 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

70 

3B7 

605 

779 

537 

344 

12 

17 

0 

2751 

1859 

HEADLAND 

0 

0 

0 

52 

344 

574 

762 

509 

263 

47 

6 

0 

2557 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

72 

357 

577 

798 

522 

331 

42 

14 

1 

2714 

1918 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

7 

81 

355 

470 

688 

427 

225 

24 

1 

0 

2278 

1711 

PHENIX  CITY  2  NNW 

0 

0 

77 

465 

667 

524 

306 

55 

0 

0 

PITTSVIEW 

0 

0 

1 

76 

446 

672 

848 

594 

372 

97 

17 

0 

3123 

2222 

THOMASVILLE 

0 

0 

2 

90 

400 

591 

790 

542 

343 

54 

23 

0 

2835 

2067 

TROY 

0 

0 

0 

55 

316 

546 

716 

454 

271 

31 

5 

0 

2394 

1953 

WHATLEY 

*         *  * 

0 

0 

5 

105 

397 

584 

735 

516 

357 

61 

24 

2 

2786 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

27 

256 

429 

623 

397 

224 

15 

8 

0 

1979 

CODEN 

0 

0 

0 

7 

218 

375 

626 

391 

169 

25 

4 

0 

1615 

FAIRHOPE   2  NE 

0 

0 

0 

19 

236 

389 

592 

366 

182 

19 

Q 

1629 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

20 

220 

345 

618 

375 

190 

14 

10 

0 

179^ 

1560 

ROBERTSDALE  1  E 

0 

0 

0 

44 

266 

431 

609 

433 

202 

22 

14 

0 

2021 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

JUIY  1970 


Station 

Day  Ol  Month 

3 » 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      ♦  ♦ 

PiEOMUNT  PLATEAU 

05 

MARTIN  QA'i 

•  24 

•  13 

.28 

.29 

.  18 

.1. 

.2, 

.16 

•  31 

•  23 

.26 

.  33 

■  21 

•  14 

- 

•        •  « 

Pi.AIRlE 

06 

OtMOPOLlS   LOCK  AND 

DAH 

EVAP 
WINU 
MAX 
MIN 

• 

26 
100 
70 

.}<• 

U 
103 
73 

.u 

30 
103 
77 

.52 

12 
106 
77 

.21 

42 
102 
69 

.24 

56 
94 
66 

.39 

24 
97 
67 

.29 

21 
100 
71 

.12 
92 
90 
72 

.23 
52 
97 
73 

.20 
24 
98 
72 

.15 

27 
103 
72 

.29 

14 
103 

72 

.40 

30 
99 
74 

.21 

33 
100 
74 

.36 

31 
102 
74 

.22 

98 
73 

.21 

98 

1 

.20 

16 
97 

'1 

.27 

36 

101 

" 

.29 

53 
97 
73 

.03 
31 
88 
74 

.05 

37 
62 
72 

.11 

4 
95 
74 

.17 
41 
95 
73 

.26 

16 
100 
74 

.21 

11 
102 
7S 

.27 

4 

107 
76 

.16 

5 

107 
79 

.16 

31 
99 
76 

.24 

109 
79 

7.16 
827 
99.0 
73.0 

*       «  « 

GULF 

OS 

P&IRHOPE   2  NE 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.29 

17 
lO* 
77 

.28 

20 
102 
7ii 

.31 
*5 

105 

ei 

.17 

3* 
99 

62 

.24 

26 

100 
72 

.24 

12 
104 
74 

.21 

17 
105 
76 

.21 

29 
104 
79 

.31 

33 
105 
77 

.29 

30 
103 
77 

.  1 1 

27 
103 
78 

.09 
14 
93 
74 

.16 

10 
9a 

.06 
4 
93 

75 

.16 

6 

102 
77 

.20 
18 

104 
77 

.18 

22 
104 
74 

.32 

31 

103 

71 

.20 
32 

106 
75 

.13 
19 

105 

77 

.21 

IS 

101 
77 

.15 

15 
96 
76 

.16 

11 

100 
74 

.22 

12 
100 
76 

.21 
15 
99 

76 

.30 

13 
104 
76 

.18 

23 
103 
77 

.27 

15 
104 

77 

.20 
11 

101 
73 

.21 
13 

101 
77 

.14 
1* 

104 
79 

6.  49 

605 
101.8 
76.2 

S*«  R*ler*DC«  NoIm  Following  Sution  Indvx 
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STATION  INDEX 


1  

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COuNTY 

DRAINAGE  ] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(JUbbnVLn 

1 

'  SPECIAL 

OOOB 

or 

HENRY 

31  35 

65  19 

46J 

7A 

JOHN  S  RICHeURC 

OObi 

o> 

MInSTON 

795 

PROF.   P4LMER  OODSEV 

ALBEXTA 

DUO 

07 

mIlCOX 

I 

32  14 

B7  29 

ITS 

74 

SIDNEY  J.   HAHOVj  SR. 

AlBERTviLLE  2  if 

0I'<6 

MARSHALL 

12 

34  14 

66  10 

1140 

9P 

5P 

H 

ALEI'ANOEil  CITV 

o; 

TALLAPOOSA 

U 

32  57 

66< 

7A 

74 

Al  ICE V I llE 

OITB 

Oi 

PICKENS 

13' 

7A|  7A 

MRS.  CHERRY  J,  HFRNOON 

ANDALUSIA  1  NH 

07!  COVINGTON 

< 

31  19 

06  30 

260 

8A 

64 

J4M£S  P ,   CI LL I S 

ANNl STON  'A4  iP 

02t; 

04 

CALHOUN 

33  35 

65  91 

599 

NIO 

033B 

WINSTON 

2 

34  04 

500 

74 

MR5>  DOHA  R,  OAVtS 

0369 

0! 

CLAV 

U 

65  50 

1080 

7A 

74 

CEDRCE  M.  6URNS 

03T7I  0*i  ST.  CLAlR 

T 

33  51 

66  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  I 

0399i  Ol(  LIMESTONE 

12 

34  4B 

66  99 

720 

9A 

94 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHORE  1  Sm 

0*071 

071  ESCAMBIA 

B 

31  01 

67  31 

294 

4P 

4P 

:  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

0*2£  OSj  LEE 

11 

65  31 

730 

6A 

H 

MRS.   MARTHA   I.  MOORE 

03 

AUTAUGA 

32  28 

66  41 

200 

64 

J  •  6 .  NE I GHBORS 

SankmEad  lock  and  oah 

OSOS 

03 

TUSCALOOSA 

; 

67  20 

260 

74 

OS83 

OB 

baldmin 

9 

30  S3 

67  47 

268 

7P^ 

TP 

CKOVER  W.  WOODWARD 

BEATftlCE    I  E 

0616 

07 

MONROE 

87  12 

176 

7A, 

BELLE  HINA  Z  S 

OL 

LIMESTONE 

i: 

34  42 

B6  93 

600 

5P 

5P 

4U6URN  UNIVERSITY 

OT<,a 

03 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

492 

BcSSE'*E"  '  SSK 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

540 

6P 

64 

ROSERT  p.   HOSES'  JR. 

BILLINCSlEV  I  SE 

0823 

0) 

AUTAUGA 

32  39 

66  42 

420 

64 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  HB  AP  ft. 

0831 

02 

JEFFERSON 

; 

33  34 

620 

MID 

HID 

:  Hj 

U.S.   WE4THek  SUftEAU 

0957 

KARSHALL 

z 

34  13 

B6  10 

1070 

101^9 

0^ 

CRENSHAW 

* 

31  35 

86  16 

2T4 

8A 

B*EWTuf*  3  SSE 

10B*| 

07 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

89 

6P 

64 

B1I0CEP0RT  Z  M 

02 

JACKSON 

1^  34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

IU3 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

605 

07 

PIKE 

31  43 

85  49 

510 

74 

CALERA  1  Sh 

1265 

04 

Shelby 

33  09 

86  46 

940 

5P 

5P 

CAMDEN  J 

1301 

OT 

MIlCOX 

32  02 

87  20 

229 

5P 

5P 

CAMP  miL 

1326 

05 

TALLAPOOSA 

86  41 

680 

" 

AU6U»N  UNIVERSITY 

CAttBON  HILL 

1377!  03 

WALKER 

; 

430 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CfNTRE  S  Sw 

1S12{ 

04 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

620 

7A 

CENTRE V I  LIE 

1520 

03 

BIBB 

32  57 

224 

74 

1566 

07 

WASHINGTON 

i; 

8B  13 

285 

5P 

5P 

CHILOcRSBlJQC  mTR  PlAM 

04 

tallaoeoa 

33  17 

86  20 

416 

5P 

5P 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

: 

31  32 

87  31 

1831 

o; 

Chilton 

32  51 

86  38 

74 

74 

1725 

BARBOUR 

5 

"  " 

85  28 

596 

84 

1603 

08 

mobile 

9 

88  13 

12 

9P 

5P 

C9FFEE  SPRINGS  2  NM 

1807 

07 

GENEVA 

31  11 

65  56 

250 

64 

HENRY  F,  KELLEV 

C3LBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34  44 

67  90 

470 

TV4-462 

1S<.9 

02 

OE  KALB 

■ 

34  15 

85  52 

734 

74 

1865 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

89 

(,  jkOOv A 

i9<i0 

03 

WALKEa 

; 

33  46 

87  U 

334 

197* 

07 

ftUSStlL 

32  09 

85  04 

217 

74 

o(>:  sumtjb 

i: 

32  26 

219 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

32  49 

85  45 

760 

74 

paDEvlL^E  < 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

89  46 

730 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32  21 

229 

7A 

74 

Of  LTA 

2235 

OSj  CLAV 

11 

33  26 

85  42 

1030 

74 

MRS  VERNA  6.  LANDERS 

DEMOPOlIS  LOCK  AND  DAM 

22'.5 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  90 

100 

6A| 

64 

64 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2377 

071  HOUSTON 

5 

31  10 

85  21 

308 

2386 

0^  MINSTON 

2 

34  10 

800 

7A 

74 

2577 

07|  C0FF6E 

10 

31  25 

86  04 

199 

74 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  1! 

87  48 

252 

74 

MRS.  belle  berry 

2675 

COFFEE 

5 

31  20 

85  53 

409 

27JW  07 

BARBDUR 

31  59 

85  06 

219 

84 

275hI  07'  CDNECUH 

31  26 

216 

7A, 

74 

2813 

06 

BalOhin 

30  33 

87  53 

5P 

5P 

5P 

FALKVILlE    1  N 

01 

MORGAN 

i: 

34  22 

86  94 

630 

74 

EOGBfRT  M.  HARDIN 

FarETTe 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

36: 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

2971 

01 

LAUDERDALE 

L2 

34  48 

87  41 

578 

5P 

SP 

3035 

08 

BALDWIN 

30  14 

8B  01 

10 

5P 

5P 

30*3 

02 

OE  KAL8 

34  27 

85  43 

934 

64 

3105 

07 

monrce 

1 

31  26 

410 

84 

84 

3154 

04 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

565 

3160 

06 

SumTER 

131  32  49 

88  09 

74 

32001 

02 

CULLMA\ 

2 

34  01 

66  45 

500 

64 

OT  GenEvA 

5 

31  02 

65  91 

107 

74 

C^OROUNNA 

3271 

07  BUTLER 

<^  31  38 

86  44 

285 

74 

T.   E,  MASON 

CUBeRTOwN 

330Bi 

Choctah 

13*  31  53 

66  20 

I2B 

6P 

6P 

4LTUN  G.  LAND 

34)0 

Oy  «ALK£R 

2 

33  39 

87  13 

300 

64 

3511 

06 

HALt 

2.  32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

3519 

OT  BUTLER 

86  38 

445 

74 

3559 

08i  BALDHIN 

30  17 

67  41 

8 

74 

GILBERT  Wi  HELCHER 

3573 

02 

MARSHALL 

ii 

34  20 

66  19 

578 

4P 

4P 

R4D10  STATION  WCSV 

3578 

02  MARSHALL 

34  22 

86  17 

605 

3620 

oy  xinston 

2 

34  14 

87  37 

990 

8A 

JAMES  E ■   El DSON 

3b<>S 

031  MARIQN 

13 

34  06 

87  99 

516 

74 

EOOl E  I  I   PC ARC E 

haynevule 

37<.B 

LOMNDES 

I 

32  11 

86  36 

160 

Si 

64 

HISS  ANNE  005MELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

S 

31  21 

85  20 

370 

Tt 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05;  CLEBURNE 

1 

69  36 

S50 

84 

CITY  OF  HE  Fl IN 

HIGHLAND  HOME 

OT  CRENSHAM 

b 

31  57 

86  19 

594 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HTCHTOhER 

38'.2 

051  CLEBURNE 

1 

33  32 

85  24 

1175 

ARlON  l.  OTTS 

1  HDDCES 

3899 

Oil  FRANKLIN 

13 

34  20 

87  36 

840 

74 

HARY  N.  4VEHV 

1  HJKTSVILLE    MB  AP 

406' 

0 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

bOO 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  2  SM 

04 

CALHOUN 

7 

33  48 

B5  46 

690 

MBS.   ELLA  M.  4YERS 

JASPER  *  S 

4226 

03 

WALKER 

2 

33  54 

87  16 

529 

6P 

6P 

JAMES  A,  BRITAIN 

STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst 
at  Weather  Bureau  Airport  Station.   Dannelly  Field,    RFD  2,   Montgomery,   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  '^7,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"   table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown_by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data'  table,    "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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0 

0 

7.01 

2  ,16 

2 

99 

9 

.0 

0 

BRIDGEPORT  2  H 

87.5 

66.4 

77.0 

93 

31* 

58 

25  + 

0 

9 

0 

0 

0 

3.99 

,58 

94 

10 

.0 

° 

ountersville 

ONEDNTA 

89.2 

67.9 

78.6 

96 

3* 

59 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

3.94 

1 

12 

21 

.0 

0 

SAINT  BERNARD 

88 , 3 

66.8 

77.6 

-  .6 

96 

7 

56 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

4.63 

.66 

1 

35 

10 

.0 

0 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

86,8 

67.5 

77.2 

92 

2 

50 

25  + 

0 

7 

0 

0 

c 

3.48 

1 

61 

11 

.0 

0 

SCOTTSBORD 

89,5 

66.9 

78.2 

-  .3 

96 

2 

57 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

5.13 

1 ,50 

2 

00 

19 

.0 

0 

VALLEY  HEAD 

87, <. 

65,5 

75.5 

-  .7 

93 

17* 

56 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

2.40 

-  1.47 

52 

10 

.0 

0 

DIVISION 

77.8 

.7 

4.45 

,33 

.0 

*       *  • 

JPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

91  ,6 

72,8 

62.2 

99 

7 

62 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

4,23 

1 

20 

15 

.  c 

0 

BANKHEaO  LOCK  AND  DAM 

89,9 

69,4 

79.7 

98 

2 

61 

28+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.29 

1 

18 

10 

.0 

0 

CENTREvILLE 

91,0 

69.4 

60.2 

-  .8 

98 

7+ 

62 

25 

0 

2 1 

c 

c 

2 

59 

10 

.0 

CLANTON 

88, <• 

69,5 

79.0 

-  l.O 

95 

7 

63 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

12.10 

7,4< 

6 

75 

26 

.0 

0 

DOUBLE  SPRINOS 

87,3 

57,6 

77.6 

94 

1 

59 

25+ 

0 

11 

0 

0 

0 

6.56 

3 

03 

21 

.0 

0 

FAYETTE 

87, 5M 

67, 8M 

77. 7M 

60 

24 

0 

13 

0 

c 

c 

2.03 

75 

10 

.0 

0 

haleyville 

89, 1 

5B,6 

76.9 

96 

2 

60 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

4.53 

1 

11 

.0 

0 

HAMILTON  3  S 

90,2 

55.3 

78.3 

97 

2 

57 

25  + 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

14 

10 

.0 

0 

JASPER  «  N 

87,5 

67.2 

77.4 

94 

6+ 

56 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

8.53 

3 

35 

19 

.0 

0 

prattville 

91,6 

70 . 3 

81.0 

.  6 

96 

4+ 

65 

27  + 

0 

21 

0 

0 

0 

6.23 

1.42 

2 

21 

4 

.0 

0 

THORSBy  EXP  STATION 

88. 5M 

69. 7M 

79. IM 

94 

16 

65 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

1 0  .  4i 

4 

49 

25 

.0 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

91,8 

72.5 

62.2 

99 

6 

62 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

8.84 

2 

50 

21 

.0 

a 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

90,7 

70,1 

80.4 

-  1.0 

98 

5* 

61 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

5.91 

1.94 

1 

55 

10 

.0 

VERNON 

92,0 

56,6 

60.3 

98 

2 

59 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

5.29 

1 

16 

' 

.0 

DIVISION 

79.6 

-  .7 

6.90 

2,58 

.0 

*       *  * 

EASTERN  VALLEY  C 

ANNISTDN  FAA  AP 

88,6 

70,0 

79.4 

95 

31 

65 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

5.52 

1 

69 

26 

.(^ 

CAlERA  2  SW 

90,  3 

68,5 

79.5 

98 

31 

52 

25 

0 

20 

0 

c 

c 

2 . 34 

-  2.3' 

1 

50 

10 

.0 

CENTRE   5  Sw 

90 , 5 

65.9 

76.2 

95 

17+ 

59 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

2.37 

52 

16 

.0 

0 

CHILDERS8URC  WTR  PLANT 

90.3 

58.9 

79.5 

96 

3+ 

63 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

7,51 

2 

78 

6 

.0 

0/ 

GADSDEN  GAS  PLANT 

89,4 

58.8 

79.1 

-  .3 

95 

30+ 

64 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

2,83 

1 

02 

10 

.0 

0 

PELL  CITY  1  NNE 

89.7 

57.5 

78.5 

102 

31 

63 

25  + 

0 

20 

0 

0 

0 

5,09 

1 

40 

U 

.0 

c 

SYLACAUGA  >>  NE 

90.  <• 

58.7 

79.5 

96 

31  + 

64 

25+ 

0 

15 

0 

0 

0 

8,5c 

2 

00 

24 

.0 

0 

TALLADEGA 

87,7 

56.4 

76.1 

-  1.5 

93 

31  + 

62 

25 

0 

1  ! 

0 

a 

4.07 

-  .01 

93 

8 

.c 

c 

DIVISION 

79.0 

-  .4 

4  .80 

.59 

.0 

•       *  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

89,2 

57.5 

78,4 

95 

1 

64 

25* 

0 

17 

0 

0 

7.27 

1 

7C 

20 

.c 

0 

ASHLAND 

86.5 

65.6 

76,7 

92 

7 

61 

30 

0 

9 

0 

0 

2.1a 

87 

10 

.c 

c 

AUBURN  3  SW 

90,6 

59.7 

80.2 

.3 

97 

7 

64 

15 

0 

22 

0 

0 

4,0a 

-  ,40 

1 

57 

24 

.0 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

88,2 

57.6 

76.0 

94 

31  + 

64 

14 

0 

16 

0 

0 

7,5a 

2 

50 

10 

.c 

0 

HEFLIN 

90,6 

65.3 

76.5 

99 

3 

61 

25 

0 

19 

0 

0 

3.33 

I 

2! 

10 

.c 

0 

LAFAYETTE 

89,9 

53.4 

75.7 

95 

3.1 

59 

10 

0 

19 

0 

0 

3.96 

1 

79 

10 

.c 

c 

MARTIN  DAM 

89,6 

59.2 

79.4 

94 

31  + 

64 

20 

0 

19 

0 

0 

6.43 

2.53 

2 

31 

10 

.0 

0 

OPEL IKA 

88,9 

59.5 

79.3 

95 

10* 

64 

16 

0 

17 

0 

0 

9.06 

3 

7! 

24 

.c 

0 

RDCKFORD  2  NNW 

88, 5M 

53. 8M 

75. 2M 

94 

7. 

58 

25 

0 

15 

0 

0 

5,93 

1 

3C 

10 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

90,6 

68.0 

79.3 

97 

1 

64 

15. 

0 

21 

~> 

4.35 

1 

01 

5 

.c 

0 

DIVISION 

76.3 

-  1,3 

5.40 

.86 

.0 

See  Rolorence  Notes  Following  Slalion  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^l.b.m. 

 AUGUST 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

i 

• 

Q 

e 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

<D 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•°| 

~  J 

si 

.°l 

Total 

♦       «  » 

PRAIRIE  06 

nAYTQN 

91,5 

71.0 

81.3 

97 

1 

67 

25  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.80 

.92 

19 

.0 

0 

8 

4 

0 

DEMOPQlIS   lock   and  RAM 

89.6 

70.3 

80.0 

96 

7 

64 

26  + 

0 

17 

0 

0 

0 

4,90 

1,41 

1.26 

5 

.0 

0 

9 

3 

2 

GAINESVILLE 

88.0 

70.9 

79.5 

93 

3  + 

63 

25 

0 

1 2 

6.17 

4.12 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

GREENSBORO 

91.1 

69,2 

60.2 

-  1.7 

96 

7  + 

63 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

6,40 

4,54 

3.30 

1 1 

.0 

0 

7 

4 

4 

HAYNEVILLE 

86. 5M 

70, 'iM 

79. 5M 

94 

17+ 

66 

26+ 

0 

15 

0 

0 

0 

6.47 

2.79 

2B 

.0 

0 

12 

5 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

91,3 

69.2 

80,3 

62 

27+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4,90 

1.81 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

89, 9M 

70. 3M 

80.  IM 

96 

B-f 

64 

25+ 

0 

1  £ 

4,67 

1.36 

24 

.0 

0 

5 

4 

2 

MINTER   3  NW 

88,2 

69.'! 

78.6 

94 

2 

55 

14  + 

0 

13 

0 

0 

0 

5,47 

1.35 

19 

.0 

0 

6 

4 

2 

MONTGOMERY  WB  A?  R 

69,6 

71.5 

60.7 

-  1.0 

95 

1 

66 

30  + 

0 

20 

0 

0 

0 

3 ,  7C 

,40 

.71 

27  + 

.  0 

0 

12 

2 

0 

selma 

91.3 

72.'. 

61.9 

.3 

96 

1 

69 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

4,72 

.35 

.82 

10 

.0 

0 

12 

4 

0 

TUSKEGEE  3  SW 

89.2 

70.6 

80.0 

-  .6 

96 

1 

56 

14+ 

0 

1 9 

8,63 

4.25 

2.57 

28 

.0 

0 

10 

7 

3 

DIVISION 

80.2 

-  1.1 

5,82 

1.76 

.0 

•     *  ♦ 

COASTAL  Plain  o7 

ANDALUSIA   1  NW 

90,5 

68.1 

79.3 

97 

2 

64 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

5,60 

1.66 

12 

13 

5 

1 

ATMORE   1  SW 

90 ,  *t 

71.3 

80.9 

95 

2  + 

67 

31  + 

0 

21 

0 

0 

0 

7 ,  9C 

1.57 

22 

.0 

0 

14 

1 

1 

BEATRICE   1  E 

89, it 

67.8 

76.6 

95 

17+ 

63 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

7,29 

2.05 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

BRANTLEY 

90,5 

69.5 

80.0 

97 

2 

65 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

7,42 

2,10 

1.71 

9 

.0 

0 

13 

6 

1 

BREWTDN  3  SSE 

92.0 

67.9 

60.0 

-  .5 

97 

1 

64 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

10,27 

4,50 

1.95 

27 

.0 

0 

13 

5 

4 

CAMDEN  3  NW 

90,3 

66.8 

78.6 

95 

3  + 

50 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

6,62 

1.66 

9 

.0 

0 

12 

7 

3 

CHATOM   3  N 

90,7 

66 .  9M 

76 .  BM 

96 

1 

60 

25  + 

0 

21 

0 

0 

0 

7,97 

1.70 

11 

.0 

0 

1 1 

5 

2 

CLAYTON 

87,7 

70.5 

79,1 

91 

31  + 

57 

15  + 

0 

13 

0 

0 

0 

5,04 

,15 

1,13 

9 

,0 

0 

11 

4 

1 

ENTERPRISE   3  NW 

89,  1 

70.1 

79,6 

2 

66 

17  + 

0 

21 

0 

0 

0 

6.30 

1,12 

10 

.0 

0 

11 

5 

1 

EUFAULA   WILDLIFE  REF 

90,6 

70.6 

60.6 

95 

31  + 

66 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

3.53 

1  .02 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

EVERGREEN 

90. 

71.5 

61.0 

97 

3  + 

68 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

5,55 

.96 

8 

.0 

0 

11 

5 

0 

FRISCO  CITY 

90. 

70.2 

80.3 

97 

17  + 

55 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

5,19 

,02 

1.79 

24 

.  0 

0 

10 

2 

1 

GENEVA 

88,9 

69.9 

79.4 

94 

17+ 

66 

31  + 

0 

17 

0 

0 

0 

14,80 

8.68 

3.05 

24 

.0 

0 

15 

8 

7 

GILBERTDWN 

89,9 

70.3 

60.  1 

95 

6 

61 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

5,26 

1.00 

23 

.0 

0 

12 

3 

1 

GREENVILLE 

88,0 

70 . 8 

79.4 

-  1.7 

93 

7+ 

65 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

6.56 

1,43 

2.30 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

HEADLAND 

89,6 

69.8 

79,6 

95 

7+ 

57 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

12.26 

4 . 30 

9 

.  0 

0 

6 

6 

5 

HIGHLAND  HOME 

90,2 

70.0 

80.1 

-  .5 

97 

31 

67 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

3.02 

-  1,78 

.  75 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

OZARK  6  NNW 

89,5 

70.6 

80.2 

-  .5 

94 

31  + 

68 

22  + 

0 

21 

0 

0 

0 

6 . 96 

1,10 

1.87 

2 

.  0 

0 

10 

5 

3 

PHPNTy    riTV    7  UNu 
rnc^'i^    1,1  IT     C  r('1W 

92, 8M 

69.3 

81 ,  IM 

98 

20 

51 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

5.31 

1.36 

IS 

.0 

0 

10 

6 

1 

PITTSVIEW 

89,6 

69.6 

79 . 6 

96 

1 

66 

15  + 

0 

19 

0 

0 

0 

6 . 99 

1.83 

2 

.0 

0 

12 

5 

2 

THDMASVILLE 

87 ,  ^ 

71.3 

79.4 

-  1.2 

93 

4  + 

64 

26  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7.  35 

2,93 

3.02 

10 

.0 

0 

13 

2 

1 

TROY 

89.5 

69.4 

79.5 

-  .9 

94 

31  + 

62 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

8.02 

2,62 

2.38 

5 

.0 

0 

12 

5 

3 

WnA 1 L  t  Y 

91,4 

69.5 

80.5 

97 

2 

54 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

8.07 

1  .95 

i9 

.0 

0 

11 

7 

2 

DIVISION 

79.8 

-  1.0 

7.29 

2.09 

,0 

*        «  « 

GULF  08 

BAY  HINETTE 

88,6 

72,5 

80,6 

96 

1 

58 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

11.98 

1.70 

9 

.0 

0 

15 

9 

5 

CODEN 

69,3 

72,9 

61.1 

93 

6  + 

66 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

17.70 

2.94 

27 

.0 

0 

15 

13 

8 

FAIRHOPE   2  NE 

69, <i 

72,6 

61.1 

-  .3 

95 

2  + 

59 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

11,84 

5.50 

1  .44 

11 

.0 

0 

15 

9 

6 

FORT  MORGAN 

MOBILE  WB  AIRPORT 

90.'. 

75.6 

83.0 

.9 

96 

6 

71 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

9,20 

2.76 

3.78 

11 

.0 

0 

14 

6 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

90,  1 

71.6 

80.9 

96 

7 

66 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

10.31 

3.02 

1.60 

11 

.0 

0 

15 

8 

3 

DIVISION 

81,3 

-  .2 

12.21 

5.95 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPEPATURE 
PELL   CITY   1  NNE 

102 

DATE 

31 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

54 

DATE 

25 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION 
COOEN 

17.70 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
WATERLOO 

1.45 

greatest  1  day  precipitation 
clantun 

6.75 

DATE 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  98  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  01  Month 

Station 

,  1 
'  1 

1 

2 

3 

1 

4  1 

,  1 

6 

I 

7  I 

 r 

16  1 

17  1 

le 

 r 

19  I 

20 

•     *  » 

NOHTHEaN  VALLEV  01 

flTMENS  2 

BEL(.E  HIN'L  z  n 

.11 

FALKVlLLE    1  M 

7.15 

T 

.59 

3)21 

.67 

1.26 

.02 

'.Is 

.04 

2.9T 

.17 

.01 

.02 

.27 

.32 

.72 

.05 

.01 

.50 

.65 

.01 

.02 

HODGES 

1.55 

.  14 

.21 

.77 

.10 

.04 

huntsvule  wp  ap 

t.0« 

T 

T 

.42 

1.95 

.52 

.37 

.06 

.05 

.03 

T 

HADISON 

1.56 

.03 

.03 

.18 

.03 

T 

.55 

.05 

.05 

T 

.03 

.32 

.04 

MUSCLE   SHOfiLS   FAA  AP 

3.44 

.07 

.07 

T 

.19 

.15 

.04 

T 

.0! 

.52 

1.29 

:  .03 

T 

NEM   MARKE'''  2 

■  96 

.  10 

T 

.82 

.05 

RED  BAY 

3.29 

.02 

.34 

1.59 

,17  .05 

.14 

.03 

.  16 

REDSTONE  ARSENAL 

3.29 

.25 

T 

.  16 

.26 

1.10 

.75 

.14 

.05 

.20 

RUSSELLVILLE  2 

1.65 

.53 

.45 

T 

.23 

MATERLOD 

l.«5 

.24 

.26 

.03 

.09 

.09 

.49 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTvILLE  2  SE 

PESSEMEt  3  SSW 

4.85 

.08 

.25 

.58 

.  74 

.93 

T 

T 

.09 

DIRMINCHAH  MB  AP  R 

7.01 

.42 

T 

T 

.12 

.21 

T 

.01 

2.99 

1 .64 

.13 

.01 

.36 

BOAZ 

3.57 

.63 

T 

.52 

1.73 

.04 

BRIDGEPORT  2  h 

3.99 

.05 

.03 

.68 

.03 

T 

.85 

.06 

.94 

.17 

.48 

.32 

.22 

T 

COLLINSVILIE 

2.51 

.38 

1.40 

.27 

FORT  PaVNE 

06 

GARDEN  CITY 

4!so 

.14 

.34 

.62 

l!34 

T 

1.06 

.30 

.48 

r.UNTERSVILLE 

LEEDS 

6. 66 

.81 

.15 

1.45 

.01 

.36 

.79 

.80 

.66 

T 

.35 

.33 

hacella 

6.27 

.16 

1.16 

.45 

.59 

.15 

1.62 

.17 

.52 

.22 

.38 

ONEONTA 

3.94 

.52 

.76 

.61 

.65 

T 

.05 

T 

.06 

PALMERQAlE  2  H 

3.96 

.30 

.80 

.48 

.80 

.26 

.43 

.47 

SAINT  BERNARD 

4 .  S3 

.  0! 

.  14 

SAND  HT   SJfiSTA  AU 

3.48 

.04 

.02 

!9l 

.18 

l!6l 

SAVRE 

4.77 

.38 

.02 

.40 

.45 

.65 

1  .40 

SCOTTSBORD 

5.13 

.02 

.14 

T 

.55 

.48 

.  14 

.6! 

T 

.16 

.08 

2.00 

VALLEr  HEAD 

2.4C 

.35 

.06 

T 

T 

.04 

.52 

.14 

.21 

T  .05 

.43 

.06 

T 

H ARR I 3R 

.50 

UPPER  Plains  03 

AlKEVIllE 

4.23 

.72  1.20 

.40 

.74 

1  99 

05 

49 

1  2' 

.0! 

.57 

AUTAUGAVILlE    3  N 

5!35 

!73 

1.12 

.74 

.94 

.2« 

8ANKHEA0  LOCK    AND  DAM 

4.21 

.6? 

.02 

1 .00 

.13 

.16 

1.18 

.04 

.  1' 

.02 

.32 

BILLINGSlEV   I  SE 

5.64 

.38 

.03 

1.12 

.05 

1.62 

.?e 

.4: 

T 

BROOKWQOD 

7.5! 

1.60 

.30 

3.4! 

.05 

T 

T 

.0! 

.05 

.20 

C AB BON  HILL 

30 

.04 

2.23 

CENTREVILLE 

9.4? 

.31 

.10 

!o3 

.92 

!05 

2.57 

2)59 

!o5 

.04 

CLANTON 

12. U 

.10 

.25 

T 

1.15 

.6( 

1.90 

CORDOVA 

8.5S 

1.45 

.25 

.10 

.50 

.10 

1.40 

.10 

2.94 

DOUBLE  SPRINGS 

6.5' 

.01 

.27 

.15 

.48 

.53 

.45  .01 

.03 

.07 

.40 

.15 

FAVETTE 

zioi 

.40 

^75 

T 

.0? 

T 

!3< 

!25 

CQRCAS 

4.3< 

.23 

.30 

.32 

.24 

.11 

.26 

?.52 

HALEYVILLE 

4.5! 

.20 

T 

.01 

.01 

.36 

1.66 

.01 

.23 

T 

.63 

.95 

HAMILTON  3  S 

7.21 

.03 

.11 

1 .01 

.01 

.03 

3.14 

1.08 

.  1: 

.03  T 

T 

.37 

T 

.03 

3.36 

LAY  DAN 

8. 1( 

2.33 

l!53 

.64 

'.45 

.01 

.32 

MITCHELL  0AM 

7.4; 

.59 

.67 

.05 

1.11 

.67 

.04 

.6< 

.59 

1..^5 

PICHENSVILLE 

4.67 

.40 

.24 

.40 

.70 

.44 

1  .40 

PLANTGRSViLL'    2  SSE 

3.12 

.10 

.48 

.60 

.55 

PRiTTVI LLE 

6.2i 

2.21 

.20 

.  10 

.60 

.25 

REFORM 

7.66 

.85 

.26 

.81 

2.71 

.12 

.08 

.60 

.29 

1.15 

THORSBY  EXP   5 TAT  ION 

10. 4Z 

.34 

.42 

.54 

.40 

.79 

.11 

.98 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8.84 

T 

.43 

.85 

.03 

1 .60 

.12 

1.96 

.13 

.21 

.15 

.16 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

5.91 

.45 

.64 

.02 

1.65 

.15 

.9! 

.17 

.27 

.02 

VERNON 

6.29 

l.U 

.  74 

.40 

.15 

.15 

.68 

.26 

WEST  BlOCTON 

6.40 

.20 

4.30 

.10 

1 .00 

H INF  I E  L  0  2   S  M 

4.21 

.20 

.08 

.  2t 

.01  .07 

EASTERN  Valley  o* 

ANNISTQN  FaA  AP 

5.52 

T 

.64 

.15 

.25 

.20 

1.24 

.13 

T 

.32 

3.49 

48 

30 

.31 

*  12 

CALERA  2  Sm 

2.34 

.84 

1.50 

CENTRE  5  SM 

2.37 

•  11 

.36 

.45 

.35 

T 

T 

.52 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 

7.61 

.06 

1-03 

2.78 

1.0« 

.74 

GADSDEN  CAS  PLANT 

2.83 

.03 

.4-7 

1.02 

.41 

JACKSONVILLE   2  SW 

2.63 

1.21 

.04 

.58 

•  22 

.31 

L  EE  SBURC 

2.02 

.39 

hontevallo 

8.12 

.40 

T 

T 

T 

.39 

2^25 

.20 

T 

.12 

2.00 

.24 

PELL  CITY   1  NNE 

5.09 

.10 

1.30 

.38 

.40 

.15 

•  70 

1.40 

.  14 

SYLACAUGA  4  NE 

6.56 

T 

1.50 

.13 

.25 

1.32 

1 .20 

.35 

TALLADEGA 

4.07 

.64 

T 

.93 

.04 

.67 

.03 

.20 

.53 

WALNUT  CROVE 

3.99 

* 

.17 

1  33 

•       •  * 

PiEDNQNT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

7.21 

.35 

1.05 

.10 

1.60 

.55 

.05 

1.70 

ASHLAND 

2.1c 

.05 

.67 

.13 

AUBURN  3  Sh 

•  .00 

.05 

.05 

.25 

.60 

.11 

.45 

T 

.05 

CAHP  HIIL  2 

7.56 

.24 

.07 

.62 

.71 

2.50 

1.20 

T 

.53 

OACIEVII.I.E 

5.41 

.12 

.04 

.16 

.24 

.97 

1.42 

.40 

DELTA 

4.5« 

.11 

.06 

.0: 

.70 

1.05 

.15 

3.33 

HICHTOHER 

5.8! 

1.55 

1.60 

1.40 

JORDAN  DaH 

7.7« 

2.90 

1.20 

.06 

.69 

.80 

.02 

1.22 

LAFAYETTE 

3.9« 

.10 

.97 

1.79 

.le 

.26 

MARTIN  DAM 

6.43 

.25 

.05 

.22 

1.18 

.30 

2.31 

.06 

.01 

.  10 

OPEL  I <A 

9.oe 

Is! 

ROCKPORD  2  NNM 

5.93 

.19 

Ito 

.  18 

!66 

.02 

1.30 

!o4 

T 

l!27 

ROCK  MILLS 

4.3' 

.19 

.08 

1.01 

.24 

.32 

.30 

.26 

T 

ThURlOH  oah 

6.6' 

.20 

.39 

.54 

.69 

3.44 

.55 

■  03 

MADLEY 

4.8C 

.20 

.22 

.13 

2.54 

1.01 

.14 

.44 

5. 6' 

1 . 75 

■  06 

T 

T 

■  30 

.79 

.54 

.  12 

.37 

06 

8.»< 

1.12 

.03 

1 .30 

.19 

1.96 

.65 

3.6C 

.05 

.19  .60 

.O'. 

T 

.51 

T 

.16 

.08 

.92 

.64 

tlOPOLlS  L3tK  AND  DAM 

4.9( 

.32 

.11; 

1.26 

.01 

1.16 

.03 

.41 

■  07 

UNESVULE 

6.11 

.4^ 

.14 

T 

4.1? 

.97 

.19 

T 

.26 
.65 


.25 
.23 

.10 


.12 
.36  .04 
.15 


1.91 
.95 
.03 


.03 
.22 
1.52 


.17  2.20 
■  25 

■04  .06 


.15 
.42 
.03 


.02 
1.00 


.20 
.07 


.30 
.46 


.•9  loUooirvg  Sui.or.  I 

a*  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11      12  13 


IB  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  I 

26  [ 

27 

28  1 

9<)  1 

30 

.16 

1.06 

1.73 

.01 

,03 

.02 

•  ^7 

*  ^  J 

.95 

.  29 

2  .  79 

.10 

20 

'4? 

'  08 

03 

*  22 

09 

1.30 

.03 

1.38 

T 

!o3 

.02 

.38 

.06 

.61 

2.09 

•  04 

1 .68 

1  35 

32 

*  1 2 

'  8* 

1  26 

.10 

T 

.05 

.15 

T 

.71 

.03 

.19 

.48 

.-fO 

.80 

.15 

.27 

.33 

1.37 

.05 

.02 

.U 

2.06 

T 

.03 

.04 

.22 

.15 

.52 

.10 

.81 

.12 

.04 

.07 

*  2k 

.50 

.  2 1 

.30 

.  14 

i  .  5 

'  ^ 

.0 

,22 

.33 

.02 

.03 

.01 

1.06 

.78 

2.57 

.30 

1  .95 

.05 

.50 

T 

,70 

.25 

T 

01 

.95 

.10 

T 

.98 

.11 

1 .04 

_ 

*  A  S 

*^ 

* 

.21 

.58 

.06 

.26 

,97 

.63 

T 

.08 

.16 

■ 

97 

.08 

*  It 

.08 

.0 

62 

* 

^  '  27 

71 

*  09 

13 

46 

.19 

.07 

.21 

.37 

.<>2 

2.56 

.41 

.06 

.03 

.08 

* 

.40 

'  ^ 

1  *A- 

'  ftR 

,  0 

*  40 

1  n 

* 

*  J  J 

40 

2  'oO 

'20 

*  IC 

T 

.34 

.40 

.23 

.06 

.37 

.02 

.09 

*  ' 

*  ° 

.  06 

.33 

"  ^ 

*  11 

* 

I  60 

1^60 

'39 

3*0' 

•  ^  J 

30 

T 

T 

2.31 

.37 

.05 

.12 

.04 

.15 

.54 

.15 

.  3* 

1 . 0 

08 

2  30 

'  0" 

* 

1  '  75 

'94 

07 

,30 

.01 

.02 

.10 

[23 

.03 

.26 

.03 

.11 

.01 

.56 

.55 

1.55 

.05 

.02 

.12 

.05 

1 .  5( 

,08 

'  Ot 

1 '  1 1 

2*80 

03 

*  16 

,10 

.08 

.04 

1.40 

.04 

.02 

.04 

.*9 

1  .'.2 

.12 

.38 

.76 

.25 

.90 

.27 

.86 

.12 

1  .64 

.15 

.  1£> 

' '  ^ 

.  29 

1 .  50 

.46 

• 

.47 

.06 

.  19 

,19 

.05 

.05 

.10 

.46 

.90 

.46 

.32 

T 

.83 

.18 

1 , 12 

.02 

.  12 

.30 

.30 

.40 

1.60 

1.10 

.90 

1 ,00 

90 

.01 

I.IO 

.  1  1 

1.46 

1.38 

.07 

.65 

.76 

.16 

.05 

1.91 

2.  la 

.01 

1.35 

.03 

.01 

1.23 

2.94 

.71 

.09 

.55 

1  .25 

i  .0*- 

.31 

.21 

.50 

.71 

.37 

1.31 

1.20 

,25 

T 

1  .ac 

.30 

.91 

3.45 

.30 

.20 

1.70 

.65 

,85 

T 

.66 

.26 

.07 

.19 

.12 

T 

.84 

.58 

.38 

.06 

.10 

.22 

.22 

.04 

1,45 

1.92 

.42 

.11 

.94 

.51 

.71 

CREENSBDRQ 

HAYNEVILLE 

I.IV1N0STON  J  Sk 

MARION  6  NE 

M4RI0N  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS   I  SSM 
MUSTEAO 
MINTER  3  Nk 
MONTGOMERY  MB  tP 
aRRVILLE 

PERRYVILLE 
PIKE  lEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEOEf   3  SH 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR  l0C<  and  DAM 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NM 
ATMORE   I  Sw 
BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMOEN  3  Nir 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE   3  NW 

EUFAULA  WILOIIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEDRCIANNA 
GUBERTOwN 
GREENVILLE 
HEAOlANO 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
KELVIN 
NEWTON 
OZARK  6  NNW 

PMENIX  CITY  2  NNW 
■'INE  APPLE 
PITTSVIEw 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 


THOMaSvILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


GULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHDPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p 


.»9 
.25 
.59 


«.21 
8.01 
5.47 


7.2s 
6.05 
"..72 
6.23 


1.70 
.0« 


7.42 
10.27 
7.»1 
8.62 
7.97 

8.60 
5.0* 
8.70 
7.13 
5.85 

6.30 
3.63 
5.5! 
5.19 
U.BO 

8.40 
5.2« 
6.56 
12.26 
3.02 

10.57 
4. 40 
"..St 
7.06 

6.9e 

6.31 


8.02 
7.9fl 
B.D7 


11.98 
17.70 
11.84 


1.10 
1.26  .63 
.13  .37 


.06 
1.30 
.28 

2.28 

1.62 
1.87 

.23 


1.33  1,34 
.65 
1.35 

.77 

.59 

.75 
.53  ,08 
.14  ,51 
.60  .39 

.  10 

.16  1.25 
.20  1,43 
.20 
.08  .28 


1.71 
1,70 
,90 
.93  1,66 


1,13 
.43  .65 
.08  ,8? 


.71  1.31 
.47     .20  .33 
.46  1.25 

4.30 


,96 
.63 


.09 
T 

.02 


.13     .08  .95 


.54 
1.12 


.18  1.66 
.75 
.27 


.97  .8! 
.42 

.05  l.K 

,33  .80 

.04  .51 

.21  .69 
.04 

1.46  1.03 

.11  .44 


1.02  1.4 
1.00 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

0- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

1*? 

Trace 

q 
0 

0 

0. 

0 
>o 

1.00- 

Total 

alRMlMGHA"  WB  AIRPURT 

13 

0.4 

4.2 

35 

n 

84 

86 

67 

69 

2 

9 

0 

1 

1 

17 

62 

7.0 

HUNTSVILUE   '"B  AIRPURT 

13 

1.4 

5.S 

2e++ 

24 

n 

83 

85 

65 

73 

3 

6 

2 

2 

1 

0 

14 

6.3 

MOBILE   'Ve  AIRPORT 

17 

1.6 

6.3 

1 3++ 

29 

10 

90 

92 

67 

78 

3 

8 

5 

0 

1 

21 

7.4 

MONTGOMFRY  4B  AIRPyPT 

23 

0.7 

4.5 

30 

N 

n 

93 

9<t 

71 

78 

4 

2 

10 

2 

0 

0 

18 

55 

7.1 

:>««  r«faT«nce  noi«t  lollowina  SuiiOn  Indm. 
-  100  - 


DAILY  TEMPERATURES 


AUliUST  1970 


SUUon 

Day  of  Month 

O 
Dt 
<« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

e  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«          «  • 

NDRTHE1N  V/illEY  01 

4THENS  i 

MAX 

MIN 

BELLE   HCNA  ?  N 

MAX 

MIM 

69 

94 
70 

89 

71 

91 

71 

92 
70 

92 
68 

92 
66 

89 
66 

83 

70 

89 
72 

85 
66 

85 
68 

87 
65 

90 
66 

91 
67 

94 
70 

91 
72 

90 
68 

85 
67 

88 
66 

91 
68 

89 
68 

86 

71 

84 
58 

68 
59 

66 
67 

68 
66 

90 
65 

92 

70 

94 
69 

99 
65 

69.5 
67.6 

FSLKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

95 

71 

95 
71 

96 

72 

90 
70 

90 
69 

93 

■"1 

91 
67 

90 
68 

90 
69 

83 
72 

87 
67 

7? 
66 

84 
66 

67 
64 

91 
66 

93 
67 

94 

70 

90 
67 

90 
67 

85 
68 

90 
67 

90 
68 

90 
69 

86 
58 

63 
56 

67 

57 

67 
65 

67 
64 

89 
66 

91 
69 

93 
64 

69.0 
66.6 

Florence 

MAX 
MIN 

99 
67 

95 
68 

94 
64 

95 
68 

95 
66 

)2 
67 

91 
65 

90 
66 

89 
67 

90 
67 

85 
64 

87 
65 

90 
62 

92 
62 

95 
64 

96 
66 

89 
67 

90 
64 

86 
62 

82 
65 

91 
64 

92 
66 

87 
66 

87 

56 

90 
54 

88 
65 

90 
64 

91 
73 

93 
65 

97 
66 

98 
64 

91.2 
64.8 

HUNTSVILLE  KB  4P 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 

72 

89 

73 

92 
73 

94 

72 

97 
73 

92 
69 

95 
71 

83 
72 

68 

72 

78 
68 

84 
70 

86 
67 

92 
69 

90 
70 

91 
72 

88 
71 

93 
70 

85 
69 

88 
69 

89 
69 

92 

70 

88 
66 

84 

60 

87 

62 

67 
67 

88 
67 

90 
69 

91 

72 

92 

71 

93 
68 

69.5 
69.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

MOUlTDN  2 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 
71 

93 

72 

93 
73 

95 
70 

95 
74 

91 
68 

90 
71 

83 
72 

90 
72 

87 
69 

82 
68 

89 
64 

93 
65 

95 
67 

96 
68 

93 
73 

93 
69 

88 
68 

90 
68 

93 
67 

91 
68 

69 

72 

67 
58 

89 
56 

90 
66 

93 
67 

92 
64 

93 
67 

95 
68 

99 
65 

91.4 

66. 1 

MUSCLE    SHOALS    fAS  SP 

MAX 
MIN 

96 
74 

95 
73 

93 
72 

95 
76 

96 
74 

95 
76 

91 
71 

92 
74 

85 
75 

89 
75 

76 
71 

85 

71 

50 
67 

91 
68 

94 

71 

94 
71 

90 
74 

87 

71 

87 
70 

90 
71 

91 
70 

91 
72 

87 
74 

85 
66 

87 
64 

67 

71 

69 

70 

90 
66 

92 

71 

94 

71 

94 
68 

90.4 
71.3 

NEW  iarket  ? 

MAX 
MIN 

95 
69 

96 
76 

90 
70 

90 
68 

91 

7U 

91 

70 

91 
64 

88 
66 

87 
66 

87 
68 

90 
62 

90 
65 

93 
67 

87 

70 

90 
67 

88 

66 

91 
67 

91 
64 

90 
62 

69 
68 

63 
57 

67 
58 

69 
63 

89 
63 

90 
63 

90 
63 

94 
68 

96 

62 

90.1 
65.8 

RED  BAV 

MAX 

MIN 

100 
75 

97 
73 

98 
74 

97 
74 

93 
74 

96 
72 

95 
71 

96 
71 

88 
72 

86 

73 

88 
68 

80 
60 

85 
66 

90 
67 

91 
68 

99 

70 

96 

72 

98 
69 

92 
69 

85 
69 

90 
70 

92 
70 

69 
70 

83 
61 

62 
59 

87 
60 

90 
65 

90 
65 

92 
66 

94 

70 

95 
68 

91.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

96 
65 

95 
66 

88 
68 

94 
67 

95 
65 

94 
67 

94 
62 

91 
66 

91 
65 

91 
68 

73 
62 

88 
64 

89 
61 

92 
58 

95 
63 

96 
66 

91 
65 

91 
59 

86 
64 

91 
64 

93 
64 

69 
65 

67 

60 

85 
55 

91 
54 

90 
60 

90 
61 

90 
60 

96 
65 

89 
64 

100 
61 

91.0 
63.0 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 
MIN 

96 
67 

94 

68 

93 

70 

93 

72 

91 
68 

96 
68 

93 
65 

93 
65 

89 
68 

82 

72 

89 

70 

74 
68 

86 
63 

69 
62 

68 
62 

93 
62 

95 
65 

68 

67 

90 
65 

85 

66 

90 
66 

92 
67 

92 
67 

86 
56 

86 

56 

87 
56 

89 
64 

89 
62 

90 
62 

91 
60 

96 
60 

89.9 
64.9 

WATERLOO 

•          «  * 

MAX 
MIN 

97 
70 

98 
71 

95 
74 

94 
71 

93 
73 

94 
74 

69 
69 

88 

72 

88 
74 

90 
71 

66 
68 

87 
70 

90 
74 

91 
73 

90 
74 

90 
74 

91 
77 

93 
73 

B9 
61 

91 
72 

92 
67 

68 
71 

90 
71 

86 
57 

89 
56 

68 
65 

90 
67 

91 
64 

92 

70 

95 
69 

99 
66 

91.  I 
69.6 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 
67 

88 
69 

68 

92 
68 

92 

70 

91 
66 

89 
68 

89 
68 

69 

82 

85 

89 

92 
65 

65 

91 

68 

67 

84 
56 

68 

BESSEMER  3  SS« 

MAX 
MIN 

96 
71 

96 
69 

94 
71 

94 

70 

94 
69 

91 
o9 

96 
72 

86 

70 

83 

70 

79 
69 

61 
68 

87 
66 

81 
68 

91 
64 

92 
67 

95 
68 

93 
68 

92 
68 

66 
68 

91 
67 

91 
69 

90 
68 

90 
68 

88 
66 

89 
59 

88 
68 

86 
64 

88 
65 

69 
68 

94 
66 

94 
66 

69.8 
67.7 

BIRMINGHAM  UB  Ap 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
70 

91 
75 

89 
76 

93 
72 

94 
74 

89 
71 

84 
74 

83 
71 

81 
71 

77 
68 

83 
69 

85 
69 

88 
67 

90 
69 

91 
69 

92 
70 

91 
70 

81 
69 

88 
67 

89 

70 

88 

71 

86 

73 

85 
67 

87 
61 

86 
67 

83 
66 

87 
69 

66 
69 

91 
68 

92 
68 

67.6 
69.7 

BRIDGEPORT  ?  w 

MAX 

MIN 

93 
68 

91 

70 

90 
68 

88 
67 

89 
67 

89 

VO 

86 
65 

87 
68 

79 
70 

85 

70 

63 
65 

77 
66 

84 
65 

88 
66 

90 
66 

92 
67 

89 
68 

89 
67 

86 
65 

87 
65 

90 
68 

89 

70 

84 

72 

83 
58 

85 
58 

87 
61 

66 
63 

91 
63 

69 
69 

93 
69 

93 
63 

67.9 
66.4 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

96 

70 

94 

69 

96 

70 

92 

72 

90 
73 

93 

71 

91 
69 

91 

72 

86 

72 

82 

69 

82 
67 

76 
67 

63 
66 

66 
65 

91 
65 

93 
67 

90 
69 

93 
68 

91 
69 

85 

67 

91 
67 

90 
70 

90 
72 

87 
63 

64 
59 

90 
62 

68 
65 

86 
66 

91 
68 

93 
68 

94 
69 

89.2 
67.9 

SAINT  BERNARO 

MAX 

93 
70 

89 
68 

91 
68 

90 

70 

89 

70 

91 
71 

96 
68 

88 

70 

88 
72 

80 
70 

66 
66 

74 
67 

85 
65 

86 
59 

90 
62 

91 
69 

92 
69 

92 
68 

91 
66 

66 
68 

89 
67 

90 
68 

89 
71 

89 
61 

83 
58 

87 
62 

87 
63 

18 
66 

89 
68 

90 
66 

92 
65 

68.3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
69 

87 

70 

89 
71 

91 
69 

90 
70 

88 

70 

86 
70 

77 
69 

85 
69 

82 
64 

79 
67 

83 
66 

87 
67 

89 
67 

90 
69 

89 
69 

86 

67 

83 
68 

87 
64 

89 
67 

86 
69 

69 

71 

63 
60 

86 
60 

86 
68 

85 
64 

87 
67 

89 

70 

91 
67 

91 
69 

86.8 
67.5 

SCDTTSBORO 

MAX 
MIN 

94 

70 

96 
70 

94 
70 

91 
69 

92 
69 

94 
70 

93 
67 

91 
68 

86 
71 

80 
71 

89 
68 

72 
66 

62 
64 

67 
66 

91 
64 

93 
67 

94 
68 

90 
68 

91 
66 

67 
66 

92 
69 

93 
69 

69 
71 

85 
57 

87 
58 

88 
64 

88 
63 

89 
69 

92 
69 

92 
68 

91 
63 

69.5 
66.9 

VALLEY  HEAD 

*          •  * 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
68 

93 
68 

90 
66 

89 
66 

91 
68 

90 
68 

89 

70 

84 
69 

81 
69 

67 
66 

71 
65 

77 
64 

65 
64 

86 
63 

90 
64 

93 
66 

89 
63 

91 
65 

88 

63 

89 
66 

68 
67 

68 
69 

85 
69 

83 

56 

89 
65 

86 
61 

87 
62 

88 
68 

90 
65 

92 
61 

67.4 
65.9 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

97 
78 

95 
73 

95 
73 

96 
73 

94 

72 

97 
77 

99 
77 

92 
73 

66 

70 

B6 
74 

81 
75 

86 

72 

86 

70 

90 
69 

92 
73 

93 
74 

93 
76 

95 
74 

96 

72 

93 
73 

92 
71 

95 
73 

93 

72 

93 
70 

66 

62 

93 
71 

87 

72 

87 
73 

89 
74 

86 
74 

98 
78 

91.6 
72.8 

BANKHEAD  LOlK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

95 
74 

98 

70 

96 
74 

93 
74 

93 
74 

95 
74 

96 

72 

92 
71 

92 
70 

83 

71 

82 
72 

62 
67 

85 
68 

87 
70 

90 
71 

92 
70 

94 
70 

93 
66 

91 
67 

86 
69 

89 
69 

90 
69 

90 
71 

87 
69 

85 
61 

86 
65 

68 
68 

65 
61 

69 

68 

90 
69 

93 

70 

89.9 
69,4 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

97 
72 

95 
70 

98 

71 

94 
72 

95 
71 

95 
69 

96 

72 

90 
71 

90 
72 

67 
72 

62 

73 

81 
67 

65 
66 

68 

67 

93 
68 

93 
70 

94 
70 

94 

70 

91 
71 

68 
70 

92 
70 

92 
70 

91 
71 

92 
70 

89 
62 

91 
63 

88 
68 

84 
67 

87 
69 

91 
67 

95 

70 

91.0 
69.4 

CLANTON 

MAX 

MIN 

94 
74 

93 
70 

93 
71 

91 
72 

92 
70 

93 
72 

95 
70 

89 
71 

85 
71 

83 

70 

60 
71 

75 
69 

85 
65 

67 
68 

90 
70 

90 
70 

93 

70 

91 

70 

90 
69 

66 
68 

89 
69 

90 
71 

66 

70 

90 
69 

87 
63 

68 
69 

64 
69 

79 
69 

86 
68 

89 
66 

92 
69 

88.4 
69.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

MIN 

94 
70 

92 
69 

92 
70 

90 
72 

89 
69 

91 
71 

92 
69 

91 
69 

89 

71 

79 
71 

84 

70 

73 
68 

82 
69 

65 
65 

86 
67 

91 
68 

92 
72 

90 
68 

88 
67 

67 
68 

67 
66 

86 
67 

68 

70 

63 
59 

82 
59 

85 

62 

85 
6' 

83 

65 

89 

65 

89 
68 

91 
68 

87.3 
67.6 

f avette 

MAX 

Mm 

70 

92 
70 

BV 
70 

91 
70 

92 
70 

88 
71 

85 
68 

79 

79 
70 

83 

70 

82 
66 

92 
66 

91 
67 

69 

93 

92 
69 

85 
69 

89 
69 

89 
66 

67 

89 

61 
62 

87 
60 

90 
65 

69 
67 

68 
67 

87 
68 

88 
69 

90 
66 

87.5 
67.8 

HAlEYVULE 

MAX 

MIN 

95 
74 

96 
72 

93 

72 

93 
73 

91 

70 

9S 

72 

94 

70 

90 
69 

90 
71 

81 

71 

84 
67 

74 
68 

86 
66 

88 
66 

90 
69 

93 

70 

94 

71 

66 

69 

69 

67 

89 
69 

90 
69 

90 
69 

89 

70 

69 
60 

64 

61 

66 
62 

69 

67 

87 
66 

90 
68 

91 
69 

93 
69 

69.1 
68.6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

95 
69 

97 
69 

96 
69 

93 
70 

92 
70 

95 
69 

9* 

69 

93 
69 

90 
69 

83 

70 

63 

69 

81 
68 

86 

66 

69 
65 

92 
69 

94 
66 

95 
68 

66 

66 

91 
66 

67 
66 

90 
66 

93 
66 

•  8 

68 

B9 

57 

86 
57 

69 
58 

69 

66 

B8 

63 

90 
63 

91 
69 

9* 
64 

90.2 
66.3 

JASPER  N 

MAX 

MIN 

92 
69 

94 
68 

89 
69 

91 

72 

92 
69 

94 

72 

91 
69 

90 
70 

60 

72 

60 
71 

77 
69 

82 
68 

86 
69 

68 
65 

91 
66 

92 
66 

91 
69 

90 
66 

80 
65 

66 

67 

66 
65 

66 
68 

84 

70 

83 

61 

66 
58 

65 

67 

63 
64 

67 
64 

69 
69 

91 
67 

93 
69 

67.5 
67.2 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

96 
72 

95 

70 

95 
70 

96 
70 

94 
71 

99 
73 

90 
71 

89 

76 

85 

71 

85 

73 

65 

7! 

68 

70 

89 
66 

93 
68 

95 

71 

94 

70 

99 

70 

94 
71 

93 
70 

94 
69 

92 
70 

91 
70 

93 

71 

89 

70 

92 
68 

69 

66 

65 

66 

89 

70 

93 
69 

99 
68 

93 

76 

91.6 
70.3 
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DAILY  TEMPERATURES  ALABAMA 

Conllnued  AUGUST  1970 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

93 

91 

91 

93 

92 

87 

63 

68 

66 

83 

85 

68 

91 

94 

88 

92 

66 

91 

87 

86 

87 

68 

66 

67 

60 

67 

87 

91 

66,5 

73 

70 

73 

73 

71 

74 

70 

70 

71 

70 

67 

66 

67 

67 

70 

71 

71 

69 

69 

68 

70 

69 

71 

69 

65 

69 

69 

70 

70 

68 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

MAX 

9t> 

96 

9'. 

94 

97 

99 

92 

88 

66 

61 

65 

86 

90 

92 

95 

93 

95 

96 

93 

92 

95 

90 

93 

86 

91 

93 

67 

67 

91 

94 

95 

91.8 

MIN 

75 

74 

77 

75 

73 

77 

74 

73 

75 

74 

74 

72 

70 

69 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

71 

73 

75 

67 

62 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

72.6 

TUSCALOOSA  Oliver 

DAM 

MAX 

98 

98 

95 

95 

98 

96 

93 

94 

94 

94 

81 

86 

68 

87 

77 

92 

92 

93 

90 

91 

92 

91 

90 

89 

66 

90 

91 

67 

85 

87 

92 

90,7 

MIN 

72 

72 

74 

73 

70 

72 

74 

72 

73 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

73 

70 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

63 

61 

68 

68 

69 

65 

69 

70, 1 

VERNON 

MAX 

97 

98 

97 

97 

97 

95 

94 

90 

68 

81 

83 

86 

90 

94 

97 

96 

92 

91 

SB 

92 

92 

90 

86 

87 

90 

92 

91 

92 

95 

96 

97 

92,0 

*           *  * 

MIN 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

70 

65 

65 

68 

68 

70 

68 

68 

69 

69 

66 

72 

62 

59 

64 

70 

66 

68 

67 

67 

68,6 

EASTEi(N  VALLEV 

04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

90 

95 

94 

90 

92 

92 

89 

82 

85 

63 

75 

82 

86 

90 

91 

93 

95 

91 

64 

89 

95 

93 

90 

67 

67 

95 

Bl 

66 

91 

95 

96 

66,6 

MIN 

72 

71 

74 

73 

74 

72 

72 

73 

72 

68 

66 

69 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

68 

68 

71 

70 

72 

67 

65 

70 

69 

71 

72 

69 

68 

70 , 0 

CALERA   2  SW 

MAX 

92 

96 

93 

94 

93 

96 

96 

88 

83 

80 

76 

85 

68 

91 

92 

94 

92 

90 

88 

90 

91 

90 

91 

89 

68 

69 

90 

68 

93 

95 

98 

90,3 

MIN 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

71 

72 

71 

70 

69 

69 

71 

65 

68 

70 

69 

68 

68 

67 

69 

69 

70 

71 

62 

65 

67 

66 

65 

67 

66 

66 , 6 

CENTRE  5  SW 

MAX 

95 

95 

96 

92 

95 

93 

94 

95 

88 

65 

65 

75 

80 

87 

91 

93 

96 

95 

92 

87 

91 

94 

91 

67 

89 

86 

89 

90 

90 

92 

95 

90.5 

MIN 

69 

69 

69 

71 

61 

65 

64 

67 

65 

64 

65 

67 

65 

63 

64 

66 

67 

66 

65 

64 

68 

67 

70 

61 

59 

65 

63 

68 

69 

66 

63 

65 . 9 

CHIlOERSBURC  WTR  PLANT 

MAX 

95 

96 

96 

94 

92 

94 

91 

67 

86 

84 

80 

85 

86 

92 

92 

92 

94 

93 

90 

89 

91 

91 

90 

87 

90 

68 

69 

68 

90 

93 

95 

90.3 

70 

68 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

68 

66 

64 

69 

70 

70 

68 

68 

66 

69 

70 

72 

69 

63 

70 

68 

66 

67 

66 

66 

GADSDEN  CAS  PLANT 

MAX 

92 

95 

93 

90 

92 

92 

90 

86 

60 

65 

75 

62 

88 

91 

93 

94 

93 

91 

85 

91 

93 

89 

68 

66 

68 

90 

69 

89 

93 

95 

94 

69.-, 

68 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

67 

69 

70 

68 

65 

69 

69 

68 

69 

66 

68 

69 

71 

65 

64 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

6  6.6 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

93 

90 

93 

91 

88 

91 

92 

91 

62 

82 

61 

76 

f7 

91 

95 

95 

94 

92 

88 

87 

95 

91 

90 

66 

91 

90 

69 

88 

90 

90 

102 

69.7 

MIN 

69 

67 

67 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

66 

66 

67 

65 

64 

67 

68 

68 

67 

66 

68 

70 

69 

67 

63 

63 

65 

65 

69 

67 

67 

67,5 

SYLACAUr.A   4  NE 

MAX 

94 

96 

93 

93 

95 

96 

92 

89 

88 

83 

81 

87 

68 

93 

93 

93 

95 

91 

87 

92 

88 

87 

89 

88 

88 

90 

68 

67 

86 

95 

96 

90,4 

MIN 

70 

68 

73 

72 

71 

71 

77 

72 

72 

71 

68 

67 

65 

65 

64 

69 

68 

67 

68 

66 

68 

68 

70 

69 

64 

70 

68 

68 

67 

67 

67 

66,7 

TALLADEGA 

MAX 

92 

93 

93 

89 

91 

92 

89 

86 

84 

81 

79 

82 

83 

87 

89 

90 

91 

86 

85 

87 

90 

89 

67 

66 

67 

86 

80 

88 

90 

92 

93 

67. 7 

•           *  • 

MIN 

70 

68 

72 

72 

71 

70 

68 

72 

72 

69 

65 

68 

65 

64 

68 

69 

69 

69 

68 

65 

69 

70 

71 

68 

62 

68 

66 

68 

68 

68 

67 

66,4 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

95 

93 

93 

94 

92 

93 

94 

89 

85 

86 

83 

75 

65 

86 

91 

92 

94 

94 

92 

88 

88 

91 

91 

90 

88 

89 

87 

78 

65 

90 

94 

69.2 

MIN 

7 1 

66 

70 

71 

69 

70 

69 

72 

71 

68 

64 

65 

65 

64 

67 

68 

68 

68 

68 

65 

68 

68 

68 

68 

64 

68 

65 

67 

68 

66 

67 

67.6 

ASHLAND 

MAX 

91 

91 

91 

87 

90 

91 

92 

88 

62 

83 

79 

73 

B3 

83 

68 

68 

89 

90 

87 

84 

68 

90 

90 

65 

86 

87 

84 

79 

68 

87 

69 

86.5 

MIN 

69 

66 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

70 

66 

64 

64 

67 

63 

64 

67 

67 

68 

05 

63 

66 

67 

68 

68 

65 

67 

66 

67 

66 

61 

65 

66.6 

AUBURN  3  SW 

MAX 

96 

94 

94 

94 

92 

96 

97 

90 

67 

87 

63 

73 

B7 

88 

92 

93 

95 

95 

93 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

89 

84 

80 

90 

93 

95 

90.6 

MIN 

71 

69 

71 

72 

70 

72 

70 

73 

71 

71 

68 

b«. 

67 

67 

64 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

72 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

70 

69,7 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 

94 

92 

93 

92 

90 

92 

92 

88 

65 

85 

82 

72 

84 

85 

91 

91 

92 

93 

90 

68 

68 

91 

69 

90 

86 

86 

82 

76 

88 

90 

94 

68,2 

Mm 

70 

66 

69 

70 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

65 

66 

66 

64 

66 

68 

68 

70 

69 

66 

67 

68 

69 

70 

66 

67 

66 

66 

68 

66 

67 

67.6 

heplin 

MAX 

93 

95 

99 

93 

93 

94 

94 

93 

82 

85 

84 

64 

85 

86 

65 

65 

95 

95 

93 

90 

96 

96 

90 

89 

69 

90 

88 

65 

94 

93 

95 

90.6 

68 

66 

67 

69 

72 

69 

68 

70 

68 

69 

67 

64 

67 

64 

63 

65 

68 

67 

64 

64 

65 

67 

67 

67 

61 

62 

67 

68 

65 

65 

63 

66 . 3 

LAFAYETTE 

MAX 

94 

94 

94 

90 

92 

94 

90 

87 

86 

62 

66 

85 

68 

91 

92 

94 

94 

93 

89 

90 

92 

93 

92 

65 

69 

85 

79 

89 

90 

94 

95 

89.9 

67 

63 

66 

64 

68 

64 

66 

64 

64 

59 

61 

62 

61 

63 

62 

64 

64 

64 

63 

61 

63 

64 

67 

63 

61 

62 

6? 

62 

64 

63 

54 

63,4 

MARTIN  DAM 

MAX 

94 

93 

94 

90 

91 

93 

91 

86 

87 

84 

79 

85 

86 

92 

91 

94 

93 

91 

87 

88 

93 

93 

94 

"0 

68 

64 

62 

89 

90 

92 

94 

89,6 

70 

66 

70 

71 

69 

74 

71 

72 

70 

70 

68 

69 

68 

65 

68 

67 

68 

68 

78 

64 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

67 

69 

70 

68 

67 

69,2 

OPELlKA 

MAX 

95 

92 

92 

93 

94 

92 

94 

87 

86 

95 

63 

73 

t3 

82 

89 

92 

93 

93 

91 

89 

89 

91 

90 

90 

86 

66 

6  1 

87 

87 

90 

90 

68,9 

MIN 

69 

68 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

68 

68 

68 

66 

66 

64 

69 

69 

72 

69 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

68 

70 

69,6 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

94 

92 

93 

91 

91 

92 

94 

90 

86 

85 

78 

76 

95 

88 

89 

91 

93 

92 

91 

67 

90 

91 

89 

89 

87 

89 

86 

80 

88 

69 

68,5 

69 

63 

67 

67 

65 

68 

65 

67 

62 

65 

63 

63 

62 

62 

64 

64 

63 

64 

63 

60 

64 

64 

64 

65 

58 

64 

61 

6  1 

63 

63 

63.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

97 

92 

95 

96 

94 

93 

96 

90 

86 

85 

62 

74 

88 

91 

94 

93 

96 

95 

93 

91 

90 

93 

93 

69 

89 

90 

83 

82 

66 

92 

96 

90.6 

•          •  • 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

65 

65 

66 

64 

64 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

66 

68 

68 

69 

67 

69 

69 

66 

67 

67 

68.0 

PRAIRIE 

06 

OAYTON 

MAX 

97 

96 

95 

95 

93 

94 

96 

90 

91 

90 

89 

68 

E8 

91 

93 

91 

95 

93 

91 

89 

91 

92 

69 

89 

67 

90 

90 

86 

90 

94 

94 

91.5 

74 

74 

73 

72 

76 

74 

72 

74 

72 

71 

68 

67 

6B 

71 

73 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

73 

67 

69 

68 

70 

69 

68 

70 

71.0 

DEMOPOlIS  lock  AND 

DAM 

MAX 

92 

91 

91 

89 

92 

94 

96 

92 

90 

68 

62 

86 

65 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

89 

92 

88 

88 

86 

87 

69 

87 

86 

66 

90 

93 

69.6 

72 

73 

72 

69 

75 

73 

73 

72 

72 

70 

69 

69 

69 

72 

72 

70 

69 

71 

69 

69 

70 

71 

64 

64 

66 

69 

70 

71 

71 

?0,3 

OAINESV'LLE 

MAX 

93 

93 

93 

92 

92 

90 

92 

91 

86 

87 

81 

82 

84 

87 

69 

90 

90 

91 

88 

68 

88 

89 

86 

85 

83 

85 

86 

85 

64 

89 

90 

86,0 

74 

72 

74 

73 

73 

74 

75 

73 

73 

72 

73 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

69 

63 

64 

66 

69 

70 

70 

71 

70,9 

GREENSBORO 

MAX 

95 

96 

92 

94 

94 

95 

96 

95 

67 

68 

85 

89 

6  8 

92 

94 

95 

93 

93 

89 

90 

91 

90 

91 

67 

89 

66 

63 

65 

92 

94 

94 

91.1 

73 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

67 

66 

67 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

67 

69 

69 

63 

67 

65 

68 

67 

67 

68 

69.2 

HAYNEVILLE 

MAX 

94 

94 

92 

93 

92 

94 

66 

67 

82 

83 

77 

86 

67 

92 

91 

94 

92 

92 

89 

69 

90 

90 

69 

68 

66 

60 

80 

65 

69 

92 

66.5 

72 

73 

73 

73 

70 

72 

71 

71 

73 

70 

68 

67 

69 

72 

69 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

72 

66 

66 

70 

70 

71 

69 

70 

70.4 

LIVINGSTON  2  SM 

MAX 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

96 

96 

91 

90 

61 

86 

90 

91 

93 

93 

94 

93 

94 

69 

91 

92 

90 

68 

68 

90 

90 

67 

68 

91 

92 

91.3 

MIN 

70 

69 

71 

71 

71 

74 

75 

72 

72 

71 

72 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

7  0 

72 

70 

69 

69 

70 

63 

65 

63 

64 

69 

67 

66 

69.2 

MARION   JUNCTION  2 

NE 

MAX 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

96 

96 

90 

84 

64 

63 

85 

69 

92 

92 

93 

93 

92 

69 

90 

90 

90 

69 

66 

68 

66 

60 

67 

69 

89.9 

MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

73 

68 

67 

67 

69 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

64 

64 

67 

67 

70 

69 

70.3 

MINTER   3  NW 

MAX 

93 

94 

93 

92 

90 

91 

93 

89 

89 

78 

6 1 

82 

65 

88 

90 

89 

89 

89 

86 

88 

92 

68.2 

Mm 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

73 

70 

65 

65 

67 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

70 

71 

66 

67 

67 

68 

71 

67 

69 

69,4 

MONTGOMERY   MS  AP 

MAX 

95 

94 

94 

93 

93 

94 

67 

69 

85 

85 

76 

67 

88 

91 

92 

93 

93 

92 

88 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

63 

61 

66 

92 

92 

94 

89.6 

Mm 

74 

72 

73 

74 

74 

74 

72 

75 

72 

73 

71 

71 

68 

70 

70 

72 

70 

73 

73 

70 

71 

71 

72 

71 

68 

71 

71 

72 

71 

68 

71 

71.5 

SELMA 

MAX 

96 

95 

95 

94 

93 

95 

92 

92 

68 

65 

82 

86 

89 

90 

94 

95 

94 

93 

93 

94 

92 

92 

92 

69 

91 

69 

85 

86 

69 

95 

94 

91.3 

Mm 

74 

73 

75 

74 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

73 

73 

71 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

69 

76 

72 

70 

74 

72.4 

TUSKEGEE  3  SM 

MAX 

Mm 

S«»  Ref«r«t:c«  NoI«b  FoUewtag  Suiion  Index 
-  102  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  ol  Month 

Average 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ONIOH  SPRINGS 

MAX 

96 

95 

93 

92 

91 

92 

95 

85 

66 

64 

60 

63 

62 

86 

92 

92 

94 

94 

93 

90 

91 

91 

91 

89 

87 

90 

80 

80 

86 

91 

93 

89.2 

•          •  * 

MIN 

73 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

71 

71 

68 

66 

68 

70 

72 

71 

72 

72 

69 

71 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

72 

70.8 

CI34STSL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  Nrl 

MAX 

95 

97 

96 

94 

92 

92 

93 

94 

92 

63 

64 

67 

84 

90 

94 

91 

94 

95 

93 

92 

91 

92 

90 

92 

69 

87 

78 

63 

67 

92 

94 

90.  5 

MIN 

68 

69 

6« 

70 

71 

68 

69 

67 

72 

71 

70 

64 

65 

67 

68 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

66 

69 

69 

67 

65 

64 

ATMDRE    1  SW 

MAX 

95 

95 

94 

93 

93 

94 

93 

92 

90 

66 

66 

87 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

69 

66 

90 

90 

91 

67 

90 

86 

79 

63 

69 

93 

93 

90.4 

MIN 

72 

74 

73 

74 

74 

72 

73 

71 

75 

74 

72 

67 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

74 

67 

71 

71 

70 

71 

70 

67 

BEATRICE   1  f 

MAX 

93 

91 

92 

9? 

95 

92 

69 

92 

92 

61 

84 

69 

67 

90 

90 

92 

95 

94 

94 

68 

89 

91 

90 

92 

89 

90 

75 

61 

64 

66 

91 

89.4 

MIN 

70 

72 

73 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

71 

68 

68 

66 

63 

65 

65 

64 

67 

69 

67 

68 

69 

66 

64 

66 

65 

64 

67 

69 

65 

BRANTlEv 

MAX 

96 

97 

95 

95 

94 

94 

95 

93 

69 

66 

65 

66 

65 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

91 

91 

91 

92 

93 

88 

89 

79 

64 

62 

62 

95 

90.5 

MIN 

69 

70 

71 

71 

73 

69 

72 

71 

71 

74 

70 

65 

67 

67 

66 

66 

69 

69 

66 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

69 

68 

67 

67 

69.5 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

97 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

93 

86 

69 

68 

86 

93 

92 

91 

95 

94 

92 

86 

90 

92 

92 

92 

88 

92 

90 

92 

65 

93 

94 

94 

92.0 

MIN 

69 

67 

69 

64 

72 

70 

69 

69 

67 

72 

72 

71 

65 

65 

67 

69 

66 

67 

67 

68 

65 

66 

67 

72 

09 

65 

68 

68 

66 

65 

64 

67.9 

CAMDEN   J  NW 

MAX 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

91 

90 

62 

65 

87 

89 

93 

92 

94 

94 

94 

90 

66 

92 

91 

90 

67 

90 

78 

61 

87 

90 

93 

93 

90.3 

MIN 

69 

69 

70 

68 

71 

67 

68 

68 

72 

68 

65 

64 

65 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

64 

66 

67 

69 

60 

64 

64 

66 

67 

65 

65 

CHATflM  1  N 

MAX 

96 

94 

93 

94 

93 

95 

93 

92 

90 

86 

88 

89 

91 

93 

90 

93 

93 

92 

90 

90 

91 

91 

67 

87 

69 

87 

84 

65 

89 

92 

92 

90.7 

MIN 

62 

71 

67 

67 

67 

72 

70 

67 

68 

69 

69 

67 

70 

65 

60 

69 

69 

69 

67 

67 

60 

66 

69 

66 

62 

CLAVTO-1 

MAX 

90 

89 

B9 

90 

91 

91 

91 

90 

90 

63 

88 

67 

61 

84 

85 

91 

91 

91 

90 

91 

88 

86 

69 

69 

63 

65 

79 

78 

86 

89 

91 

67.7 

MIN 

7 1 

71 

71 

71 

75 

75 

74 

69 

71 

69 

69 

67 

68 

67 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

72 

72 

71 

71 

68 

70 

71 

72 

70.5 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

91 

94 

93 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

62 

83 

65 

63 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

90 

69 

91 

91 

66 

67 

61 

63 

86 

91 

92 

89. 1 

MIN 

7 1 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

69 

68 

68 

70 

70 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

70 

EUFAULA  HILDLIFE  REF 

MAX 

9<. 

95 

93 

93 

93 

94 

95 

90 

69 

66 

63 

84 

66 

68 

92 

93 

95 

94 

93 

92 

89 

91 

93 

94 

85 

67 

65 

87 

89 

92 

95 

90.6 

MIN 

72 

69 

76 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

70 

67 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

71 

69 

69 

EVERGREEN 

MAX 

96 

97 

97 

95 

93 

92 

94 

95 

90 

64 

66 

86 

67 

90 

93 

94 

93 

94 

93 

89 

85 

91 

91 

69 

67 

90 

77 

62 

87 

92 

94 

90.4 

MIN 

T* 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

73 

74 

72 

68 

69 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

71 

73 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

95 

97 

97 

94 

92 

92 

92 

95 

90 

84 

66 

88 

87 

90 

94 

92 

97 

94 

93 

90 

65 

91 

92 

88 

85 

68 

62 

81 

64 

92 

94 

90.4 

MIN 

72 

71 

73 

72 

73 

71 

70 

70 

73 

72 

70 

66 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

70 

65 

66 

68 

70 

70 

69 

68 

70.2 

GENEVA 

MAX 

9<. 

93 

93 

91 

94 

94 

94 

93 

63 

62 

62 

61 

85 

89 

90 

93 

94 

93 

91 

91 

65 

86 

90 

90 

86 

66 

81 

81 

63 

66 

92 

86.9 

MIN 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

68 

GILBERTnwN 

MAX 

94 

94 

93 

91 

92 

95 

93 

91 

89 

66 

67 

86 

89 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

91 

90 

92 

90 

87 

67 

63 

63 

64 

89 

91 

91 

89.9 

MIN 

72 

71 

71 

71 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

68 

67 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

71 

73 

69 

73 

61 

65 

72 

68 

69 

69 

67 

70.3 

GREENVILLE 

MAX 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

93 

90 

87 

62 

82 

83 

84 

87 

89 

91 

91 

91 

90 

87 

67 

86 

69 

86 

86 

68 

79 

61 

66 

88 

92 

88.0 

MIN 

74 

73 

73 

73 

70 

71 

72 

71 

73 

71 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

72 

70 

71 

71 

70 

73 

68 

69 

70 

71 

71 

74 

71 

HEADLANI 

MAX 

91 

95 

92 

94 

91 

92 

95 

91 

91 

67 

66 

85 

85 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

90 

91 

93 

66 

87 

83 

81 

67 

90 

93 

69.8 

MIN 

72 

71 

72 

69 

71 

72 

73 

68 

71 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

67 

69 

69 

70 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

66 

69 

69.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

9". 

96 

94 

95 

94 

94 

96 

91 

69 

63 

63 

77 

66 

89 

90 

93 

95 

95 

92 

88 

67 

92 

91 

92 

88 

91 

81 

83 

86 

91 

97 

90.2 

MIN 

70 

71 

71 

72 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

67 

68 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

71 

69 

70 

73 

63 

68 

71 

71 

70 

70 

71 

70.0 

OZARK    b  NNW 

MAX 

94 

93 

92 

91 

92 

94 

90 

88 

79 

89 

65 

69 

91 

91 

92 

93 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

86 

86 

63 

62 

65 

92 

93 

94 

89.6 

MIN 

70 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

68 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

95 

91 

92 

93 

92 

92 

95 

90 

90 

96 

97 

97 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

80 

87 

97 

90 

92 

91 

67 

88 

69 

96 

92.8 

MIN 

73 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

65 

68 

68 

67 

61 

68 

68 

67 

70 

70 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

72 

71 

71 

69.3 

PITTSVIEw 

MAX 

96 

95 

92 

92 

91 

93 

95 

87 

87 

65 

81 

82 

66 

67 

91 

92 

94 

94 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

86 

66 

85 

79 

86 

90 

94 

89.6 

MIN 

68 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

69 

69 

67 

66 

66 

70 

68 

68 

10 

70 

70 

68 

68 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

68 

68 

69.6 

THOMASVILlE 

MAX 

91 

93 

92 

93 

91 

90 

91 

92 

90 

63 

60 

66 

64 

68 

68 

89 

90 

90 

89 

87 

65 

67 

69 

65 

85 

87 

76 

62 

80 

88 

89 

87.4 

MIN 

74 

75 

74 

75 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

70 

69 

69 

71 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

64 

64 

69 

70 

70 

69 

70 

71.3 

TROY 

MAX 

91 

93 

91 

91 

92 

91 

66 

69 

86 

84 

81 

84 

88 

91 

93 

93 

93 

92 

90 

69 

93 

92 

90 

86 

86 

93 

82 

86 

92 

94 

94 

89.5 

72 

72 

69 

75 

70 

73 

70 

70 

72 

68 

67 

70 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

64 

65 

63 

62 

63 

71 

71 

71 

7? 

69.4 

HHATLEv 

MAX 

96 

97 

94 

95 

94 

94 

95 

93 

91 

87 

90 

90 

94 

93 

91 

96 

95 

92 

89 

90 

91 

90 

69 

66 

89 

62 

65 

65 

89 

95 

95 

91.4 

•          •  • 

69 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

69 

72 

77 

66 

69 

76 

69 

68 

64 

65 

69 

74 

71 

72 

66 

68 

69 

66 

69 

68 

69 

68 

66 

69.5 

culf 

an 

BAY  HInETTE 

MAX 

96 

94 

92 

93 

68 

90 

92 

90 

64 

60 

65 

86 

90 

93 

87 

92 

93 

90 

90 

66 

90 

91 

82 

85 

69 

63 

60 

81 

89 

93 

92 

66.6 

74 

73 

75 

74 

74 

71 

73 

72 

75 

73 

72 

70 

71 

74 

73 

74 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

68 

72 

70 

72 

71 

73 

70 

72.5 

COOEN 

MAX 

93 

93 

92 

92 

88 

93 

92 

92 

65 

91 

87 

88 

90 

90 

91 

66 

91 

91 

89 

68 

90 

90 

65 

66 

90 

62 

85 

85 

89 

91 

91 

89.3 

75 

80 

75 

73 

73 

72 

72 

75 

76 

74 

73 

70 

69 

75 

74 

71 

74 

V3 

72 

74 

70 

74 

74 

66 

73 

69 

73 

73 

72 

71 

FAIRHOPf  2  NE 

MAX 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

92 

90 

64 

91 

63 

67 

69 

92 

67 

87 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

89 

67 

89 

84 

82 

82 

90 

92 

93 

69.4 

Mm 

74 

74 

75 

74 

72 

75 

73 

74 

72 

76 

74 

73 

70 

70 

75 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

74 

75 

69 

71 

70 

72 

73 

74 

71 

72.8 

FDPT  HO'GAN 

MAX 

MIN 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

94 

90 

95 

91 

96 

92 

92 

89 

91 

86 

90 

92 

92 

90 

90 

92 

91 

91 

69 

92 

92 

89 

86 

90 

82 

85 

84 

90 

92 

92 

90.4 

MIN 

77 

78 

80 

76 

76 

77 

75 

77 

78 

78 

77 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

74 

75 

76 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

73 

75.6 

ROBERTS')AlE  1  E 

MAX 

94 

95 

94 

90 

94 

92 

96 

95 

90 

68 

91 

85 

89 

90 

92 

92 

90 

92 

92 

90 

90 

91 

92 

89 

88 

90 

80 

83 

82 

90 

91 

90.1 

MIN 

71 

74 

73 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

75 

75 

7? 

69 

6B 

73 

74 

70 

70 

71 

72 

71 

69 

72 

73 

69 

71 

71 

70 

71 

73 

68 

71.6 
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EVAPORATION  AND  WIND 


tucusT  1970 


Day  Of  Month 

"3  A 

Stallon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

PIEOHDNT  PHTEilU 

HARTIN  DAM 

05 

EV4P 

.00 

.1* 

.  I'. 

.17 

.27 

.20 

.13 

.22 

.05 

.19 

.20 

.16 

.06 

.16 

.26 

.06 

.18 

.04 

.21 

.21 

.22 

- 

*      •  * 

PRAIRIE 

OSMOPOLIS   LOCK  AND 

06 
DAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
15 

105 
77 

.26 

19 

100 
77 

.20 

IS 
106 
76 

.20 

26 

101 
78 

.31 

29 

103 
75 

.21 

10 
10<. 
76 

.21 

22 
103 
72 

.28 

41 
100 
72 

.19 

17 
96 
75 

.13 

26 
91, 
75 

.07 

37 
85 
75 

.20 

40 
96 
76 

.15 

17 
85 

75 

.20 

U 
100 
75 

.22 

7 

101 
76 

.26 

23 
98 

76 

.19 

10 
101 
77 

.28 

20 
lOi 
79 

.26 

35 

102 
75 

.20 

16 
97 
69 

.24 
36 

103 
61 

.23 

103 
74 

.10 

20 
100 
75 

.12 

23 
94 
75 

.32 

50 
96 

70 

.24 

9 

101 
69 

.13 
18 
91 
70 

.18 

35 

95 
73 

.10 

22 
92 
73 

.14 

35 
96 
75 

.21 

21 
100 
75 

6.23 
715 
96.4 
74.  1 

OULF 

FAIRHDPE   2  NE 

08 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

15 
lO'i 
77 

.2<< 
12 

105 
7"* 

.13 

12 
100 
79 

.25 

22 
103 
78 

.a* 

18 
101 
77 

.16 
18 

100 
77 

.  16 

15 
101 
77 

.13 

19 
97 
77 

.16 

12 
89 
78 

.25 

<.0 
97 
80 

19 
90 
80 

.08 

l* 
97 
76 

.21 

12 
98 
76 

.21 

6 

101 
76 

.14 

3 
99 
77 

5 
94 
78 

.15 

7 

IOC 
76 

.23 

5 

100 
78 

6 
99 
78 

.20 

12 
97 
77 

.  10 

15 

100 
77 

.11 

10 
101 
76 

.  15 

16 
101 
79 

14 
96 

77 

.19 

10 
98 
75 

4 

96 

77 

10 
88 
73 

.06 

5 
86 
76 

.24 

16 
97 
77 

.11 
9 

101 
76 

.22 
3 

100 
76 

5.54B 

366 
96.0 
77.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


AUGUST  1970 


COUNTY 


ABieVltie  1  NNW 
ADDISON 

tLBEKTvlLLE  2  SE 
AlEXANOER  CITV 
«LICEVILi.E 
ANDALUSIA  I 
ANhlSTO'i  fXk  A0 
A«LEV  J  S 
ASHLAND 

ASHVIILE  «  M 
ATHENS  t 

ATMOne  1  sm 

AJtUltN  3  Su 

AjTAUCAVUiE  3  H 

SANKHEAD  LOCK  AND 
I  8AV  NINETTE 

BEATRICE  I  E 
I  BELLE  NINA  2  H 

BERRV 

BESSENER  3  SS- 
I  BILLINCSlEt  1  if 
'  BIRHINCHAH  MS  A» 
!  B3AZ 

B^ANTLE' 
.  BAEuTQN  3  SSE 

BUOCEPORT  2  ■ 

mOOKWOOD 

BtUNDIOCE 

CALERA  t  Im 

CAHOEN  )  NM 

CANP  HUl  Z  nu  I 
CARBON  HILL 
CENTRE  S  Sm 

CENTftEviLLE  ' 
CHATQH  >  N 

childersbjrc  mTR  PlaST 
CLAiaQHXE 
CL ANTON 
CLAVTON 

CODEN 

COfFEE  SPRINGS  2  NM 
C3LSEKT  STEAM  PLANT 
CILLINSVKLE 
CIIUMBIA 
IJROOVA 
C3TT0NTON 
CUBA 

OADEVlLLE 
DtOEVlLLE  2 

DRVTQN 

DELTA  I 

deno»olis  lock  and  dam 
dothan  4  se 
double  springs 

ELBA  I 
ElROO 

ENTERPRISE  >  NM 
EJFAULA  WILDLIFE  RE^ 
EVERGREEN  i 

FAIRHOPE  2  NE 
FALRVIllE  I  H 
FAVETTt 
FLORENCE 
FORT  MORGAN 
F3RT  PATNE 
FAISCO  CITY 
C&OSDEn  CAS  PLANT 
GAINESVILLE 
G»RDEN  CITt 

GFNEVA 

G^ORGIANNA 

GlLBERTOH'4 
I  C3RCAS 
,  G>EENSaOR3 
I  &«££HV|i tE 

I  GJLF  Shores  p  o 

CJNTERSVIUE 
;  CjnIERsvHlE  tva 
H»lE»V11LE 


1  HENRY 

i  ay  minSton 

11*0  OT  «UCOx 
h^bJ  Zl  hihShall 

0160  03  TALLAPQOSA 
OlTBi  OJ  PICKENS 
02)2  07  COvlNCTON 
02  T2   3<i,  CALf^OUH 
033>i  03'  mInSTON 
I  0309  03  CLAT 

I  03TT  0*  ST.  CLAlR 
!  0343  01  LiNESTCNE 
.  0*07  OT  ESCAMBIA 
I  0'>22l  03  LEE 
I  0«4(i  03  AUTAUGA 
t    I  090»  031  TUSCALOOSA 
03B1  OB!  BalOMIN 
06ie;  07  NONRCE 
I  06531  01  LIMESTONE 
07«B  03  FAYETTE 

I  0737!  02  JEFFERSON 
0823  03  AUTAUCA 
K  oeji  01  jffffHSDH 
09S7  02  MARSHALL 
1069  07  CRENSHAH 
,  103«  07  ESCAMBIA 
I  109«  0£  JACKSON 
ll*i3  03  TUSCALOOSA 
117B|  07  PIKE 
izea  0*'  SHELBY 

1  1301  ot;  milCo* 
1324  03-  tallapoosa 

137T  OJi  HAL<ER 
1312  0^  CMEROtEE 
I  1320  03i  BIBB 
1366  07  MASHI^cTQr« 
1620  04,  TAlLAOECA 
1690  07  MOfl«0£ 
16Vfc  03;  CHILTON 
ITlii  or  BARBOUR 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P    ,  TABLES 


iao3J 
■  laoT 
I  iei9| 

I  It'.V' 
I  1»6» 
19*01 
197*.' 

2119 
212*1 


223J 
22*3 
237T 
23S6I 
2577* 
2632 
;  2673, 
2730 

I 

2813 
2B*o 
2863 
2971 
3035. 
30** 
3105. 
3134, 
i  3l60l 

92331 
i  327l| 
I  33081 
3*30 
3511 
3S19, 
'  355» 
3573 
3* '81 


08l  HOSlLE 
07]  GENEVA 
01  COLBERT 
0£  DE  KALB 
07|  HOUSTON 
031  MALKER 
07i  RUSSELL 
ON  SUMTER 
03i  TALLAPOOSA 
0)1  TALLAPOOSA 

Oa  HARENCO 

05  CLAY 
06l  MARENGO 
ot!  HOUSTON 
03  MInSTon 
Oi'  COFFEE 

03'  TUSCALOOSA 
07,  COFFEE 
07]  BARBOUR 
07!  CONECUH 

08  balOmin 

01'  MORGAN 
Oi  FAYETTE 

01  LAjOERDALE 
08  SALOHIN 

02  OE  KALB 
07  MONROE 
0*1  ETOWAH 
Ofr  SUMTER 
02'  CULLMAN 

OT  GENEVA 
OT  SUTLER 
07  CHOCTAH 

03  NALKER 

06  HALE 

07  BUTLER 
OB  BALOalh 
02'  MARSHALL 
02  MARSHALL 
0>  WINSTON 


HAMILTON  3  S 

HAynEVIilE 

headland 

highland  home 
HIGHTOhER 

H'JDCES 

hjntsvulE  hb  ap 
jACMSOwUlE  2  Sx 
JASPER  *  •» 


MARIOH 

LOwNDES 

HENRY 

Cleburne 
crenshaw 
Cleburne 
3899  01  franklim 

*06*  01  MADISON 
*20«  0*1  CALHOUN 
*226^  03i  WALKER 


36*5  03 
37*9'  06 
376i:  07 
■  3775,  OSj 

3B16J  or 


*'  31  33 

2  1*  I) 

I   32  I* 

12  3*  1* 
11  32  57 

13  33  07 
t>  31  19 
7  33  33 


'    7!  33  31  I 
;  12i  3*  4B  I 
«  31  01 

ll!  )2 

1  32  28 

2  33  29 
9  30  53  , 
I;  31  **  I 


2  3*  15 
ft  31  35 
«  31  0*  I 
I  12  3*  36  I 


1  32  02 
It   32  30 

2  3)  5* 


I    9j  30  23 

I    5^  31  11 

I  ll  3*  44 

T  3*  15 

4  31  17  , 

2  33  46 

,    4  32  09 

13  32  26 

'  11   32  49 

I  111  32  30 

1»  32  21  I 

!  11  33  26  I 

'  131  32  31 

3I  31  10 

I    21  3*  to  , 

I  10  31  iS  I 

13;  33  13  . 

\     5|  31  20  > 

I    4|  31  39 

I    6  31  26  I 


12  3*  *B  I 

T  34  27 

:    «  31  26 

I    T  3*  01  I 

1*  32  *9 

2.  3*  Ot 

I    3  31  02 

'    6|  31  38  I 

1*  31  53  1 

2!  33  39 

2  32  *2 

6,  31  50  I 

«  30  17  I 

12:  3*  20 

1£  34  22 

2|  34  14  I 

isl  3*  06  I 

1>  32  11 

5  31  21 

Hi  33  39 

6j  31  37  , 

11  33  32 


■  *2 


5P| 


793' 

I'll  I 

1 1*0  3P 

660)  7*)  7A| 

140!  7  A.  7AJ 

260<  BA  BA. 

3991  NIO  M|d 

500  7*1 

lOBOl  7f  7A| 

720  9i^'  9A^ 


i  'B, 
6OOI 

432. 


274     BaJ  84 


996>    i«A  BA 


•  70| 


22Si  7A'  7*1 
103DI  74 

100]  6AJ  frA| 
308  I 

BOOj  7A1  7« 
19S  7A| 


130!    TA  7A 


220   6P;  6P 


JOHN  S  RICHBURC 

PROF,   PALMER  GOOSE''  ' 

SIDNEY   J.  HARDY*   S" . 

ALA,   COMMUNITY  NETWORK 

HENRY  0.  OENHAM 

MRS.  CHERRY  J,  HERSDON  I 

JAHES  P.  GIlLIS  I 

ftO.    AVIATION  AGENCY 
MRS.   ODRA  R.  OAVIS 
GEORGE  M.  BURNS 

JOHN   T.  SHINOALL 

RADIO  STATION  HJHH  I 

HUGH  H.  WIGGINS 

HRS.  MARTHA   [,   NDORE  { 

J.  B.  NEIGHBORS 

CORPS  OF  ENGINEERS  ( 

GRQVER  W.  WOODWARD 

HARV  L.  8AYLES 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARL  VERBT 

ROBERT  P.  MOSES*  jR. 
JOHN  R,  THOMAS 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
ROBEbT  l.  whEELES  I 
R.  t.  riENOERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVV 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
HRS.  WILLIE  H.  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GARRETT 

AUBURN  UNIVERSITY  I 

AUSUHN  UNIVERSITY 

MRS    ANNA  MAE  GARRISON 

DON  R,  HATSUN 

MUEV  COLBUPN  ( 

CRADy  C.  YOunG  I 

CITY  WATER  PLANT  ' 

TOLLIE   L.  haSkEH  I 

MARION  N.  EASTERLING 

MRS  ELIIABETH  M  WESTON  ' 


TVA-462 

B.  N.  APPLETDN 

INACTIVE  8/1/66 
HRS.  C.  CRESHAH 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
MlLLIAM  L.  BARTlETT 
RUPUS  P.  PlESS 

JAMtS  M.  CREWS 

MRS  uERNA  8.  LANDERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAUL  8.  SMITH 

MITCHELL  DRAKE 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

MRS.  BELLE  BERRt 
I  T.  HARRIS  MOATS 

EUFAULA  NATL  wOLlFt  REF 
I  MILLER  T.  SELLERS 

AUBURN  UNIV  EXP  5TA 

EOCBERT  M.  HARDIN 
.  GORMAN  J.  BLACK 

HENRy  C,  RICHARDS 

JAMES  W,  CLARK 

CARL  PARKER  I 

MRS.  NELIA  MCKENIIE  I 

SO.  NATURAL  CAS  CO. 

MACK  C.  FIELDS 
'  MRS.  C.  mC  KENIIE  I 

I  JAMES  C,  WILLIAMSON  I 
,  T,  t.  MASON  ' 
'  ALTUN  G.  LAND 

ALABAMA  POWER  CO.  I 
'  MRS  WILLIE  J.  ARRINGTjr^ 
,  J.  A.  BLACK 
I  GILBERT  w,  MELCHER 
I  RADIO  STATION  WGSV  1 
I  TVA-769 

JAMES  f.  EIDSON 

EDDIE  L,  PEARCE  ^ 
Miss  ANNE  OOSmELL 
AUBUBN  UNIVERSITY  I 
CITY  OF  HEfLlN 
CHARLES  R,  PORTER 
ARLON  L.  QTTS 
MARY  H,  AVERT 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
MRS.    ELLA   H.  AVERS 
jAMtS    A.  BRITAIN 


STATION 

6  z 

g   «  COUNTY 

i  ^' 

J 

Ul 

< 

U 

ITUDE 

NOII\ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

LONG 

t 

M 

. 

specialI 

*]06^  OS'  ElmORE 

52  37 

16  13 

290., 

fri 

ALABAMA   POWER  CO. 

XINSTON 

**31  OT  COFFEE 

K 

31  1* 

86  11 

270l 

FRfO  w.  wOOCi 

L*FAYETT£ 

*502  03  CHAMBERS 

32  34 

B30  5P 

31 

CLARENCE  H.  PINCHCR 

■ 

32  58 

B6  31 

*1( 

ALABAMA  POWER  CO. 

46t9|  02  JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

LE  E  SBURG 

3*  11 

381 

7i 

1 

RUFUS  M,  SEwfLL 

i.  I V INCSTON  2  Sw 

IV  32  35 

as  12 

160 

71 

8  >  B .  w  I  LL  1  AM SON*  Jft, 

3 

31  48 

S3  33 

4701 

66 

JOhN  B.  ARO 

MAOl SON 

12 

34  42 

B6  43 

5B0 

5P 

3P 

JOHN  0  STONtR  jR 

1 

33  30 

SB  91 

694 

TA 

ALABAMA   POWER  CO. 

MIRION  6  NE 

) 

32  Al 

ll  \t 

76 

NATIONAL  FISH  HATCHERV 

MARION  JU'^CTION  I  ENE 

Sllftj  06  DALLAS 

3 

32  2' 

87  13 

20] 

TA 

INACTIVE  tI/21/69 

HARION  JUNCTION  i  NE 

3121   06'  DALLAS 

3 

32  28 

S7  13 

200 

TA 

T* 

AUBURN  UNIVERSITY 

11 

32  40 

S5  55 

JAO 

6P 

»P 

AP 

ALABAMA   PQwtR  C0> 

Ul  32  13 

B6  01 

190 

7* 

E.  Paul  gqwan 

13 

31  36 

SB  27 

330 

7A 

ERNEST  M,  LAND 

32  DA 

85  31 

*90 

[. 

ALFRED  S.  ADAMS 

I) 

32  27 

85  5. 

201 

BR 

1  32  06 

87  03 

370 

7A 

MITCHELL  Dam 

3465I  0)  Chi L TON 

32  48 

86  27 

350 

MOBIlG  MB  AIRPORT 

5*  7B  U8I  MOB  I  L£ 

30  41 

88  15 

zn 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

M3NTEVAL  LO 

553tI  0*.  SHELBY 

■ 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
AUGUST  19  70 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
at  Weather  Bureau  Airport  Station.   Dannelly  Field,   RFD  2.    Montgomery.   Alabama  36108,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In   "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown^by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,    include  snow 
and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington.   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  anaual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 
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1 

41 

29 

7 

22 

0 

0 

0 

1,75 

,70 

5 

,0 

0 

6 

1 

0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

87.9 

67.0 

77.6 

95 

2 

47 

29 

6 

4,37 

1,44 

5 

.0 

0 

4 

4 

2 

NEW  MARKET  2 

63.3 

96 

1 

40 

29 

11 

23 

0 

0 

0 

1.32 

5 

.c 

5 

1 

0 

RED  B4V 

9U5 

66. 4 

79.0 

98 

23+ 

48 

29 

10 

22 

0 

0 

0 

,96 

,48 

27 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

89.3 

74.2 

1 

41 

1 8 

19 

0 

0 

0 

2,66 

1,00 

.0 

0 

5 

2 

1 

RUSS6LLVILLE  2 

88.6 

6l!l 

74.9 

96 

41 

30+ 

19 

1 7 

1,95 

,44 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

WATERLOO 

90.2 

65.7 

78. 0 

98 

1 

43 

29 

8 

18 

0 

0 

0 

2,35 

1.41 

5 

.0 

0 

4 

I 

I 

DIVISION 

76.6 

2.9 

2.44 

-  ,89 

.0 

*       «  « 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

BESSEMER  3  5SW 

89.7 

63  9 

76.8 

29 

19 

0 

0 

0 

,66 

,46 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIRMINOHAH   WB    AP  R 

88.2 

65. B 

77.0 

.7 

94 

21  + 

43 

29 

10 

16 

0 

0 

0 

1,05 

-  2.2a 

,37 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

87. 'i 

62.9 

75.2 

92 

21  + 

42 

29 

12 

3,29 

•  06 

1,70 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

ounteksville 

87.1 

65.4 

76 . 3 

94 

27+ 

47 

30 

8 

12 

0 

0 

0 

2,43 

1 , 02 

5 

.0 

4 

2 

1 

ONEQNTA 

89.2 

63,6 

76,4 

95 

20+ 

41 

30+ 

23 

24 

0 

0 

0 

2.80 

1,12 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

88.2 

75,5 

2.7 

2 1 

1 6 

18 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.25 

,79 

.0 

0 

4 

I 

0 

SANP  MT  SUBSTA  AU 

86.2 

64 '.3 

75,3 

92 

2  + 

42 

29 

14 

2.56 

,92 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

scqttsboro 

62.7 

76  •  2 

3.1 

97 

21  + 

39 

29 

18 

20 

0 

0 

0 

1,26 

_   1  ,  9g 

27 

.0 

5 

C 

0 

VALLE^'  HEAD 

86.6 

61.1 

73i9 

2.0 

94 

1 

38 

29 

28 

7 

0 

0 

0 

3.35 

.25 

,70 

22 

.  c 

0 

DIVISION 

75.8 

2,6 

2,13 

-  .99 

.0 

UPPER  PLAINS  03 

aliceville 

90.6 

69  3 

60.0 

25 

0 

0 

0 

1 .00 

,29 

.0 

0 

4 

0 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

90.2 

ti'.i 

77.9 

96 

26+ 

48 

30 

8 

23 

0 

0 

0 

3.06 

,96 

27 

.0 

0 

5 

4 

0 

CENTREvlLLE 

90.6 

65.5 

78 .  1 

2,4 

97 

3 

46 

30+ 

8 

1 .32 

-  1 .96 

27 

.0 

2 

1 

0 

CLANTON 

88.9 

65.9 

77.4 

2,5 

94 

20+ 

44 

29 

6 

15 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.99 

,75 

8 

.c 

0 

3 

1 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

86. 1 

64,2 

75,2 

92 

1 

45 

30  + 

23 

7 

0 

0 

0 

1,07 

,60 

27 

0 

3 

\ 

FAYETTE 

89. 5M 

62  9M 

76, 2M 

I.IO 

.42 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAlEYVILLE 

88.4 

65)2 

76,6 

95 

1 

48 

30+ 

13 

16 

0 

0 

0 

1,98 

8 

,0 

6 

1 

0 

89.5 

62, OM 

75, 8H 

95 

8  + 

41 

30+ 

20 

21 

0 

0 

0 

1,89 

.62 

27 

0 

4 

2 

0 

JASPER  N 

87.7 

62,7 

75,2 

94 

19 

43 

29 

12 

11 

0 

0 

0 

3.17 

2,29 

10 

,0 

0 

3 

2 

1 

PRATTVILLE 

92. 3M 

79, 4M 

25 

0 

0 

0 

1 .09 

-  2.54 

,52 

,0 

0 

2 

1 

0 

TUnDCDV    CVD  ctaTtdm 

88.3 

66,8 

77,6 

93 

19+ 

50 

29 

1 

12 

0 

0 

0 

2,99 

1,90 

7 

,0 

0 

3 

2 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

90.6 

68,9 

79.8 

95 

20+ 

51 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.58 

1,10 

7 

6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

90.5 

67,6 

79.1 

3,1 

96 

7 

49 

30 

4 

25 

0 

0 

0 

2.17 

-  .99 

1,17 

8 

,0 

0 

4 

2 

I 

VERNON 

91.8 

64,7 

76.3 

98 

20+ 

43 

29 

25 

0 

0 

0 

1.5? 

,68 

° 

.0 

c 

4 

1 

0 

77.6 

2.6 

1 .87 

-  1.36 

.0 

•         *  « 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTDN   FAA  AP 

88.3 

66,1 

77.2 

96 

1 

43 

29 

9 

16 

0 

0 

0 

.86 

.68 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAlERA  2  SH 

91.5 

65,5 

78,5 

96 

20+ 

40 

29 

3 

25 

0 

0 

0 

1,14 

-  2.05 

.60 

11 

.0 

0 

2 

2 

0 

CENTRE  5  SW 

90. 1 

63,0 

76,6 

98 

21  + 

39 

29 

14 

23 

0 

0 

0 

2,27 

1.12 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

chiloersburg  wtr  Plant 

90.7 

64,1 

77 , 4 

96 

21 

40 

29 

e 

26 

0 

0 

0 

.59 

.51 

7 

,  G 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

88.9 

65.3 

77,1 

2.9 

95 

21  + 

42 

29 

6 

20 

0 

0 

0 

1.25 

.49 

11 

,0 

0 

5 

0 

0 

PELL   CITY   1  NNE 

89.7 

63.2 

76,5 

99 

1 

42 

30 

12 

21 

0 

0 

0 

.94 

.31 

6 

,0 

0 

SYlACAUGA  *t  NE 

89.6 

64.1 

76,9 

95 

21 

40 

29 

9 

2 1 

■  56 

.20 

7 

.0 

0 

TALLADEGA 

88,5 

65.2 

76.9 

2,2 

93 

21  + 

43 

29 

8 

16 

0 

0 

0 

1.24 

-  1.56 

.88 

7 

,0 

0 

DIVISION 

77,1 

2,9 

1.11 

-  2.03 

.0 

«       •  « 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

90.1 

63.6 

76.9 

96 

22  + 

45 

30+ 

6 

24 

0 

1.52 

.90 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

ASHLAND 

66.3 

63.0 

74.7 

94 

1 

46 

30 

12 

5 

0 

0 

0 

1.93 

1.57 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

AUBiJRN  3  SW 

90.7 

66, 1 

78.4 

2.6 

97 

20 

46 

30 

2 

25 

0 

0 

0 

1.64 

-2.11 

,56 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAMP   HILL   2  NW 

88. B 

64,3 

76.6 

95 

2 

43 

30 

10 

17 

0 

0 

0 

1.50 

1,00 

24 

.0 

0 

2 

\ 

1 

HEFL IN 

90. 4 

61.1 

75.8 

98 

17+ 

39 

30+ 

19 

25 

0 

0 

0 

1.37 

.75 

23 

.0 

0 

3 

0 

LAFAYETTE 

90.6 

64.1 

77.4 

97 

20+ 

50 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.64 

-  1.65 

.32 

2 

.0 

0 

3 

D 

MARTIN  DAM 

89,5 

65.5 

77.5 

95 

20+ 

45 

30 

I 

19 

0 

0 

0 

1.56 

.79 

7 

.0 

0 

OPEL IKA 

88. »M 

67. 6m 

76.3" 

94 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

2.60 

1.60 

6 

.0 

0 

ROC < FORD   2  NNW 

69.0 

63,0 

76.0 

96 

20 

46 

30 

5 

18 

0 

0 

0 

1.20 

.54 

24 

.0 

0 

ROC<  MILLS 

91.2 

62,9 

77.1 

96 

6 

43 

30 

5 

24 

0 

0 

0 

1.14 

.51 

25 

.0 

0 

DIVISIJN 

76.9 

1.8 

1.55 

-  1.90 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Stdllon  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  titT.t 


SUQon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

8,1 

>  J 
<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

at 
S 

0 

Cl 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  1 

s 

g 

1.00  or  More 

•  1 

a  i 

*       *  « 

PRAIRIE  06 

DAYTQN 

92.6 

68.0 

60.3 

97 

20+ 

46 

30 

1 

27 

0 

0 

0 

1.02 

.33 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

demopolis  lock  and  OAH 

90.6 

67.6 

79.1 

96 

20 

49 

30 

4 

25 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.11 

1.10 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

GAINESVILLE 

89.2 

67.5 

78.4 

94 

22* 

48 

29 

9 

23 

0 

0 

.44 

.23 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREENSBORO 

9 1 .  <f 

65 . 7 

78.6 

1.3 

95 

24  + 

48 

28 

3 

25 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.21 

1,10 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

HAYNEVILLE 

88. 9M 

66. 6M 

77. 8M 

93 

21  + 

45 

30 

5 

15 

0 

0 

0 

1.22 

.91 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

LIVINGSTON  2  SW 

91.7 

66 .  ^ 

79.1 

96 

20 

48 

30+ 

3 

27 

0 

0 

0 

1.65 

.72 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

89.8 

67.  1 

78.5 

94 

22  + 

48 

30 

5 

23 

0 

0 

0 

.41 

.20 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

88.2 

66.8 

77.5 

93 

21 

47 

30 

6 

15 

0 

0 

0 

2.52 

1.73 

a 

.0 

0 

2 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

90.3 

68.0 

79.2 

2.1 

95 

20 

49 

30 

1 

25 

0 

0 

0 

2.02 

-  1,95 

.96 

24 

.  0 

0 

3 

2 

0 

selma 

92.1 

69.5 

80.9 

3.9 

97 

20 

SO 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.43 

-  2.49 

.32 

B 

.0 

0 

I 

0 

0 

TUSKEGEE  3  SW 

90.1 

67.6 

78.9 

2.4 

96 

22 

50 

30 

1 

2 1 

0 

0 

.70 

-  2.49 

.37 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

OIVISI JN 

78.9 

2.2 

1.30 

-  1,93 

.0 

*      «  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

90.5 

64.1 

77.3 

95 

3 

44 

30 

5 

23 

0 

0 

0 

2.02 

.99 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

ATMORE   1  SW 

90.4 

67.8 

79 . 1 

94 

21  + 

47 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

2.03 

.62 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

BEATRICE   1  E 

90.9 

63.9 

77.4 

97 

11 

44 

29 

4 

24 

0 

0 

0 

.66 

.28 

27  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRANTLEY 

92.2 

65.1 

78.7 

96 

2 

42 

30 

7 

25 

0 

0 

0 

1  . 60 

-  2.26 

.57 

12 

.0 

0 

6 

0 

BREWTON  3  SSE 

90.9 

63.0 

77.0 

.9 

96 

5 

40 

30 

7 

23 

0 

0 

0 

1.06 

-  4.30 

.32 

24 

.  0 

0 

3 

0 

CAMDEN  3  NW 

90.8 

63.5 

77.2 

96 

20 

42 

29 

5 

25 

0 

0 

0 

.98 

.78 

7 

.0 

0 

1 

0 

CHATQH  3  N 

90 . 2 

66.5 

78 . 4 

95 

21  + 

48 

29 

1 

24 

0 

0 

0 

1 .46 

.52 

23 

.0 

0 

3 

0 

CLAYTON 

87.9 

67.7 

77.8 

91 

21  + 

51 

29 

3 

15 

0 

0 

0 

1.35 

-  3.15 

.60 

8 

.0 

0 

3 

0 

ENTERPRISE   3  NW 

89.8 

66.5 

76.2 

94 

12  + 

50 

30 

2 

20 

0 

0 

0 

2.19 

1 .00 

12 

.0 

0 

4 

1 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

90.9 

66.  1 

78.5 

97 

4 

42 

30 

8 

23 

0 

0 

0 

1.53 

.69 

3 

.0 

0 

4 

0 

EVERGREEN 

92.0 

68,7 

80.4 

95 

23  + 

50 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

2.06 

.85 

16 

.0 

0 

4 

0 

FRISCO  CITY 

90.7 

67.6 

79.2 

95 

3  + 

49 

30 

2 

24 

0 

0 

0 

3.83 

-  ,94 

1.67 

18 

.0 

0 

5 

2 

GENEVA 

90.7 

66.4 

76.6 

95 

7+ 

51 

30  + 

4 

22 

0 

0 

0 

2.06 

-  3,26 

.90 

26 

.0 

0 

4 

0 

GILBERTOWN 

89.2 

66.7 

78.0 

94 

7+ 

47 

30 

1 

2  1 

0 

0 

0 

1 . 14 

.50 

23 

.0 

0 

4 

0 

GREENVILLE 

89.2 

67.5 

76.4 

1.7 

93 

20+ 

51 

30 

1 

21 

0 

0 

0 

1.97 

-  2.22 

1.63 

e 

.0 

0 

3 

1 

HEADLAND 

90.3 

66.0 

78.2 

95 

2 

46 

30 

3 

25 

0 

0 

0 

2.13 

.91 

2 

.0 

0 

4 

0 

HIGHLAND  HOME 

92.7 

66.9 

79.8 

3.4 

98 

3 

50 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

1.13 

-  2.31 

.48 

18 

.  0 

0 

4 

0 

OZARK  6  NNW 

90.3 

68.1 

79.2 

2.2 

94 

20  + 

50 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

2.37 

-  2.30 

1 .45 

g 

.0 

0 

5 

1 

91.1 

66.2 

78.7 

96 

21  + 

52 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.70 

.39 

26 

.0 

0 

2 

0 

PITTSVIEW 

69.6 

64.7 

77.2 

95 

2  + 

43 

30 

9 

21 

0 

0 

0 

1.38 

.89 

8 

.0 

0 

2 

0 

THOMASVILLE 

88  •  ^ 

66.3 

78.4 

2 . 4 

94 

23  + 

50 

30  + 

6 

14 

0 

0 

0 

1 .18 

-  2.52 

.44 

4 

.0 

0 

4 

0 

TROY 

90.3 

66.2 

79.3 

3.0 

95 

20 

50 

30 

1 

22 

0 

0 

0 

1.26 

-  2.86 

.60 

8 

.0 

0 

3 

0 

WnA 1 L  t  Y 

91. 7M 

66. IM 

76. 9M 

95 

12  + 

51 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

1  .94 

1.30 

8 

.  0 

0 

6 

1 

DIVISION 

76.4 

1.8 

1  . 66 

-  2.77 

.0 

*         *  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

89. 1 

69.8 

79.5 

95 

6+ 

54 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

5.73 

2.24 

24 

.0 

0 

7 

2 

2 

C  ODE  N 

89. <i 

70.9 

80.2 

92 

20+ 

52 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

7.43 

1.41 

26 

.0 

0 

10 

6 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

89.2 

70.6 

79.9 

2.2 

93 

2  + 

53 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

5.53 

-  1.55 

3.15 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

r  UK  1    "UK  L»fl[N 

MOBILE   WB  AIRPORT 

90.8 

72.5 

81.7 

3.8 

95 

5 

55 

30  + 

0 

22 

0 

0 

0 

2.56 

-  3.59 

.74 

22 

.0 

0 

5 

2 

U 

RDBERTSDALE    1  E 

90.6 

66.6 

79.6 

95 

7 

49 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

2.62 

-  4.37 

.64 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

60.2 

2.5 

4.77 

-  1 .56 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
REDSTONE  ARSFNAl 

100 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

38 

DATE 

29 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
COOEN 

7.43 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
WEST  BLC?C  rON 

3.35 

DATE 

06 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  110  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

SgPTEMeER  1970 


station 

Total 

Day  of  Month 

'  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1 

«  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  {  IS 

16  1  17  1 

16 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25| 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

NORTHERN  VALLEY  01 

aTMENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
FiL«»ULE   1  N 
FLORENCE 
HOOCES 

2.43 
1.9* 
3.29 

.01 

• 

.11 

.34 
.34 

1.83 
1.88 
T 

1.76 
.04 

.02 
.37 

.04 

.01 

1.20 

T 

.10 

T 

.09 
.04 

.23 

.03 

.90 
.08 

.03 
.28 
.74 
.23 
.03 

.  10 
.09 
.03 

.88 
.17 
.63 
.34 
.69 

.01 

] 

HUNTSVILLE  M8  ap 
HAD  I  SON 
naULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FIA  AP 
NEM  HARKET  2 

1 .  BO 

1.75 
"1.37 
1.32 

.22 

.07 

.18 
.08 

.13 

.03 
.04 

1.29 

.70 
1.44 
.75 

T 

.01 

.29 
.86 
.18 

.05 

.10 
.02 
.16 

.10 

.10 
1.38 

.02 

.07 
.54 
.  10 

.  14 
.06 
.13 

RED  BAV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

.96 
2.BB 
1.95 
2.35 

1.00 
.05 

.24 
.43 

.09 
.82 
.30 
1.41 

.10 

.04 

.29 

.15 

.40 

.40 

.11 

.06 
.42 

.04 

.32 

.48 
.13 
.42 

APPALACHIA>1 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVIlLE  2  SE 
BESSENER  >  SSM 
BIRHINCHAH  riB  AP  R 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  w 

.66 
1.05 
2.38 
3.29 

.19 
1.21 
T 

.03 
1.70 

T 

.42 
.05 

T 
T 

.15 

T 

T 

T 

.15 
.19 

T 
T 

.56 

T 

.48 
.06 

T 

T 

.03 

.37 

.46 

T 
T 

.20 
.02 
.27 
.32 

T 

.14 
T 

.38 

COLIINSXILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLB 
LEEDS 

2.49 
.81 
1.99 
2.43 
1.60 

.02 

.69 
.  15 
T 

.16 

.25 

.34 
1.02 
.03 

.03 
T 

.07 

.07 
.15 

1.30 

T 

.35 

T 
T 

.28 

.10 

T 

.29 

T 

T 

.71 

T 

.20 

T 

T 

.10 
T 

.47 

.01 

.43 
.39 
.90 

.74 
T 

.16 

T 

maoElla 

ONEONTA 

palherdale  2  W 

SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SU6STA  Au 

1.14 
2. 80 
.60 
1.79 
2.58 

.45 

.09 

.22 

.79 
.92 

.52 

.13 
.30 

.20 
.31 

.41 
.01 

.29 
T 

T 

.25 

.03 

.36 
1.12 
.40 

T 

.24 

T 

.09 

.02 
.09 

.01 
.17 

.24 

.19 
.09 
.01 

.12 
.28 

.30 
.54 

.04 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
mARRIOR 

2.05 
1.26 
3.35 
.90 

.22 
.44 
.05 

.26 
.10 
.05 

.14 
.68 
.05 

.05 

.56 
.19 

T 

.04 

.23 
.22 
.03 

.12 

.70 

.14 
.11 

1.22 

.02 
.20 

.14 

.10 

.32 
.42 
.46 

.30 

.04 

UPPER  PLAINS  03 

alICEVILlE 
ARlEy  i  S 
AUTAUCAVILlE  3  N 
6ANKHEA0  LOCK  AND  DAM 
BILLINCSlEy   1  SE 

1.00 
2.01 
1.90 

2^88 

.99 

.25 
.42 

.25 
.66 

.62 

.64 

.07 
.23 
.02 
.91 

.02 
.42 

.22 

.20 
.30 

.30 
.62 
.01 

.41 
.09 
.29 

.28 
.38 
.12 
.99 

.52 
.96 

.  14 

SROOKMQDO 
CARBON  HILL 
CBNTREVILLE 
ClANTON 
CORDOVA 

.80 
1.47 
1.32 
1.22 

.62 

.32 

.24 
.04 

.15 

.10 

.05 

7 

.49 

.40 

.79 

.49 
.  12 

.15 

.07 

.09 

T 

T 

.05 

.47 
.10 

.29 
■  20 
.88 

.10 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FAYETTE 
CORGAS 

halEyville 

1.D7 
1.00 
1.10 

1198 

.18 

.30 
.21 
.16 

.05 

.12 
.34 

.02 
T 

.02 

.06 
.82 

.01 
.29 

.70 

.02 

.02 

.12 
.14 

.02 

.30 
.98 
.06 

T 

.01 

.42 
.39 
.08 

.01 

.60 

.24 

.10 

HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAH 
PICKENSVILLE 

1.89 
3.17 
.Bt 
.47 
2.22 

T 

.40 

.10 

.40 

.06 

.03 

.51 
.02 
.76 
.47 

.04 

2.29 

.02 

.09 

.14 
.41 

.03 
.03 

.61 

.04 
.10 
.64 

T 

.10 

.62 
.70 

.20 

T 

1 

'.  1 

PLANTERSvILLE  2  SSE 

prattville 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

.00 
1.09 
2.11 
2.99 
2.51 

.77 

T 

T 

.23 

.08 

.07 

1.90 
1. 10 

.08 

T 

.34 

.52 
.09 

.88 

T 

.06 

.23 
.19 

.46 

.71 

.36 
.04 

.26 
.21 

.05 
.18 

.  1, 
1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTDN 
UINFIElD  2  SW 

2.17 
1.57 
3.80 
2.47 

.45 

.30 

.04 

1.17 
.68 
3.39 

.07 

.54 

.56 

.31 
.20 
.15 
.03 

.91 

.10 
.16 

.  14 
.24 
.20 
.81 

EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 

ashville  «  U 

CALERA  2  SH 

centre  s  sh 

chiloersburg  htr  plant 

.86 
2.92 
1.14 
2.27 

.59 

T 

1.12 

T 

.39 

.14 

.02 
.13 

.68 

.54 

.06 
.91 

1.09 

T 

T 

T 

.15 
.60 

T 

T 
T 

.01 
1.39 

T 

T 

.04 
.09 

T 

.24 

T 

.08 

T 

T 

.11 
.47 

:  ^ 

cadsdek  cas  plant 
jacksonville  2  sh 
lcesburg 
hontevallo 
pell  city  1  nne 

1.25 
2.69 
2.46 

T 

.77 
T 

.10 

.90 
.04 

.07 

T 

.12 
T 

.20 

.17 
1.23 
.07 
.38 
.31 

T 

.49 
.43 
.62 

.10 

.09 

.18 
.06 

.10 
.02 
.47 
.14 
.19 

T 

.09 
T 

.14 

.26 
.19 

.14 
.11 
.18 
.07 
.09 

n 

SVLACAUCA  4  NE 
TALLADEGA 
HALNUT  GROVE 

.56 
1.24 
2.22 

.11 

.15 

T 

.25 

.20 

.20 
.88 
.30 

.06 
.60 

.12 

.05 

.11 

.12 

.11 

.11 
.02 

■  01 
.90 

:  ii 
II 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

AlEXANOEK  CITY 
ASHLAND 
AUBURN  3  Su 
CAMP  HILL  2  NH 
DAOEVIlLE 

1.92 
1.9S 
1.64 

2.06 

.22 
.16 

.02 

.02 

.52 
1.57 
.56 
.44 
1.16 

T 

.07 

.10 

.2< 

.06 

.90 

.49 

1.00 
.47 

.10 

.31 
T 

.20 

.06 

.02 
.04 

DELTA 
HEFLIN 
HICHTOaER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

1.71 
1.37 
2.91 

.84 

.50 

.32 

.58 

.12 

.04 

.20 

.03 

.96 
1.92 

.02 

.02 

.28 

.79 

.06 

.47 
.40 

.42 
.78 

.04 

.10 
.06 

MARTIN  DAM 

:;PELI<A 

«0CKF3RD  2  NNW 
»3C«  MILLS 
'.<URLOW  DAM 

1.56 
2.80 

i.ia 

1.14 
.59 

.02 

.79 
.09 
T 

.02 

1.60 
.08 
.48 
.05 

.01 

.06 

.15  .05 

T 

.18 

.61 

.33 

.02 
.14 
.94 
T 

.14 

.42 
T 

.40 
.91 
.24 

.09 
T 

.19 

.02 

.::ley 
■ " jmpra 

l.K 
1.28 

T 

.OA 

.46 

.22 
.30 

T 

.80 

.1' 

.19 

>«AIR|E  06 

.BA 
jAyTON 

DFMOPQlIS  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 

.98 

1.02 
1.83 
.44 

T 

.02 

.19 
.14 

.27 

.29 

.27 
.07 

.24 

.27 
T 

.15 

.11 

.01 

.01 
T 

.11 

.11 
T 

.04 
.16 

I 

.06 

1.10 
.23 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


haynevulE 

LIVlNr.STDN  2  Sw 
KaBIUS  6  IE 
MARIO'I  JUNCTION  i 

KiTHEHS  I  SSW 
M1LSTE4D 
KINTE"  3  "W 
MONTCOnERV  1(6  4' 
DRRVILlE 

PERRVVIILE 
PINE  L6VE1. 
SEIMH 
SUTTlE 

TUSKEGEE   3  Sx 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
W4RRI3R  L3C<  fifi^ 


COASTit   PialN  01 

JBBEvUlE   1  NNK 
4LBERT4 

INDALJSIA  1  NW 
iTBDRE  1  Sn 
6E4TRICE   I  E 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CABOEM  3  NW 
CHATON  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  ?  NW 

CDTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA  WlLOLlF-  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEQRGIANNA 
CILBERTOwN 
GREENVILLE 
HEADLANO 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
KELVIN 
NEWTON 
OIARK  6  NNw 

PHENIX  CITY  2  NNw 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
SL0C0H6 

THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
whaTley 


GULF 

BAY  KINFTTE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 

MOBILE  WB  AIRPORT 
ROBERTSOALE   1  E 


Day  of  Month 


l.BO 
1.08 
1.03 


2.06 
3.»3 
2.06 


2.13 
1.13 


1.62 
1.28 
1.B9 


1.18 
1.26 
1  .*>0 
1.9' 


2.56 
2.62 


.89 
.20 

1.90 

1.73 

1.12 

.32 


10     11  12 


1.21 
.62 


13 


14     15     16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


T  T 

.67 


.33 
l.OC 


.02     .17  .02 


.20 
.02 
.05 

.03 


.'O 
.26 


.29 
.02 


.32 

1 .22 


1.16  .09 
.15  .0, 

1.70  T 


.06  .16 
.32  .1' 
.36  3.15 

.30  .15 

.02  T 
.18  .1' 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days 
precipitatio 

wi 

th 

nsfiine 

□ge 
over 

se  to  sunset 

Resultant 
Direction 

c 

a  

0) 
0) 

ion  of 
t  mile 

J) 

i 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.01-.09 

.10-.49 

1.99 

4) 
> 

Result! 
Speed 

Avera 

Fastes 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

1.00- 

2.00 
and  1 

Total 

Perce 
Possi 

Aver( 
sky  c 
sunri 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

12 

0.9 

5.0 

21 

SW 

23 

80 

86 

58 

60 

4 

2 

5 

0 

0 

0 

11 

73 

5.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

15 

1.5 

6.5 

20++ 

28 

18  + 

81 

84 

59 

67 

0 

3 

3 

0 

1 

0 

7 

5.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

8 

3.2 

7.7 

21  +  + 

36 

28  + 

89 

92 

60 

75 

1 

•7 

3 

2 

0 

0 

13 

6.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

9 

0.8 

4.6 

32 

E 

24 

91 

93 

59 

72 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

6 

72 

4.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


SFPTEMBFR  1970 


Day  of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  1 

e 

7 

1 

9 

10 ! 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  ! 

20 

21 

22  1 

1 

23  ' 

24 

28  1 

29 

30 

31 

•         *  • 

NCRTHFR''  V4Ll.Ey 

01 

iTHENS  2 

MAX 

98 

81 

93 

93 

93 

91 

68 

95 

68 

89 

91 

91 

95 

94 

94 

93 

96 

95 

95 

93 

90 

90 

91 

70 

74 

80 

MIN 

66 

6! 

69 

69 

68 

68 

58 

52 

55 

58 

6C 

61 

60 

62 

65 

65 

69 

67 

66 

68 

66 

65 

51 

50 

39 

47 

SELLE  flfi  7  N 

MAX 

95 

93 

9( 

67 

66 

9: 

92 

91 

91 

67 

85 

69 

90 

69 

90 

89 

93 

92 

94 

95 

94 

94 

92 

90 

69 

69 

84 

75 

77 

93 

MIN 

66 

67 

61 

70 

66 

6' 

70 

68 

69 

66 

62 

55 

63 

62 

64 

62 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

65 

71 

66 

65 

5! 

48 

43 

FiLKVlLLf   1  N 

MAX 

95 

95 

9! 

69 

69 

6! 

92 

91 

91 

90 

90 

9! 

90 

90 

90 

91 

90 

93 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

90 

91 

88 

63 

73 

76 

MIN 

65 

67 

6' 

70 

72 

6' 

69 

69 

69 

67 

64 

5; 

54 

60 

61 

61 

62 

70 

69 

70 

70 

67 

67 

69 

67 

65 

58 

48 

40 

4 1 

FLDRENCE 

MAX 

97 

95 

91 

90 

66 

9! 

97 

94 

92 

86 

67 

91 

94 

93 

92 

91 

91 

89 

93 

96 

96 

95 

91 

85 

64 

68 

74 

76 

78 

95 

MIN 

64 

64 

6" 

62 

64 

6' 

67 

65 

66 

65 

54 

5! 

61 

62 

61 

62 

65 

67 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

65 

62 

49 

43 

41 

HUNT5VULE   HB  AP 

MAX 

94 

94 

91 

89 

88 

9; 

89 

91 

8! 

67 

65 

68 

68 

90 

9t 

89 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

94 

90 

69 

91 

71 

75 

77 

64 

MIN 

6S 

70 

6( 

73 

71 

71 

71 

70 

71 

67 

59 

51 

65 

65 

68 

65 

69 

71 

71 

72 

70 

71 

69 

70 

69 

67 

53 

49 

44 

50 

HADISON 

MAX 

MIN 

HDULTDN  2 

MAX 

97 

94 

91 

83 

88 

9< 

95 

93 

91 

69 

90 

91 

95 

93 

92 

93 

95 

91 

91 

96 

95 

95 

91 

90 

91 

90 

77 

79 

81 

85 

MIN 

67 

68 

71 

68 

7r 

70 

68 

7( 

68 

70 

6' 

55 

63 

64 

62 

68 

71 

71 

70 

69 

68 

68 

72 

68 

65 

55 

45 

41 

MUSCLE    SHQALS  FAl 

AP 

MAX 

94 

95 

8< 

90 

86 

9: 

93 

91 

9( 

63 

83 

61 

91 

91 

93 

90 

92 

89 

93 

93 

93 

92 

91 

65 

86 

86 

67 

73 

76 

62 

70 

68 

69 

69 

7; 

73 

71 

7: 

71 

62 

5! 

65 

67 

67 

67 

69 

74 

74 

73 

71 

70 

71 

73 

71 

64 

51 

52 

47 

5  J 

NEW  MARKET  2 

MAX 

96 

90 

e< 

93 

68 

91 

90 

90 

91 

93 

94 

9; 

91 

92 

91 

94 

94 

93 

95 

94 

95 

94 

95 

95 

9? 

89 

62 

74 

77 

83 

64 

65 

64 

69 

7C 

70 

70 

71 

70 

62 

61 

61 

61 

63 

59 

59 

69 

68 

69 

69 

67 

69 

68 

65 

64 

58 

47 

40 

45 

RED  ?AV 

MAX 

97 

95 

9; 

85 

90 

9' 

95 

96 

9; 

94 

65 

69 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

90 

96 

99 

96 

98 

93 

97 

84 

88 

67 

75 

81 

6« 

71 

7 1 

66 

67 

7: 

72 

70 

7C 

72 

63 

6( 

61 

65 

61 

69 

69 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

69 

69 

54 

49 

49 

49 

REOSTQNE  A'SENAL 

MAX 

100 

92 

67 

68 

9! 

91 

94 

91 

69 

97 

91 

91 

90 

92 

90 

94 

92 

94 

94 

92 

93 

91 

90 

69 

99 

71 

75 

78 

62 

MIN 

64 

62 

5^ 

64 

64 

6! 

66 

65 

65 

61 

55 

50 

61 

57 

56 

58 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

61 

65 

62 

59 

49 

43 

43 

41 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

96 

94 

9! 

87 

86 

8! 

93 

93 

91 

92 

85 

6! 

93 

93 

91 

89 

92 

92 

87 

91 

94 

92 

91 

91 

64 

87 

69 

67 

74 

78 

62 

63 

^3 

68 

68 

6; 

65 

66 

67 

65 

62 

5! 

50 

60 

60 

60 

61 

68 

70 

67 

65 

65 

65 

65 

68 

60 

54 

48 

41 

41 

WATERLOO 

MAX 

98 

94 

ei 

68 

90 

9; 

69 

94 

96 

99 

85 

92 

96 

92 

92 

91 

94 

94 

94 

97 

97 

96 

90 

98 

95 

87 

78 

75 

91 

83 

•          •  * 

66 

67 

69 

72 

71 

69 

69 

72 

73 

63 

55 

63 

67 

65 

67 

68 

72 

74 

69 

69 

66 

72 

74 

71 

66 

53 

45 

43 

ARP4L4CHIAN 

uni  IMT  A  f  u  c 
PIUU' '  1  u  I  m  } 

OJ 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

BESSEMER   3  SSH 

MAX 

94 

94 

91 

90 

93 

91 

92 

89 

67 

69 

90 

99 

88 

91 

90 

91 

93 

93 

95 

97 

96 

99 

92 

90 

99 

88 

76 

76 

76 

89 

7C 

65 

66 

69 

78 

70 

68 

69 

68 

62 

57 

58 

62 

68 

64 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

62 

57 

48 

42 

44 

BIRKINGHAM  WB  AP 

MAX 

91 

90 

9! 

69 

87 

9; 

87 

69 

68 

89 

87 

8" 

66 

90 

99 

90 

92 

91 

94 

94 

94 

92 

92 

91 

90 

90 

70 

74 

77 

83 

7n 

68 

74 

73 

6' 

70 

67 

68 

67 

64 

61 

67 

66 

6< 

66 

73 

70 

68 

70 

70 

69 

69 

71 

67 

67 

57 

48 

43 

47 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

91 

92 

9( 

67  69 

8' 

64 

69 

69 

86 

85 

84 

67 

68 

9( 

87 

89 

69 

92 

91 

92 

69 

89 

91 

91 

87 

96 

74 

74 

83 

64 

67 

6< 

67 

67 

6' 

71 

69 

6l 

65 

65 

5< 

tl 

64 

61 

61 

64 

68 

68 

67 

68 

66 

65 

66 

65 

64 

59 

47 

42 

cuntfrsvIlle 

MAX 

91 

91 

9( 

87 

91 

9t 

84 

86 

66 

66 

77 

8! 

66 

67 

6t 

67 

89 

89 

90 

94 

93 

90 

90 

88 

89 

94 

94 

70 

76 

79 

68 

70 

61 

68 

67 

6' 

69 

69 

7C 

65 

66 

61 

66 

67 

6< 

66 

70 

70 

71 

71 

69 

70 

67 

69 

65 

66 

56 

52 

49 

47 

QNEONTA 

MAX 

9! 

95 

9! 

91 

90 

8' 

92 

90 

9C 

91 

93 

67 

90 

97 

90 

91 

90 

90 

91 

95 

94 

93 

93 

91 

90 

93 

90 

69 

71 

75 

6! 

68 

68 

74 

7( 

70 

68 

68 

66 

65 

58 

68 

60 

62 

62 

63 

69 

68 

68 

66 

68 

67 

67 

66 

63 

60 

50 

41 

41 

SAINT  BERNARD 

MAX 

92 

93 

9- 

69 

68 

68 

90 

66 

90 

90 

90 

85 

89 

88 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

92 

91 

69 

90 

68 

64 

73 

76 

67 

67 

68 

71 

68 

68 

66 

67 

64 

66 

56 

57 

60 

60 

60 

63 

66 

66 

68 

67 

66 

65 

67 

65 

62 

56 

50 

44 

45 

SAND  MT  SUBSTA  All 

MAX 

92 

92 

88 

66 

66 

89 

67 

67 

86 

89 

83 

64 

86 

87 

67 

86 

88 

67 

90 

91 

90 

89 

67 

67 

88 

87 

64 

72 

74 

79 

MIN 

67 

69 

65 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

66 

54 

65 

62 

66 

63 

69 

69 

68 

70 

71 

69 

67 

68 

65 

65 

59 

49 

42 

45 

SCOTTSBQRO 

MAX 

96 

97 

95 

91 

67 

90 

93 

67 

93 

9! 

89 

88 

89 

88 

92 

90 

92 

91 

93 

93 

97 

95 

92 

90 

90 

69 

90 

69 

76 

78 

MIN 

65 

68 

6: 

66 

72 

69 

69 

70 

68 

65 

65 

54 

58 

59 

61 

61 

63 

68 

67 

67 

67 

67 

65 

69 

64 

62 

60 

49 

39 

42 

VALLEY  HEAD 

MAX 

94 

92 

92 

89 

89 

89 

66 

60 

66 

89 

89 

66 

66 

65 

88 

88 

87 

90 

90 

92 

91 

89 

69 

88 

88 

88 

66 

66 

72 

73 

•          •  • 

MIN 

63 

65 

64 

67 

67 

68 

67 

J8 

62 

61 

63 

54 

56 

58 

59 

56 

59 

69 

66 

67 

70 

66 

67 

66 

66 

62 

61 

4! 

38 

39 

UPPER  Plains 

o; 

ALICEVULE 

MAX 

95 

94 

9; 

93 

92 

91 

95 

94 

91 

90 

92 

9; 

91 

67 

9V 

91 

92 

94 

92 

90 

95 

94 

94 

93 

96 

92 

85 

73 

79 

79 

MIN 

69 

74 

76 

77 

75 

75 

71 

72 

72 

71 

65 

65 

65 

74 

69 

72 

74 

73 

75 

72 

70 

71 

72 

70 

71 

58 

53 

51 

3  J 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

93 

93 

9; 

94 

95 

91 

94 

91 

9C 

91 

93 

9C 

90 

89 

67 

90 

91 

92 

90 

96 

92 

95 

94 

93 

69 

96 

89 

69 

79 

76 

MIN 

71 

69 

6' 

68 

70 

7; 

70 

68 

61 

67 

66 

61 

64 

65 

67 

65 

67 

6S 

69 

68 

68 

66 

67 

70 

67 

68 

61 

51 

50 

CENTREVILLE 

MAX 

9! 

95 

91 

92 

94 

92 

95 

93 

9C 

90 

93 

90 

92 

66 

90 

89 

90 

93 

93 

95 

95 

95 

93 

90 

91 

90 

92 

71 

77 

79 

MIN 

7r 

67 

6' 

68 

73 

69 

71 

70 

69 

68 

68 

69 

63 

63 

65 

66 

66 

69 

66 

68 

68 

67 

67 

68 

66 

66 

66 

53 

46 

clantoh 

MAX 

93 

94 

9- 

91 

90 

8^ 

93 

89 

69 

68 

90 

90 

90 

63 

88 

87 

88 

9t 

91 

94 

93 

92 

91 

69 

89 

89 

89 

80 

79 

78 

MIN 

70  68 

' 

72 

73 

69 

71 

68 

69 

68 

69 

64 

67 

61 

64 

65 

70 

69 

69 

68 

70 

68 

66 

68 

66 

65 

66 

54 

44 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

92 

91 

9( 

66 

66 

64 

89 

90 

67 

68 

99 

84 

96 

89 

8( 

88 

89 

88 

67 

67 

91 

91 

91 

88 

64 

87 

66 

62 

69 

75 

MIN 

69  68 

' 

69 

70 

6G 

70 

67 

68 

65 

64 

55 

63 

62 

61 

64 

69 

7( 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

66 

65 

55 

46 

45 

45 

FAYETTE 

MAX 

92 

90 

91 

69 

90 

9< 

94 

93 

92 

92 

9; 

92 

9; 

92 

94 

9( 

94 

93 

94 

89 

64 

66 

89 

63 

75 

76 

84 

MIN 

66  66 

61 

70 

61 

69 

68 

61 

66 

66 

5< 

57 

6! 

63 

69 

7( 

70 

6C 

65 

66 

66 

66 

65 

59 

45 

45 

45 

HALEYVlLLE 

MA:t 

9! 

93 

91 

81 

86 

8' 

92 

94 

9C 

90 

67 

87 

91 

90 

91 

89 

90 

91 

89 

91 

94 

92 

90 

92 

67 

90 

67 

65 

74 

79 

MIN 

70  70 

69 

69 

70 

7(1 

70 

67 

61 

69 

65 

6( 

62 

65 

6! 

65 

65 

70 

71 

71 

71 

69 

67 

67 

67 

65 

5! 

49 

48 

49 

HAMILTON  3  S 

MAX 

95  9* 

91 

89  «7 

9 

93 

9S 

92 

91 

90 

8' 

91 

92 

9! 

91 

91 

9! 

67 

93 

9< 

93 

93 

9C 

66 

90 

et 

66 

76 

80 

MIN 

64  64 

6< 

61 

69 

61 

68 

66 

68 

65 

69 

5' 

60 

61 

62 

62 

61 

69 

66 

6! 

64 

64 

6! 

67 

63 

it 

45 

41 

41 

JASPER  1.  N 

MAX 

93  90 

it 

ee 

68 

93 

91 

89 

69 

92 

66 

81 

68 

89 

61 

89 

91 

9t 

94 

93 

9! 

91 

69 

8! 

87 

86 

75 

71 

75 

82 

MIN 

67  67 

6! 

69 

72 

6l 

69 

66 

68 

64 

63 

5! 

60 

59 

62 

60 

67 

6i 

67 

67 

6< 

64 

64 

67 

64 

63 

57 

50 

43 

44 

ORATTVILLE 

MAX 

9' 

93  94 

9! 

93  91 

93 

94 

94 

91 

69 

90 

9: 

94 

96 

9< 

96 

99 

9; 

96 

93 

91 

91 

91 

e( 

80 

60 

88 

Mm 

6^ 

70  71 

7e 

72 

69 

6( 

66 

70 

6< 

66 

69 

61 

66 

73 

61 

68 

68 

7! 

67 

69 

61 

67 

67 

6« 

57 

53 

47 

S*«  R«(«f  voc*  NoUa  FoUowtna  SuUon  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTE'IBER  1070 


Day  oi  Month 


Slalion 


10     II     12     13     14     IS     IE  17 


19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


29     30  I  31 

J  


thcirsbv  Exp  statioh 
tuscaloosa  f4a  a» 
tuscaloosa  oliver  d4h 

VERNON 

•  m 

EASTERN  VALLEY 
ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  S" 
CENTRE  5  SH 
CHIlDERSBuRG  WTR  PLAN' 
GADSDEN  CAS  PLANT 
PELL  CITV  1  NNE 
SYLACAUGA  <•  NE 
TALLABEG4 


MAX 
MIN 


9;  92  87  8S 
7i     69     73  6f 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


95  94  9!  9?  90 
70     69     7<      76  76 


94  91 
74  70 


91     92  92 


67 
6S 


87 
68 


96     91     9C     92     90     9(     90     92  91 


74     68  7C 


69     70     6(     70  69 


9<     93  92 
b'      71     72  6( 


96  92 

70  71 


93 
67 


9J     94  9; 


9) 
69 


92 
66 


90  91  93  91 
70     68     69  68 


94  92  9S  9! 
72     74     73  72 


94 

70 


8B 
68 


71  79  79 
60     53  51 


94     94  91 

70     70  71 


87  91  6?  70  61  77 
68     68     64     J5     50  49 


97     9<      9e  98 
67     7C      71     67  64 


99  9: 
68  6C 


98  97  9 
65     67  6 


70     59  61 


9;  92 
71  69 


67     74  71 


95  94  9:  90 
69     69     61  68 


99     98  9; 


93     9*  9; 


91 
70 


86 
6^  69 


90  8^ 
72  6'; 


92 
68  6"; 


79 
69  6' 


90  9C 
70  6S 


90  9C 

70  b'. 


89  9C 
69  6" 


90 
69  6E 


87  e 
70  6f 


93  89  8!  80  88 
66     67     61     66  62 


89  90 
63  72 


93     93  93 


90 
68 


91  93  91 
63     66  5« 


66  94  91 

67  60  6( 


65     61     65      58  6! 


9<  95 

7C  72 


91  9! 
6!  66 


95 

70 


93  92  75 
67     66  58 


90     92  65 


73     75  84 


78     84  87 


65     66     65     51     40  43 


93  92  94  92 
66     64     65  63 


90 
61 


90 
59 


9C     90  92 


94     95  9S 


6!     60     68     67     67     66  68 


92     98     9C     84     89     9C     90     91     9!     95     95  9! 


66     66  }f 


66     62     6!      64     70     7C      68     70  73 


93  93 
66  66 


90 
68 


64     5J     58  62 


90  88  91 
60     60  6S 


91 
67 


92 
6! 


83     89  87 


92  93  93  94  9! 
70     68     67     66  66 


91  90  87 
64     63  6! 


65     67     64  52 


90  90  83  70  78 
64     63     64     53  40 


52     43  42 


90 
70 


90  89  64  74  75  85 
65     63     63     52     43  44 


PIEDMONT  Plateau  oi 


ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AUBURN  3  SW 
CAMP  HILL   2  NH 
HBFLIN 
LAf AVETTE 
MARTIN  0AM 
OPElIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 

*  • 
PRAIRIE 


0( 


DAYTON 
OEHQPOLIS  lock  and  OAt 
GAINESVILLE 
GReENSSORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON  2  SW 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  3  NH 
MONTGOMERY  UB  AP 
SELMA 

TUSKEGEE  3  SW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


95  92 

69  68 


63     63  6! 


97  96 
68  69 


95  96 
71  67 


93  95 
69  68 


92  92 
71  69 


95  93 
70  66 


94 

69 


9* 

72 


96  96 
74  72 


91  9C 
69  61 


87  8( 

70  b'. 


91  9( 
71  7C 


94     95     9l     91     90  8 

67     72  6" 


98  9'  94  90  9( 
66     6'     65     68  6< 


92     89  9! 


92  93  90 
7C     72  73 


90 
69 


9'     94  97 


93     92  9( 


91  9( 
75  7- 


95  9 
69  7( 


92  81 
69 


72     73  71 


92  83  9C 
68     66  6« 


90 
68 


95  95 

72  70 


94  93 

72  70 


92  90 
72  70 


91  90 
71  70 


93  91 
73  70 


89 
65 


90  8^ 
67  62 


93  9« 
65 


97  88  8( 
61     61  61 


68     64  bt 


99 
69 


90 
66 


67     69  67 


90  84  e% 
67     64  6« 


90  94  9t 
67     66  6! 


99  91  93  94  96  96 
60     64     66     66     65  67 


96  93  92 
68     65  66 


85     87  88 


69  9! 
66  6! 


89  88  87 
66     64  64 


90  90  80 
63     63  52 


88  6!  72 
62     62  50 


93  92 
69  67 


91  93  94  94 
64     66     67  67 


94  92 
69  68 


90  92  92  87 
bt     66     65     66  59 


SB  90  87  82  75  75 
64     65     63     55     46  43 


98     91j     95     95  9! 

65     64  67 


90  94  93 
56     59  6! 


90  89  92  95  95  93 
66     68     67     67     65  68 


88  89  92  93 
69     69     68  69 


88  90  9C  92  96 
60     69     66     67  66 


95  91  90  75 
63     60     62  90 


86 
59 


91 
66 


90  84  76  76  83 
63     63     55     57  45 


64     59  53 


93  95 
62  64 


92 

7C 


97  96 

72  70 


89  89 
68  68 


94  93 

70  69 


95 

70 


93 

7C 


94     96  95 

69     70  70 


90     94  94 


94  92 
67  65 


95  92  92 
66     64  64 


95     99  94 

72     70  69 


92 
68 


90      89      89      79  77 


90 
62 


95 

70 


94     96  99 

71     69  68 


93 
69 


69     72  7C 


96 

73 


89 
69 


91  90  83 
67     69  60 


89  89  88 
67     66  68 


90 
67 


87 
66 


93     92  92 

70     70  68 


87 
6! 


70  77  77 
56     53  49 


70     76  77 


78  78  95 
48      49  49 


53      49  48 


56     50  49 


81  89 
50  50 


Sm  R«l«r«ac»  Notes  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

« 

Station 

It 

'h 

3 

7  1  8 

15 

16  1 

17 

IB 
IS 

19 
19 

20 

21 

1 

22  1 

23 

24 

1  p 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

UNION  SPRINGS 

MAX 

92 

9; 

9< 

95 

93 

9! 

92 

66 

»• 

90 

92 

6' 

91 

61 

9< 

90 

68 

9^ 

69 

92 

9( 

93 

9! 

92 

91 

93 

6< 

61 

78 

90.1 

•          •  • 

MIN 

73 

7] 

72 

71 

7; 

72 

68 

5< 

61 

71 

6' 

68 

^1 

6C 

67 

6' 

7] 

71 

69 

7( 

7 1 

69 

68 

5  ] 

50 

67,6 

CniSTAL   PL61N  01 

ANDALUSIA   1  Nw 

MAX 

94 

9! 

97 

93 

9( 

94 

94 

9( 

90 

91 

9; 

92 

88 

9i 

92 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

8i 

90 

89 

gi; 

8' 

78 

77 

90.5 

MIN 

66 

6< 

65 

68 

6' 

69 

6( 

61 

60 

67 

6! 

66 

63 

6: 

67 

6{ 

67 

69 

67 

66 

67 

67 

6( 

65 

63 

6! 

61 

47 

44 

64.1 

ATMOf*E    1  SW 

MAX 

92 

9: 

9' 

93 

92 

9< 

94 

89 

9C 

91 

93 

9; 

93 

90 

91 

90 

90 

91 

93 

94 

9' 

92 

91 

6t 

68 

69 

8^ 

82 

79 

62 

90.4 

MIN 

73 

b' 

70 

70 

7) 

72 

6{ 

7t 

70 

69 

61 

71 

67 

7< 

66 

72 

71. 

70 

69 

61 

70 

71 

bt 

69 

69 

66 

59 

54 

47 

BEATRICE   1  E 

MAX 

92 

9' 

9' 

93 

90 

9! 

91 

94 

81 

90 

97 

9' 

92 

67 

9t 

90 

92 

93 

96 

93 

91 

95 

94 

9C 

87 

93 

9 1 

80 

80 

63 

90.9 

MIN 

67 

6' 

66 

65 

6' 

69 

6 1 

6< 

66 

67 

61 

65 

63 

bt 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

65 

66 

bt 

63 

59 

6! 

54 

44 

45 

63.9 

BRANTl? V 

MAX 

■55 

9< 

9! 

94 

95 

9' 

95 

94 

B< 

92 

94 

9! 

94 

94 

9: 

92 

92 

92 

93 

94 

9! 

95 

94 

92 

92 

92 

ge 

6t 

76 

79 

92.2 

MIN 

69 

6< 

6n 

68 

6' 

68 

6' 

69 

67 

6i 

67 

64 

bf 

67 

66 

6i 

67 

67 

67 

67 

67 

bt 

65 

65 

62 

59 

45 

42 

65.1 

BREmTON  3  SSE 

MAX 

95 

9' 

9< 

95 

9? 

9< 

93 

88 

9C 

90 

94 

9! 

9; 

90 

9; 

90 

93 

91 

93 

94 

94 

93 

89 

91 

90 

89 

6( 

79 

79 

64 

90.9 

MIN 

65 

6: 

66 

65 

it 

67 

65 

6' 

65 

66 

6! 

65 

61 

6< 

65 

66 

6( 

65 

65 

69 

65 

67 

6! 

63 

62 

63 

59 

42 

40 

63.0 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

9« 

9< 

9: 

93 

91 

91 

93 

90 

91 

93 

91 

9' 

9] 

92 

9; 

90 

94 

9; 

94 

96 

9' 

93 

9 1 

9' 

9 1 

69 

77 

79 

60 

8! 

90.6 

MIN 

6  7 

6! 

66 

69 

6! 

66 

6! 

66 

66 

6! 

63 

60 

bt 

64 

68 

6« 

67 

65 

66 

65 

64 

62 

61 

63 

63 

62 

42 

43 

CHATHm  3  N 

MAX 

93 

93 

9: 

93 

92 

9! 

94 

90 

9( 

93 

92 

9< 

9  ] 

91 

9: 

90 

9(; 

93 

94 

93 

95 

92 

68 

90 

90 

68 

75 

71 

79 

69 

90.2 

MIN 

66 

61 

7? 

7? 

7: 

65 

6t 

65 

69 

67 

69 

64 

70 

68 

70 

70 

67 

69 

67 

67 

66 

64 

68 

48 

90 

66.5 

CLAYTON 

MAX 

91 

91 

91 

91 

91 

9< 

91 

88  8! 

86 

89 

6E 

88 

8  ] 

81 

67 

8' 

8f 

90 

91 

91 

90 

90 

9C 

90 

90 

6fi 

8' 

74 

76 

67.9 

MIN 

^' 

7; 

73 

73 

71 

72 

67 

6! 

67 

69 

61 

68 

65 

63 

68 

7( 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

66 

59 

51 

52 

67.7 

ENT^PPRISE   3  NW 

MAX 

93 

94 

9' 

9? 

93 

9( 

92 

92 

a: 

89 

92 

9' 

9  1 

65 

8< 

90 

61 

9C 

92 

93 

93 

92 

91 

91 

90 

89 

67 

86 

78 

76 

89.8 

MIN 

7 1 

69 

6< 

68 

69 

7( 

68 

6: 

67 

68 

6( 

67 

67 

bt 

67 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

65 

65 

62 

51 

50 

66.5 

EUPAl'LA   hILDLiPE  REF 

MAX 

95 

95 

9' 

97 

91 

9; 

90 

92 

8! 

69 

91 

9( 

92 

69 

9( 

69 

89 

92 

94 

95 

94 

92 

93 

93 

93 

92 

9C 

90 

78 

77 

90.9 

MIN 

69 

7( 

69 

70 

71 

70 

bt 

69 

68 

67 

69 

66 

61 

65 

69 

6< 

70 

69 

61 

69 

69 

66 

64 

65 

65 

60 

45 

42 

66.1 

EVERCRfrEN 

MAX 

95 

95 

9! 

93 

95 

91 

95 

93 

94 

9* 

93 

90 

9< 

94 

93 

92 

92 

95 

9! 

99 

95 

8S 

93 

92 

92 

86 

80 

61 

92.0 

MIN 

68 

6< 

7n 

73 

7: 

70 

7( 

70 

71 

7( 

70 

69 

6f 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

7( 

69 

67 

68 

60 

51 

50 

FRISCO  CITY 

MAX 

94 

95 

9! 

93 

93 

91 

93 

94 

8! 

91 

93 

9; 

94 

87 

9C 

92 

91 

9* 

92 

93 

94 

94 

94 

6( 

92 

90 

92 

78 

77 

77 

90.7 

MIN 

6J 

6' 

6! 

69 

71 

7< 

69 

7( 

70 

70 

69 

70 

67 

67 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

69 

68 

68 

67 

56 

52 

49 

67.6 

GENEVA 

MAX 

93 

9; 

9! 

95 

95 

92 

96 

92 

9; 

93 

92 

93 

92 

S'S 

6! 

69 

69 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

69 

87 

75 

74 

90.7 

MIN 

bt 

69 

70 

6! 

70 

6^ 

6' 

68 

68 

6( 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

6! 

69 

68 

64 

65 

64 

64 

64 

51 

51 

66.4 

GlLBERTDMt^ 

MAX 

92 

91 

9C 

92 

91 

9' 

94 

90 

91 

9] 

90 

92 

90 

9: 

90 

89 

92 

93 

92 

93 

92 

68 

88 

89 

68 

75 

76 

78 

63 

89.2 

MIN 

67 

64 

6? 

74 

74 

7; 

70 

6! 

68 

71 

68 

7C 

62 

6^ 

70 

6E 

72 

69 

69 

67 

68 

69 

69 

66 

69 

63 

54 

49 

47 

66.7 

GREE^'VILLE 

MAX 

92 

93 

91 

92 

92 

Bf 

92 

90 

8( 

90 

91 

90 

9 1 

85 

9t 

89 

90 

91 

90 

93 

91 

92 

90 

90 

90 

89 

68 

66 

76 

76 

89.2 

MIN 

68 

6^ 

70 

71 

7C 

72 

70 

b' 

6' 

70 

68 

bt 

66 

bt 

69 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

67 

67 

67 

59 

52 

Si 

67.9 

HEAOL ANO 

MAX 

94 

9! 

9' 

93 

93 

9: 

92 

93 

8' 

9C 

92 

92 

90 

64 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

90 

93 

91 

90 

62 

79 

76 

90.1 

MIN 

7! 

69 

71 

71 

69 

68 

65 

66 

68 

66 

66 

65 

bt 

65 

69 

6! 

68 

68 

68 

69 

67 

69 

65 

66 

65 

60 

50 

46 

HIGHLAND  HOHE 

MAX 

96 

97 

9f 

95 

93 

91 

96 

95 

9( 

93 

93 

9' 

95 

87 

94 

95 

93 

93 

93 

93 

97 

95 

95 

93 

93 

91 

90 

6G 

81 

84 

92.7 

MIN 

70 

69 

70 

73 

71 

69 

6« 

67 

70 

68 

67 

66 

66 

65 

66 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

67 

67 

66 

69 

59 

50 

51 

□ZARK   6  NNW 

MAX 

9* 

94 

92 

92 

91 

94 

94 

94 

89 

92 

92 

92 

87 

89 

90 

90 

90 

92 

94 

94 

92 

91 

69 

91 

69 

69 

89 

80 

79 

83 

90.3 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

7 1 

68 

67 

70 

69 

68 

68 

66 

73 

67 

7  J 

70 

72 

71 

70 

70 

68 

69 

66 

66 

68 

61 

50 

52 

68.1 

phenix  city  2  NNM 

MAX 

95 

9! 

95 

94 

91 

90 

90 

93 

89 

90 

95 

69 

92 

82 

92 

91 

91 

91 

92 

96 

96 

94 

92 

93 

93 

92 

93 

90 

80 

77 

91.1 

MIN 

69 

71 

71 

72 

69 

65 

68 

69 

66 

61 

63 

69 

6  5 

67 

69 

68 

69 

68 

68 

67 

65 

64 

66 

57 

53 

52 

P I TTS V  T  E  W 

MAX 

95 

95 

94 

9  1 

90 

90 

92 

92 

86 

87 

90 

90 

89 

82 

88 

87 

89 

90 

93 

93 

94 

90 

90 

91 

93 

91 

90 

9 1 

77 

77 

69.6 

MIN 

69 

69 

70 

69 

68 

66 

66 

67 

67 

67 

62 

66 

63 

63 

67 

65 

65 

69 

69 

67 

65 

64 

63 

62 

59 

44 

43 

thohasvi lle 

MAX 

90 

91 

90 

89 

90 

88 

92 

92 

67 

89 

69 

68 

90 

63 

89 

90 

89 

90 

91 

92 

94 

94 

94 

88 

68 

69 

69 

79 

70 

79 

66.4 

MIN 

10 

69 

69 

72 

74 

73 

74 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

66 

66 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

57 

50 

50 

66.3 

trov 

MAX 

94 

94 

93 

91 

90 

94 

91 

87 

90 

93 

91 

91 

63 

69 

91 

89 

93 

94 

94 

95 

93 

94 

92 

94 

92 

90 

69 

79 

77 

62 

90.3 

MIN 

70 

70 

72 

72 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

66 

73 

69 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

69 

68 

69 

66 

67 

59 

51 

SO 

68.2 

whatley 

MAX 

95 

9S 

92 

94 

96 

95 

85 

93 

92 

92 

96 

94 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

90 

93 

93 

94 

91 

61 

60 

61 

91.7 

MIN 

66 

64 

66 

72 

79 

69 

72 

70 

68 

69 

67 

64 

68 

62 

69 

69 

68 

64 

66 

67 

67 

68 

65 

66 

66 

&4 

56 

52 

51 

66.1 

F  0 

Daw  MfMCTTP 

94 

93 

92 

92 

95 

9! 

91 

90 

91 

87 

9 1 

93 

92 

90 

91 

90 

86 

93 

93 

92 

93 

90 

64 

62 

88 

87 

60 

77 

79 

63 

89.1 

MIN 

6! 

73 

74 

72 

75 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

68 

74 

69 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

69 

69 

68 

68 

59 

55 

94 

COOEN 

MAX 

92 

90 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

66 

82 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

67 

62 

66 

84 

82 

65 

89,4 

MIN 

7 1 

68 

76 

77 

78 

77 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

73 

70 

74 

73 

73 

73 

71 

74 

71 

71 

74 

72 

71 

71 

71 

62 

54 

52 

70,9 

FAIRHQPE  2  N6 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

90 

68 

89 

83 

91 

92 

92 

92 

69 

90 

86 

89 

68 

64 

79 

80 

83 

89.2 

MIN 

71 

69 

73 

74 

75 

77 

73 

70 

72 

73 

72 

72 

74 

69 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

70 

70 

70 

7(1 

61 

56 

93 

70,6 

fOOT  MORCAN 

Mm 

HDRUE  HB  tinPORT 

MAX 

9? 

93 

93 

95 

96 

95 

94 

90 

93 

92 

94 

94 

94 

92 

90 

89 

69 

93 

93 

95 

94 

92 

68 

90 

90 

66 

62 

80 

81 

84 

90.8 

MIN 

74 

72 

77 

78 

77 

78 

73 

70 

74 

75 

74 

74 

74 

70 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

74 

75 

76 

74 

73 

72 

68 

62 

56 

96 

72.9 

RDBERTSDSLE   1  F 

MAX 

93 

92 

92 

92 

93 

9* 

95 

92 

91 

92 

93 

94 

92 

93 

90 

89 

91 

90 

95 

92 

93 

93 

91 

66 

90 

90 

69 

82 

80 

60 

90.6 

MIN 

69 

65 

70 

71 

71 

73 

72 

69 

69 

71 

71 

70 

72 

68 

70 

70 

71 

70 

69 

■"0 

71 

71 

72 

69 

69 

70 

69 

62 

54 

♦9 

68.6 

S««  R«(*r«ac*  Nol«a  ToUowing  SuUon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

SEPTEHbEB  1970 


Station 

Day  Oi  Month 

"•3  6 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      «  « 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  0AM 

E  VAP 

■  IS 

■  23 

.04 

•  22 

.06 

•  20 

•  20 

•  16 

•  12 

•  16 

.15 

.  16 

.  14 

.16 

.12 

•  18 

•  1 1 

•  15 

•  23 

.  15 

5.00 

«       *  * 

PRAIRIE 

06 

OEMJPQLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

7 

103 
75 

.20 

5 

103 
76 

.22 

22 
99 
75 

.22 

46 
97 
74 

.23 

53 
99 
76 

.16 

28 
95 
76 

.19 

16 
102 
75 

.15 

27 
100 
74 

.15 

U 
99 
73 

.21 
23 
96 
75 

.24 

26 
100 
75 

.21 

24 

100 

74 

.20 

12 
101 
70 

.17 

52 
101 
70 

.24 

56 
101 
70 

.23 

67 
97 
74 

.20 

40 
97 
74 

.25 

33 
98 
75 

.26 

31 
99 
73 

.18 

10 
98 
76 

.15 

26 
99 
75 

.22 

17 
101 
74 

.27 

30 
99 
74 

.09 

56 
96 
73 

.18 

26 
94 
73 

.24 

38 
96 
73 

.17 

46 
94 
72 

•  10 

97 
93 
60 

.23 

99 
82 
57 

.23 

49 
83 
55 

1073 
97.4 
72.2 

*      *  * 

CULF 

oe 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.U 

6 

101 
78 

.23 

3 

101 
75 

•1 

99 
76 

.19 
6 

103 

80 

.23 

15 
98 
92 

.24 

21 
101 
60 

.  14 

17 
95 
79 

.11 

e 

100 
72 

.16 

7 
96 
76 

.13 
3 
95 
79 

.14 

7 
96 
76 

.17 

12 
99 
76 

.19 

12 
98 
78 

.14 

9 
95 
72 

.12 

11 
94 
75 

.13 
8 

94 
74 

5 
68 

75 

•  06 

5 

97 
76 

•  21 

3 
99 
77 

.13 
3 

98 
76 

.17 
4 
97 
77 

.06 

5 
94 
77 

•  13 

6 
96 
75 

.10 
2 
94 
76 

.07 
6 
93 
73 

.14 

5 
92 
73 

•  16 

16 
95 
72 

.21 

37 
86 
66 

•  21 

25 
83 
57 

.15 

69 
64 
56 

4.608 

339 
95.6 
75.0 

See  Reference  Noles  Fol'owing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


I  OBSERVAnON  ' 
TIME  AND 
TABLES 


i  i 


ALBERTvULE  2  it 
ALEIANOFK  CITY 
ALKEVKlE 
AtOkLUSU  I 
AMNISTON  FAA  If 
ARLEV  3  S 
A5HIAN0 

ASHVILlE  a  h 
ATHENS  2 
ATHOHE  I  Sh 
AUSUAN  )  Sw 
AUTAUCAVKlE  »  H 

bankhead  lock  and  dan 
bay  ninette 
beatrice  1  e 
belle  nina  2  n 

BEAAv 

BfiSSE^ER  3  SSH 
BUlINGSlEy  1  SE 
BIRMIHCHAH  U8  A»  i 
BOAZ 

BRANTlEv 
BREkTOn  3  SSE 
BRIO&EPORT  2  m 
BROOK mOOO 
SRUNOIOOE 
CALER*  2  Sh 

CAMDEN  3  NU 
CiHR  HluL  2  No 
CARSON  HILL 
CENTRE  )  Sh 
CENTREVILLE 
CNATQM  1  1 

CNUOERSBk^HC  mTR  »lanT 
CLAIB'^RNE 
CLANTON 
CLAYTON 

CODEN 

COFREE  SPRINGS  Z  NM 
COLBERT  STEAH  »LANT 
COLLlNSVtLLE 
COLUMBIA 
COROOVi 
COTTONTON 
CUBA 

OAOEVILLE 
OAOEVlLLE  2 

OAVTQN  I 
DELTA  I 

oenopolis  lock  and  dan 
ootnan  4  se 

DOUBLE  SRRtNCS 

ELBA  ( 

ELROD 

GNTEftPRlSE  i  NM  I 
EJfAULA  HILOLIFE  REF 
EVERGREEN  | 

PAIRHOPE  2  NE 
FALKVtLLE   1  N 
FAYETTt 
FLORENCE 
PORT  NORCIN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITt 
GADSDEN  CAS  PLANT 
CtlNESVILLE 
CtRDEN  CITY 

CENEV 
CEORGtANNA 
CILBERTOMN 
CORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
CJLF  SHORES  P  0 
CUNTERSVILlE 
CUNTERSVILLC  TVA 
MALEYVUlE 

H4NtLT0N  >  S 
HAYNEVILlE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HtCNLANO  HOME 
HICHTOhER 

HOOCES 

HJNTSVIiLE  MB  AP 
JACKSONVILLE  2  SH 
JASPE"  «.  N 


HlNSTON 
j  HILCOX 
1140  02  MARSHALL 

"  1  TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVlNCTON 
CalHQuh 

hinston 

CLAY 


04^  ST.  Clair 

LIMESTONE 
Oi  ESCAMBIA 
09  LEE 

AUTAUGA 
TUSCALOOSA 

oa  balohin 

01|  MONROE 


'  loatJ 

■  1099 
I  U*S 

I  ^^^1 

I  DOll 

:  isia 

'  1520 

162CI 
1690 

,  172^ 


JEFFERSON 
03  AUTAUGA 
02  JEFFERSON 

02  marshall 
01  CRENSHA" 
oi  ESCAMBIA 
Oi  JACSON 

03  TUSCALOOSA 
01  PIKE 

o<i  Shelby 

01  HIlCOX 
09  TALLAPOOSA 
03  HAlKER 
0*1  CHEROKEE 
03  BIBd 

oi  mas^inctdn 

ok  TAILAOESA 
oi  MONROE 
03  CHILTON 
o7  Barbour 


'  laoa  oa  mobile 

I  1S01  oi  GENEVA 

1619  OU  COLBERT 

I  ie4<l  0^  DE  KAL6 

'  IBb^  o:<  HOUSTON 

19<>q  oi  HALKER 

197*1  oi  RUSSELL 

I  2079  oei  sunter 

'  2119  09  TALLAPOOSA 

2U4  03\  TALLAPOOSA 


2388  03  HINSTON 
257'*  07  COFFEE 
2633  03  TUSCALOOSA 
2679  01  COFFEE 
273d  01  BARBOUR 
|7sa  01  CONECUM 


IBIJ 
2140 
28S3 
2971 
J039 

I  ^01,% 

I 

319^ 
3l6d 

I 

3239 
327ll 
3300 
3430 
351t| 
3314 
3999 
1  "73 
1  397i 

'  3b2q 


376ll 
'  3779 

3sia 
'  3a42 

I  3899 
A0b<4 
A209 

'  422ei 


oa  BALDWIN 


oa  balOhin 

0^  OE  KALB 
O'^  MONROE 
04  ETOHAH 
Od  SUMTER 
0^  CULLMAN 

oi  GENEVA 
07  BUTLER 

01  CHOCTAH 
oi  WALKER 
HALE 
BUTLER 
BALOHIN 
MARSHALL 
MARSHALL 
HInSTON 

MARION 

lohnoes 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSkah 

Cleburne 

franklin 

oil  MAOlSON 
ON  CALHQUN 
03  HALKER 


32  57  , 

33  07 
31  19 
33  39 


32  3* 

32  2a  , 

33  29  I 
30  S3 


33  22 

32  J9 

33  34 


32  02 

32  SO  ; 

33  94 

34  06 

32  S7 
31  30 

33  17 

31  32 

32  91 
31  S3 


33  46  I 
32  09 
32  26  I 
32  49  I 
32  90  I 

32  21 

33  26 

32  Jl  I 

31  10  I 


33  15 
31  20 
31  59 
31  26 


31  S3 

33  39  I 

32  42 


;;3 


JOHN  S  RICMBURC 
PROF.  PALMER  bODSEV 
SIDNEY  J.  HARDV<  SR. 

ALA.    COMMUNITY  NETWORK 

MENRy   0.  OFNHAM 

MRS.  CHERRY  J.  HFRNOON 

JAMES  P,  CILLIS 

FED.  AVIATION  AGENCY  , 

MRS.  DORA  R.  OAVtS  ! 

GEORGE  M.  BURNS  1 

JOHN  T.  SHINOALL 
RADIO  STATION  HJMH 
NUGH  H.  tflCCINS 
MRS.   MARTHA   I.   MOORE  I 
J.  6,  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CROVER  H.  WOODWARD  | 
MARY  L.  eAYLES  ) 
AUBURN  UNIVERSITY 
CARL  VERBV 

ROBERT  P.  MOSESf  JR.  j 
JOHN  a.  THOMAS  I 
U.S.  WEATHER  BUREAU  , 
ROBERT  I.  HHEELES 
R.  E.  HENDERSON  | 
MRS.  CLARA  T,  PEAVY  ! 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  M.  STYROn  I 
GEORGE  L  HICKS  ( 
PIERCE  A.  GARRETT  | 

AUBURN  UNIVERSITY  I 
AUeURN  UNIVERSITY  | 
MRS    ANNA   MAE  CARRISOS 
DON  R.    WATSON  I 
HUEV  COLBURN 

grady  c,  young  I 

CITY  HATER  PLANT  | 
TOLLIE  L.  HASKEW  , 
MARION  H.  EASTERLINC 
MRS  ELI2ABFTM  H  WESTON  I 

ACNES  C.  CHRISTENSEN  j 
HEnHy  »,  KELLfiY 
TVA-4b2  ' 
B.  W.    iPPLETON  I 

INACTIVE  8/1/66 
MRS.  C.  CRESHAM 
HUGH  S.  KITE  I 
REUBEN  P.  HARRIS  I 
WILLIAM  L.   6ARTLETT  I 
RUFUS  P.  PLESS 

JAmES  m,  CREHS 

MRS  VERNA  B.  LaNOERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist 
at  National  Weather  Service  Office,  Dannelly  Field,  R.F.D.   2,  Montgomery,  Alabama  36108,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional 
precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   CS.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  najne,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.    "Dally  Precipitation"  table.    "Evaporation  and  Wind"  table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in   the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■»■+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at   irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Intftx  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document-?  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office.    Washington,    D.   C.  20402. 
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71 ,3M 

51  ,0M 

61 ,2M 

-  .8 

8* 

2 

31 

17 

1** 

0 

0 

1 

0 

9 ,  *6 

6.55 

2.01 

8 

.0 

0 

11 

9 

4 

BESSEIER  3  SSM 

7*. 3 

*9,3 

61.8 

89 

3 

3* 

20* 

137 

0 

0 

0 

0 

*.98 

3.18 

20 

,0 

0 

7 

1 

1 

BIRMINGHAM  WSO  R 

73,7 

52.9 

63.3 

-  2.* 

88 

3 

38 

31 

10* 

0 

7.0* 

*.09 

2.70 

8 

.0 

0 

8 

* 

2 

BRIDGEPORT  2  W 

73.5 

50.2 

61.9 

8* 

3* 

35 

17 

130 

0 

0 

0 

0 

3.11 

.21 

.79 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

guntersville 

73, 5M 

52. 9M 

63. 2M 

80 

Z* 

*5 

18* 

87 

0 

0 

0 

G 

5.06 

1,15 

2* 

.  0 

c 

G 

! 

1 

ONEONTA 

7*.0 

50.5 

62 , 3 

87 

* 

35 

31 

12* 

0 

0 

0 

0 

5.1* 

1,77 

20 

.0 

0 

8 

5 

2 

SAINT  BERNARD 

72.8 

*9.2 

61,0 

-  1.0 

85 

3 

3* 

17 

152 

6.*6 

3.32 

1.67 

8 

.0 

0 

8 

4 

3 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

72.0 

52.6 

62.3 

83 

3 

35 

17 

116 

0 

0 

0 

0 

*.9* 

1.33 

14 

.0 

0 

7 

4 

1 

SCOTTSBORO 

7<i.O 

*9.B 

61.9 

-  .5 

86 

*♦ 

35 

31 

12* 

0 

0 

0 

0 

4.59 

1.49 

1.60 

1* 

.0 

c 

1 

VALLEY  HEAD 

72.7 

*9.2 

61.0 

-  .* 

88 

6 

33 

17 

1*9 

0 

0 

0 

0 

3.66 

,71 

.98 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

62.0 

-  .8 

5.** 

2,49 

.0 

«       *  * 

UPPER  PLAINS  03 

aliceville 

76,* 

53,8 

65.1 

89 

3 

*0 

31 

69 

0 

0 

0 

0 

9.03 

2.80 

12 

.0 

0 

5 

* 

3 

BANKHEAD  lock  and  DAM 

77,0 

51,1 

6*.l 

89 

6* 

38 

31 

92 

8.25 

3.50 

20 

.0 

0 

10 

5 

2 

CENTREvlLLE 

76.3 

51,1 

63.7 

-  1.5 

87 

8« 

39 

31 

96 

0 

0 

0 

0 

6.78 

4,3* 

2.00 

20 

.0 

0 

9 

5 

2 

CLANTON 

75,8 

52,7 

6*. 3 

-  .1 

90 

* 

38 

5 

8* 

1 

0 

0 

0 

6.10 

3.90 

2.10 

25 

.  C 

DOUBLE  SPRINGS 

71,* 

*9.3 

60.* 

8* 

*« 

36 

17 

161 

0 

0 

0 

0 

6.59 

1.85 

25 

.0 

0 

i 

5 

3 

FAYETTE 

7*,*M 

*9,6M 

62. DM 

85 

8 

121 

0 

0 

0 

7.51 

2.*0 

10 

.0 

0 

9 

5 

2 

HAlEYVILLE 

73.2 

50.3 

61 .8 

87 

2 

37 

17 

136 

0 

0 

0 

0 

5.35 

1.52 

20 

.0 

c 

S 

1 

HAMILTON  3  S 

7*.l 

*5.8 

60,0 

87 

3 

30 

30 

17* 

0 

0 

2 

0 

6.53 

1.61 

20 

.0 

0 

11 

4 

3 

JASPEK  <i  N 

71,8 

*9 , 5 

60,7 

8* 

3 

31 

31 

1*8 

0 

0 

1 

0 

6,95 

2.20 

.0 

0 

11 

3 

2 

PRATTVILLE 

7B,2M 

56. OM 

67,  IM 

1.5 

91 

3 

*1 

18* 

37 

2 

° 

0 

" 

*.6l 

2,26 

1.3* 

10 

.0 

0 

6 

* 

2 

THDRS8Y  EXP  STATION 

75.3 

55.* 

65,* 

88 

3 

*2 

17 

57 

0 

0 

0 

0 

6.62 

2.32 

9 

.  0 

! 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

76.3 

S3, 7 

65,0 

91 

3 

*0 

31 

70 

1 

0 

0 

0 

6.99 

*.26 

19 

.0 

c 

IC 

3 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

75,* 

52.5 

6* ,  0 

-  1.2 

87 

* 

*0 

31 

9* 

0 

0 

0 

0 

7,81 

4,89 

* .  39 

20 

.0 

0 

7 

* 

1 

VERNON 

75.9 

*9.* 

62,7 

88 

3* 

31 

31 

116 

0 

0 

2 

0 

5,** 

l.*4 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

63,3 

-  1.3 

6,75 

4,14 

.0 

*       •  • 

Eastern  valley  o* 

ANNISTON  FAA  AP 

7*,* 

53.8 

6*,1 

87 

3* 

*0 

17 

90 

0 

0 

0 

0 

6.0* 

1.90 

19 

.0 

0 

8 

4 

2 

CAlERA  2  SH 

77.* 

53.8 

65,6 

91 

3 

36 

5 

55 

1 

0 

0 

0 

6,63 

4.12 

2.42 

19 

.0 

0 

6 

* 

3 

CENTRE  5  SW 

75.2 

*9,9 

62,6 

88 

3 

36 

5 

116 

0 

0 

0 

0 

5,65 

1.83 

20 

.0 

C 

1 

* 

2 

CH1LDER5BURC  WTR  PLANT 

76.8 

52.6 

6*. 7 

90 

3 

35 

5 

65 

1 

0 

0 

0 

7,61 

1.63 

2* 

.0 

0 

10 

5 

3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

72.9 

53.6 

63.3 

.3 

86 

3 

37 

5 

97 

0 

0 

0 

0 

*,97 

1.70 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

PELL  CITY  1  NNE 

75.1 

*9.* 

62.3 

88 

* 

35 

18. 

12* 

0 

0 

0 

0 

5,07 

2.59 

20 

.0 

0 

8 

10 

2 

1 

SYlACAUGA  <>  NE 

76.3 

52.7 

6*. 5 

89 

3 

35 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

7,68 

1.71 

8 

.0 

0 

8 

2 

TALLADEGA 

7*. 5 

53,2 

63.9 

-  .3 

89 

3 

39 

31* 

92 

0 

0 

0 

0 

5,80 

3.26 

1.33 

24 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

63.9 

.5 

6,18 

3,53 

.0 

*       •  • 

PIEDHONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

75.7 

51,2 

63.5 

89 

* 

38 

17 

96 

0 

0 

0 

0 

13.72 

3.20 

14 

.0 

0 

» 

9 

6 

ASHLAND 

72.* 

51,0 

61.7 

86 

* 

38 

18* 

127 

0 

0 

0 

0 

12.30 

3.00 

20 

.0 

0 

9 

8 

5 

AUBURN  3  SW 

79.1 

56.1 

67.6 

1.2 

90 

* 

*3 

17 

30 

1 

0 

0 

0 

10.2* 

8,16 

2.37 

8 
29 

.0 

0 

» 

8 

5 

CAMP   HILL   2  NW 

75.2 

52.8 

6*.0 

88 

* 

37 

18 

90 

0 

0 

0 

0 

8.53 

1.80 

.0 

0 

» 

7 

4 

HEFLIN 

7*. 6 

*8.e 

61,7 

88 

2 

33 

18* 

1*1 

0 

0 

0 

0 

7.62 

2.25 

19 

.0 

0 

» 

3 

3 

LAFAYETTE 

77,6 

38.6 

68.1 

93 

3 

*0 

18 

38 

2 

0 

0 

0 

7.05 

4.00 

29 

.0 

0 

6 

4 

3 

MARTIN  0AM 

77.0 

56.1 

66,6 

87 

3 

*3 

18 

35 

0 

0 

0 

0 

11.08 

9,1* 

3.0* 

14 

.0 

0 

10 

7 

5 

OPELIKA 

75.3 

55.* 

65,* 

88 

* 

*2 

17 

58 

0 

0 

0 

0 

8.15 

2.11 

30 

.0 

0 

9 

8 

3 

ROCKFORD  2  NNW 

75.3 

51.8 

63,6 

88 

« 

*0 

18 

91 

0 

0 

0 

0 

8.93 

3.*8 

10 

.0 

0 

7 

n 

3 

ROCK  MILLS 

76.6 

50,* 

63.5 

91 

* 

3* 

19. 

109 

1 

0 

0 

0 

7.1* 

2.1* 

30 

.0 

0 

7 

3 

DIVISION 

6*. 6 

-  .6 

9,*e 

7,21 

.0 

S««  Referenc*  NoIm  Following  StaUon  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Sc'?5^"S 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

e 

^ 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Deparlure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

o 

^ 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tola] 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

;  . 

o  » 

o  ft 

^  ft 

«       *  * 

PRAIRIE  06 

OlYTDN 

60  •  2M 

54.6M 

67  • 

91 

3 

4 1 

31 

33 

2 

0 

0 

0 

4,66 

2,81 

19 

7 

2 

I 

demopolis  lock  and  dam 

75.9 

51.7 

63.8 

90 

4 

38 

31 

94 

1 

0 

0 

0 

8,15 

5,81 

2,38 

20 

,0 

0 

8 

5 

4 

GAINESVILLE 

75.2 

51.4 

63.3 

88 

4 

39 

31 

105 

0 

0 

0 

0 

7,21 

2,63 

20 

,0 

0 

10 

5 

2 

ckeensboro 

78.6 

50.9 

64.8 

-  2.9 

89 

3 

42 

30  + 

58 

0 

0 

0 

0 

5,82 

3.36 

2.92 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

HAYNEVILLE 

76. 8M 

53. OM 

64 .  9M 

67 

4 

35 

16 

7 1 

0 

0 

0 

0 

2  ,94 

1 . 39 

25 

,  C 

0 

6 

\ 

LIVINSSTON  2  SW 

78.5 

50.0 

64  •  3 

94 

4 

36 

31 

74 

2 

0 

0 

0 

10.43 

2 , 87 

20 

,  C 

0 

ic 

5 

4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

75  •  8 

53.2 

64  •  5 

89 

4 

43 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

5,21 

1.22 

10 

,  c 

4 

2 

HINTER  3  NW 

76.3 

5A.3 

65.3 

89 

4 

45 

31  + 

52 

0 

0 

0 

0 

4,57 

1.66 

14 

,0 

0 

6 

3 

2 

MONTGOMERY  WSO  R 

77.5 

56.5 

67.0 

.4 

91 

3 

45 

31  + 

39 

1 

0 

0 

0 

4,98 

2.70 

1,59 

24 

,0 

0 

7 

3 

2 

SELMA 

78.9 

55.9 

67  •  4 

•  0 

90 

1 

42 

18  + 

3 1 

1 

0 

0 

0 

5  .73 

3.59 

2,00 

25 

,  c 

0 

£ 

3 

2 

TJSKEGEE  3  SW 

UNION  SPRINGS 

77.5 

56. 1 

66*6 

-  -  .3 

90 

4 

47 

1 8 

36 

1 

0 

0 

0 

6.96 

4.65 

2,45 

30 

■ 

Q 

^ 

DIVISION 

65.4 

-  1.5 

6.06 

3.91 

,0 

*       •  * 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NM 

76.8 

52.6 

64.8 

86 

12* 

39 

5 

65 

0 

0 

0 

0 

7.44 

1,60 

29 

,0 

0 

B 

5 

3 

ATMORE   1  SW 

78.8 

57.3 

66.1 

91 

3 

45 

31  + 

22 

2 

0 

0 

0 

5.54 

1.48 

I  3 

.0 

0 

8 

3 

2 

BEATRICE   1  E 

77,5 

50.4 

64.0 

86 

2 

37 

3 1 

86 

0 

0 

0 

0 

4.07 

2 . 00 

14 

*  2 

0 

2 

BRANTLEY 

79  •  1 

53.6 

66.4 

92 

4 

39 

5 

5  3 

I 

0 

0 

0 

4(94 

3.07 

30 

•  0 

Q 

g 

3 

BREWTON  3  SSE 

78.5 

53.3 

65.9 

.7 

91 

3 

42 

27 

46 

I 

0 

0 

0 

6.29 

5  •  9l 

29 

,0 

Q 

1  0 

9 

CAMDEN  3  NW 

77.7 

51.4 

64.6 

91 

3 

39 

31  + 

76 

I 

0 

0 

0 

6.39 

2.12 

1 3 

,0 

0 

9 

4 

2 

CHATOM   3  N 

78.* 

55.3 

66.9 

91 

3 

43 

31  + 

47 

2 

0 

0 

0 

5.63 

2,39 

1 3 

,0 

0 

5 

5 

2 

CLAYTON 

76,5 

57.0 

66 . 8 

88 

4 

45 

18 

42 

0 

0 

0 

0 

4.14 

2  •  09 

1,73 

30 

,  0 

7 

4 

ENTERPRISE   3  NW 

76. 7M 

56 .  7M 

66 .  7M 

88 

4 

46 

19+ 

36 

0 

0 

0 

0 

6.54 

1,59 

25 

Q 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

79.6 

55.4 

67,5 

90 

4 

41 

5 

41 

1 

0 

0 

0 

3.54 

1,32 

30 

,0 

0 

5 

3 

2 

EVERGREEN 

78.2 

56.4 

67.3 

91 

4 

47 

31 

30 

1 

0 

0 

0 

3.74 

.72 

14 

.0 

0 

8 

3 

0 

FRISCO  CITY 

76.7 

56.7 

66 . 7 

66 

12  + 

45 

31 

43 

0 

0 

0 

0 

7.03 

4.60 

3  •  06 

14 

Q 

Q 

3 

2 

GENEVA 

80.8 

55.5 

66.2 

88 

3 

50 

31  + 

12 

0 

0 

0 

0 

4.12 

2.34 

1,09 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

GILBERTOWN 

76.7 

53.2 

65.0 

89 

3 

37 

31 

67 

0 

0 

0 

0 

7.28 

1,60 

13 

,0 

0 

9 

6 

3 

GREENVILLE 

76.3 

55.6 

66.0 

-  1.5 

88 

4 

41 

18  + 

51 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1.44 

1,24 

14 

.0 

0 

8 

2 

2 

HEADLAND 

76 . 8 

54 . 7 

66.8 

88 

4 

42 

l^ 

39 

0 

0 

0 

0 

3.29 

1,57 

25 

Q 

^ 

2 

. 

HIGHLAND  HOME 

77.5 

55.8 

66 . 7 

•  6 

90 

4  + 

43 

1 8 

2 

0 

0 

0 

6,28 

4.31 

1 

30 

,  0 

Q 

3 

OZARK  6  NNW 

76  * 

5  8.0 

68.2 

-  .3 

90 

3 

46 

1  o  + 

26 

1 

0 

0 

0 

4.01 

1,67 

24 

,  0 

0 

9 

3 

2 

PHENIX  CITY   2  NNW 

80.2 

55.4 

67.8 

90 

4 

38 

18 

27 

1 

0 

0 

0 

4.86 

2,00 

3  ^ 

.0 

0 

7 

3 

1 

PITTSVIEW 

78.6 

53.5 

66.1 

89 

4 

39 

6  + 

56 

Q 

0 

0 

0 

4.50 

2.57 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

THDMASVILLE 

75.2 

54.1 

64,7 

-  2.0 

67 

4* 

43 

31  + 

76 

Q 

0 

Q 

3.95 

1.41 

1,15 

25 

,0 

0 

7 

3 

1 

TROY 

77.2 

58.5 

67,9 

,6 

90 

3 

47 

17 

25 

1 

0 

0 

0 

6.54 

4.48 

2,06 

30 

,0 

0 

8 

6 

1 

whatlEy 

78.9 

55.1 

67,0 

90 

3 

38 

31 

46 

1 

0 

0 

0 

5.20 

1,40 

20 

,0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

66.5 

-  .8 

5.33 

3.23 

.0 

•       *  • 

GULF  08 

BAY  NINETTE 

77.5 

59.7 

68,6 

90 

3 

49 

31 

16 

1 

0 

0 

0 

5.73 

2,44 

7 

.0 

0 

7 

5 

1 

COOEN 

81.2 

59.7 

70,5 

98 

3 

49 

30 

2 

1 

0 

0 

0 

5.74 

2,00 

13+ 

.0 

0 

6 

4 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

76.1 

60.0 

69,1 

-  .2 

87 

12  + 

49 

31 

12 

0 

0 

0 

0 

7.10 

4,06 

2,27 

7 

.0 

0 

10 

5 

2 

FORT  MORGAN 

MOBILE  WSO 

79.8 

61.1 

70.5 

.6 

92 

3 

52 

31 

7 

1 

0 

0 

0 

5.71 

2.68 

1.83 

6 

,0 

0 

7 

3 

3 

ROBERTSOALE   1  E 

79.6 

57.7 

68,7 

91 

5 

48 

31  + 

16 

2 

0 

0 

0 

7.36 

4.22 

2,95 

7 

,0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

69,5 

,1 

6.33 

3.42 

.0 

EXTREMES 

I 


HIGHEST  TEMPERATURE 

CODEN 

98 

DATE 

03 

LOWEST  TEMPERATURE 

3  STATIONS 

30 

DATE 

31  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

ALEXANDER  CITY 

13.72 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

HAYNEVILLE 

2,94 

GREATEST   1   BAY  PRECIPITATION 

TUSCAlODSm   OLIVER  DAM 

4.39 

DATE 

20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  122  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
H 

1   I   2   1  3 

 1  1  

4      5  I  6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  I 

23  I  24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Nu  T  E  N  VALLt  01 

6THENS  2 

7.50 

.30 

1.31 

1.49 

,02 

1.34 

.32 

.90 

.15 

.20 

.45 

.96 

.10 

BELLE   N I N&  2  N 

f 

.06 

.04 

• 

.32 

.51 

.35 

T 

.78 

FALKVtLLE    I  ^ 

' 

1  •  10 

1 .22 

.09 

.03 

.34 

T 

.54 

.27 

5  *92 

'2a 

1  09 

08 

1 '  21 

*04 

0 1 

.15 

•  76 

•  02 

.55 

.01 

1  .46 

HOOCES 

S.24 

'.0} 

'.31. 

!75 

.32 

.5: 

1.46 

!33 

.05 

1.36 

.20 

1.10 

1.70 

■  05 

huntsville  WSD 

4.76 

.01 

.54 

1.20 

,26 

.49 

■  11 

1.07 

.  14 

T 

.23 

.03 

.68 

N&Dl SON 

HOULTON  2 

6.37 

T 

.30 

.66 

.96 

.04 

.06 

T 

T 

.66 

.66 

1.46 

.04 

.02 

1.05 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

6.00 

.09 

.14 

.37 

.09 

1.17 

.23 

•  02 

.42 

.79 

1 .03 

T 

.53 

1.12 

NEW  MARKE^  2 

* .  35 

1.15 

.87 

.03 

•  58 

.33 

.31 

.  10 

.15 

.02 

.61 

.07 

.05 

•  55 

.26 

1 .60 

.03 

REDSTONE  ARSENAL 

.03 

1.5 

.90 

T 

.91 

T 

.05 

.76 

RUSSELLVILLE  2 

6!92 

!n 

!o7 

.43 

A2 

!65 

!43 

T 

1.39 

3.33 

WATERLOO 

7,02 

.21 

.2a 

.60 

1.69 

1.29 

.39 

.27 

.B3 

.12 

.71 

.47 

APP AL ACHI AN 

MOUNT A  I NS  02 

S'.BERTVULE  2  SE 

9.*6 

2.01 

.97 

1.01 

.61 

.22 

1.37 

.76 

1  .S3 

.92 

.50 

.36 

SESSEHE't   )  SSH 

* 

•  5* 

•  46 

.46 

• 

.  10 

3 . 1 B 

.45 

B  I R*^  1  NC'^A"  riSO  R 

•  1 1 

2 . 70 

■  96 

.01 

.26 

.  06 

2.53 

.  56 

•  1 1 

1.14 

1.47 

1 .02 

■  z^] 

.07 

.17 

BRlOwcruRr  2  II 

3 "  11 

.15 

.08 

.0 

99 

.09 

.57 

.25 

.79 

COLLINSVULE 

4.05 

.a4 

■  60 

.03 

T 

.58 

.02 

.14 

1  .04 

T 

.97 

.38 

.25 

FORT  PaVNE 

1.16 

.  2 1 

.  30 

GARDEN  CITY 

.69 

.88 

.96 

.20 

.07 

.24 

.  12 

CUNTERS VI L  L  E 

5  06 

66 

'70 

'  '99 

*20 

.  33 

LEEDS 

8.36 

.20 

2!l0 

1.18 

.20 

T 

!35 

.93 

1.00 

1.39 

!o3 

.48 

.12 

.10 

hacella 

8.13 

.23 

2.63 

.31 

.27 

.48 

.62 

2.31 

1.14 

.02 

.12 

QNEONTA 

5.14 

.53 

U0& 

.22 

.52 

.16 

1.77 

.66 

.03 

.15 

PALNERDALE  2  H 

6.32 

.42 

2^00 

.50 

.70 

.65 

l.'.O 

.15 

.40 

.10 

SAINT  BERNARD 

T 

.06 

.44 

1 .56 

.02 

.  0 1 

.01  .85 

.01 

•  01 

.40 

.  14 

SAND  HT  SUBSTA  AU 

4.94 

• 

■  08 

• 

.02 

1.33 

.69 

,43 

.73 

.09 

.01 

.49 

.  02 

SAYRE 

.62 

.45 

.21 

.47 

3.19 

.15 

.09 

.03 

SCOTTSBORO 

4I59 

.32 

i05 

.61 

!o7 

1.60 

.75 

loo 

.29 

.34 

VALLEY  HEAD 

9.66 

.43 

■  21 

.07 

.02 

.03 

,06 

.52 

T 

.91 

T 

T 

T  T 

.98 

T 

T 

.17 

.36 

T 

WARR I  Or 

7 .70 

.  30 

2^25 

.  70 

.79 

.50 

2.25 

■  60 

.  30 

.05 

*       *  * 

UPPE"  PL*I N5  03 

alicevulE 

9.03 

2.6<: 

.46 

.77 

2.50 

2.90 

T 

•J' 

■  60 

1.4* 

.04 

1 '5! 

•** 

AUTAUCAvILLc   3  N 

'no 

'na 

'ft* 

bankhead  lock  ano  oam 

•  '2 

.13 

.83 

1  .6C 

.75 

.  10 

■  16 

BILLINCSlEY  1  SE 

7  8 
.0 

'  a 
.  0 

1.2 

.62 

■ 

* 

.0 

2*46 

' 

.12 

BROOK wood 

6.00 

.  10 

■  20 

.35 

.90 

.95 

2. 85 

.25 

.40 

T 

carbon  hill 

I? 

•  12 

* 

1  .74 

* 

.20 

2 .00 

■  18 

.11 

•  5i 

.51 

.  1 1 

CENTRE Vl LLE 

.20 

'  i« 

1  .45 

.0* 

.05 

.79 

1  '52 

.05 

.04 

C  L  ANTON 

"I 

1 .00 

■ 

1.20 

.0! 

2^10 

CORDOVA 

.15 

.20 

1  .05 

.05 

.  0 

.52 

2.20 

.12 

,25 

.08 

DOUBLE  SPRINGS 

6.59 

.03 

■  53 

1.30 

.11 

.32 

.07 

1,48 

,08 

1.85 

.65 

.15 

•  59 

FAYETTE 

7.51 

•  10 

.  19 

■  22 

2 .40 

.6e 

.  '9 

■ 

CQRCAS 

9.02 

.  03 

.20 

■  36 

.55 

2 .5* 

.06 

.oe 

.06 

HALE YVI LLE 

5  •  39 

■  02 

.  19 

.17 

.71 

.3! 

.0 

I, 

.0 

,0 

.6 

'  15 

HAMILTON  3  S 

6.53 

.3« 

.19 

.10 

.63 

.31 

.37 

•  01 

T 

.12 

1,61 

.16 

1.27 

1.27 

,07 

LAY  DAN 

1  .  10 

.03 

,14 

MITCHELL  DAH 

'  46 

*  59 

2  '42 

' 

T 

P3 

02 

1  *60 

'o7 

,29 

PICKENSVILLE 

5I77 

!io 

!06 

!90 

.04 

.6C 

.10 

!69 

1.  10 

1  .40 

.10 

.04 

.64 

T 

PLANTERSVlLLE  2  SSE 

7.42 

.29 

.20 

■  60 

1.52 

.99 

T 

1,20 

.45 

2.00 

.05 

prattville 

4.61 

.15 

.67 

■  03 

1.34 

.06 

.04 

.05 

.73 

1.24 

.03 

.25 

REFORM 

6.94 

.13 

.05 

■  41 

1.23 

.4fi 

.04 

.97 

.76 

1.74 

.24 

■  02 

.84 

.05 

THOI*  SB  Y  E  *P  ST  AT  I  ON 

6.62 

'  1  ? 

•'^ 

'i? 

* 

• 

TUSCALOOS'^  FAA  AP 

6  •99 

'  a* 

TUSCALOOSA  OL IVER  DAM 

7,81 

■  1 1 

!°o 

.87 

03 

20 

■  ' 

95 

4  39 

06 

04 

14 

■  06 

VERNON 

5.44 

.22 

Iso 

!38 

1.44 

.53 

!63 

1.18 

WEST  BlOCTON 

6.65 

.25 

.05 

■  15 

.40 

.90 

1. 00 

3.30 

.25 

■  35 

MINFIBlD  2  SH 

7,01 

.07 

.24 

1^17 

• 

1 .34 

.54 

•  14 

1 .78 

■  06 

.  16 

■  68 

.64 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTQN  FAA  AP 

6.04 

T 

.87 

■  21 

T 

.11 

.29 

.02 

1.90 

,24 

1.52 

.08 

.84 

ashvillc  *  w 

■  72 

■  68 

•  12 

■  16 

CALERA  2  Sh 

6*63 

I  *5a 

'66 

48 

2  42 

I  39 

CENTRE  5  SM 

5!65 

'9' 

i20 

.06 

T 

T 

■  85 

T 

T 

1.63 

T 

K47 

!40 

■  31 

CHI loersbiJ^o  wtr  Plant 

■  02 

GADSDEN  CAS  PLANT 

4,97 

.99 

■  20 

.05 

■  50 

1.16 

1^70 

.22 

■  19 

JACKSONVILLE   2  SW 

5.21 

.31 

■  43 

.44 

T 

■  45 

.20 

1.47 

T 

T 

1^21 

.12 

■  sa 

leesburg 

6.07 

.47 

•  02 

.0* 

1*12 

.40 

■  36 

hontevallo 

6,51 

.70 

■  98 

.53 

.93 

1  '  7< 

Zl 

.  10 

.09 

PElL  CITY  1  NNE 

5.07 

.40 

•  18 

■  20j 

SYLACAUGA  4  NE 

7.68 

1.71 

■  •4 

.66 

T 

.83 

.39 

.59 

,90 

1.25 

■  67 

,29 

.03 

TALLADEGA 

5.80 

.79 

■  13 

.60 

.33 

■  63 

1.13 

.44 

1.33 

.03 

.39 

WALNUT  CROvE 

5.82 

.50 

.20 

•       •  • 

PIEDHQNT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

13.72 

.93 

1.60 

1.00 

3^20 

.71 

1.63 

.08 

T 

2^30 

1.67 

.601 

ASHLAND 

12.30 

.80 

1 .06 

2.76 

1  ^09 

•  09 

■ 

i  *no 

■'II 

.53 

AU9URN  3  Sw 

10.24 

2.37 

■  66 

.  16 

•  '2 

.91 

'o( 

J'?? 

1.771 

CAMP  HILL   2  NW 

.79 

•  96 

.17 

1  •  30 

[20 

1  An 

1.20! 

OADEVlLLE 

12.05 

1 .32 

U60 

.57 

2*15 

,17 

I  22 

i  34 

1.20 

DELTA 

9.24 

.49 

1^08 

.43 

.46 

.0* 

.25 

2.66 

.39 

U6a 

1.12 

.721 

MEFLIN 

7.62 

1.791 

MIGHT OhER 

10.89 

!40 

.93 

I49 

.66 

2)43 

.36 

l!92 

.40 

2.30 

1 .00 

JORDAN  DAM 

■  30 

•  07 

.03 

.55 

.21 

.02 

U37 

,47 

.28 

LAFAYETTE 

7!o5 

1.00 

■  29 

.10 

.66 

1.04 

4.00 

MARTIN  DAM 

11.08 

.04 

1.22 

.04 

1.52 

.15 

3.04 

•  21 

.31 

.57 

1.13 

■  05 

.7* 

2.06 

OPELIKA 

8.15 

.77 

1.27 

.06 

.04 

,03 

'q* 

•  2} 

.01 

'ol 

.  70 

2.11 

ROCKFORD  2  NNM 

fl.93 

1.17 

3.48 

.09 

09 

.09 

il.a 

lib 

■  30 

ROCK  MILLS 

7,14 

■  22 

■  01 

T 

2  'o7 

2.14 

THURLOW  DAM 

8.63 

.69 

!74 

.12 

■  60 

l!92 

T 

!3a 

lias 

2.08 

K19 

MADLEV 

10.70 

■  76 

1.14 

1.47 

■  8 1 

1^93 

hETUHPKA 

5.89 

.04 

■  39 

■  03 

.45 

T 

U21 

KOO 

T 

.07 

.37 

!38 

T 

l!o9 

.29 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 

8.61 

■  24 

\.\> 

1.09 

KO4 

2.27 

1.88 

.0> 

■  «7 

DAYTON 

4.6B 

.  12 

.39 

.92 

.2) 

■  17 

2.81 

.48 

■  10 

.09 

dehopolis  lock  and  dam 

8.15 

.10 

■  09 

1.85 

1.22 

1.16 

■  77 

.38 

2.38 

.05 

.05 

GAINESVILLE 

7.21 

.2a 

.19 

■  02 

.54 

,39 

.14 

■  82 

1 .30 

2.63 

.18 

■  01 

T 

.66 

«  toUewtng  Suuon  ladas. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CREENSftORO 

MAYNEVULE 

LIVINGSTON  2  SW 

H&RION  6  NE 

M&RID'<  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS    I  SSW 
MluSTEAO 

winter  3  nk 
mdntcomfry  wso 
orrvule 

perryvklE 
pine  level 

SELMA 
SUTTlE 

TUSKE&E6   3  SW 

UNION  SPRlf^GS 
UNIONTOWN 

waRRI3R  LOCK  AND  DflM 


COASTAL  Plain  o' 

ABBEVILLE    1  NNM 
ALBERTA 

ANQALLtSlA   I  NM 
ATMORE    1  Sw 
BEATRICE    I  E 

BRANTLEY 
BREWT:]N  3  SSE 
BRUNDIQCE 
CAMDEN  3  NH 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS   2  NH 

CDTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE   3  NW 

EUFAULA  HiLOLlFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

georgunna 
gilbertohn 
greenville 
headland 
highland  home 

KlNSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEWTON 

ozark  6  nnh 

phenix  city  2  nnw 
pine  apple 
pittsvieh 

flIVER  FALLS 
SLDCQHB 

THOHASVlLLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATlEy 


GULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  Nl 
FORT  HORGAN 
CULF  SHORES 


5.6? 

10.<>3 
5.58 
5.21 

7.24 
4.57 
4.90 
6.54 

5.27 


Day  of  Month 


6.73 
4.14 
5.87 
3.36 


3.66 
4.50 
5.93 


3.95 
6.54 
3.74 
5.20 


10     11  12 


.3*.  .27  .13 

.21  .62  .21 

.39  .14  .11 

.12  .21  .le 


.28 
.47 
1.43 


.68 
.26 


.59 
1.10 

.43 
1.10 


.83 

.59 

.47 
.32 
1.03 


.15 
.27 
.50 
.69 


2.44  .05 

.60 
2.27  .31 


1.09 
.03 


.03 
.02  .05 


13     14  15 


1.12  .01 
.42 

1.30  1.22 


.01  1.66 
.01  1.44 
1.63 


.05 
l.eo 
1.01  1.07 


2.00 


.08 


.  12 
.68 
.15 
2.12  .23 
2.39 

.15  3.88 


.74 


1 .80 


1.24 
.60 
.20 
.48  1.62 

.45 


16     17  18 


3.90  1.20  1.45 

.09  .02  .13 
2.95     .19  1.17 


19      20  21 


22     23     24     25     26  27 


.17 
.31 
.87 

T 

1.10 
1.17 
.96 


.23 
.20  2.10 
1.48  3.15 


1.11 
.62 
.02 


.98 
2.00 

1.09  .40 


.  10 
T 

1.36 


1.11 
.69 

1.59 


1.15 
.86 
.20 


SUPPLEMENTAL  DATA 


28     29  30 


2.58  2.45 
3.61  .22 
.03  .06 
.02     .45  T 


1.39 

.07 
1.60  1.33 


.82  1.40 
1.36 
.33  1.68 


.03  1.56 
.15  1.32 
.36  .06 


Wind 

Relative 

humi 

dity 

Number 

of  days  with 

» 
</) 
c 

3 

(Speed  — 

m  .p.h 

) 

averages 
percent 

precipitation 

_c 
IE 

tn 

1.0 

Resultant 
Speed 

a 

O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

.50-.99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

«  5 

00 

06 

12 

18 

Trace 

C5 

q 

o 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

9 

3.2 

6.5 

24 

W 

13 

79 

83 

64 

66 

6 

2 

4 

2 

0 

2 

16 

51 

6.7 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

10 

3.5 

8.6 

29** 

23 

13 

81 

85 

63 

71 

1 

2 

5 

2 

2 

0 

12 

6.0 

MOBILE  MB  AIRPOIT 

5 

3.9 

9.^ 

23++ 

12 

19  + 

87 

87 

61 

75 

0 

5 

4 

0 

3 

0 

12 

6.0 

MONTGOMERY  MB  AIRPORT 

7 

2.2 

5.9 

20 

W 

13  + 

8^ 

89 

61 

74 

2 

3 

4 

1 

2 

0 

12 

48 

6.5 

S«*  t«lttTeace  noles  loUowing  Station  Indn. 
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DAILY  TEMPERATURES  ALABAMA 

 OCTOBER  1970 


Station 

Day  ol  Month 

• 

Dl 
4 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avet 

*          *  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

B« 
44 

b; 

54 

86 
52 

82 
35 

61 
35 

64 

50 

76 
60 

72 
62 

69 
36 

74 

50 

76 
58 

78 
57 

79 
56 

77 
56 

67 
43 

62 
34 

67 
38 

64 
40 

59 
52 

69 
56 

71 
40 

72 
42 

73 
45 

75 
47 

76 
47 

77 
45 

76 
91 

61 
51 

61 
39 

68 
33 

73.4 
46.9 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

84 
47 

87 
55 

S3 
56 

78 
39 

84 
42 

81 
53 

77 
64 

72 
64 

73 
56 

72 
41 

71 
52 

79 
62 

78 
63 

78 
61 

71 
57 

65 
43 

65 
34 

68 
41 

65 
54 

69 
56 

71 
57 

69 
41 

74 
44 

69 
57 

71 
57 

76 
46 

75 
49 

66 
94 

61 
51 

69 
40 

74 
35 

73.4 
50.7 

FALKVILUE   1  N 

MAX 

MIN 

S3 
<.6 

84 
46 

66 
57 

82 
38 

75 
37 

83 
38 

79 
57 

75 
64 

74 
64 

70 
42 

73 
42 

74 
63 

80 
65 

79 
63 

80 
55 

67 
45 

64 
33 

67 
33 

70 
40 

61 
56 

71 
56 

71 
45 

69 
42 

73 
42 

68 
57 

72 
46 

71 
49 

75 
54 

61 
54 

55 
44 

68 
33 

72.9 
46.6 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

87 
'•6 

89 
56 

84 
53 

78 
37 

65 
38 

80 
51 

74 
59 

75 
59 

73 
46 

71 
33 

70 
45 

75 
56 

75 
56 

68 
54 

65 
51 

69 
39 

67 
31 

66 
38 

60 
48 

68 
52 

72 
50 

72 
37 

73 
42 

67 
51 

72 
48 

77 
45 

74 
50 

68 
50 

62 
44 

'1 
30 

75 
31 

72.8 
45.9 

HUNTSVILLE  WSO 

MAX 
MIN 

B! 

50 

86 
59 

65 
53 

76 
44 

64 
44 

80 
56 

76 
68 

74 
67 

73 
51 

73 
44 

73 
60 

61 
67 

81 
66 

79 
59 

68 
54 

64 
49 

66 
38 

68 
44 

62 
56 

69 

58 

72 
52 

69 

42 

73 
45 

69 

60 

72 
52 

75 
50 

75 
53 

62 
96 

62 
52 

69 
43 

72 
38 

73.3 
52.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

88 
46 

89 
56 

65 
55 

78 
37 

85 
38 

79 
53 

74 
64 

77 
65 

71 
56 

74 
38 

74 
50 

78 
63 

76 
63 

60 
60 

66 
56 

67 
43 

70 
32 

70 
48 

69 

40 

71 
57 

73 
57 

73 
44 

75 
45 

70 
58 

72 
56 

76 
48 

75 
51 

65 
59 

61 
51 

'I 
36 

75 
33 

74.4 
50.2 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

83 
52 

86 
61 

81 
57 

73 
47 

83 
43 

77 
54 

70 
65 

70 
68 

73 
47 

68 
42 

71 
50 

76 
65 

76 
65 

67 
58 

63 
52 

63 
46 

66 
39 

66 
43 

60 
58 

69 
59 

71 
51 

69 
43 

73 
46 

70 
56 

71 
52 

76 
50 

75 
54 

66 
57 

61 
42 

66 
37 

73 
38 

71.4 
51.9 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

85 
54 

82 
55 

85 
48 

75 
41 

75 
40 

80 
57 

75 
52 

75 
58 

71 
58 

72 
48 

71 
52 

81 
63 

76 
66 

79 
63 

76 
56 

63 
44 

68 

35 

70 
36 

62 
51 

69 

57 

68 
55 

66 
46 

73 
41 

67 
56 

71 
57 

78 
45 

76 
48 

75 

50 

60 
51 

66 
41 

71 
33 

73.0 

50.3 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

88 
54 

89 
55 

69 
59 

86 
40 

79 
48 

88 
51 

78 
55 

69 

84 
6 1 

73 
39 

71 
40 

75 
54 

75 
56 

73 
61 

69 
57 

62 
42 

63 
38 

69 
40 

65 
45 

62 
50 

69 
56 

70 
43 

72 
43 

73 
48 

70 
50 

72 
50 

78 
54 

75 
57 

67 
47 

63 
37 

69 
40 

73.7 
49.  5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

84 
43 

86 
51 

84 
51 

78 
36 

83 
35 

79 
48 

75 
60 

74 
54 

72 
47 

77 
39 

74 
55 

SO 
56 

78 
61 

74 
44 

69 

50 

65 
39 

67 
36 

67 
49 

61 
48 

71 
56 

73 
49 

70 
47 

79 
45 

67 
54 

74 
50 

75 
47 

74 

51 

65 
48 

60 
51 

'0 
41 

74 
32 

73.4 
47.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

77 
44 

86 
44 

87 

52 

84 
36 

77 
35 

85 

37 

77 
60 

71 
65 

77 
65 

70 
35 

70 
38 

74 
54 

76 
67 

74 
62 

67 
59 

62 
43 

62 
37 

67 
36 

66 
37 

60 
57 

70 
53 

71 
41 

71 
37 

73 
41 

72 
53 

72 
44 

77 
44 

73 
55 

64 
50 

61 
31 

69 
30 

72.3 
46.5 

WATERLOO 

•          *  * 

MAX 

van 

87 
48 

90 
59 

83 
54 

76 
39 

83 
40 

SO 
53 

75 
62 

76 
62 

75 
51 

70 
34 

67 
55 

68 
63 

74 
63 

67 
62 

67 
56 

67 
39 

67 
34 

68 
41 

62 
52 

67 
59 

72 
57 

72 
40 

73 
46 

72 
57 

69 
51 

75 
49 

75 
95 

70 
57 

65 
49 

73 
31 

75 
33 

72.9 
50.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVUlE  2  SE 

MAX 
MIN 

81 
57 

84 
61 

61 
57 

74 
46 

82 
39 

77 
49 

n 

53 

69 
60 

71 
64 

68 
51 

76 
54 

80 
61 

77 
59 

78 
57 

73 
54 

74 
55 

62 
31 

60 
39 

59 
49 

66 
52 

69 
51 

66 
44 

68 
44 

62 
55 

73 
53 

74 
50 

75 
49 

60 
52 

59 
50 

71 
39 

71.3 
51.0 

BESSEMER  3  S5W 

MAX 
MIN 

85 
47 

SB 
50 

89 
55 

79 
42 

84 

37 

79 
56 

76 
62 

79 
64 

73 
60 

76 
43 

83 
55 

80 
64 

78 
60 

70 
54 

68 
47 

64 
44 

68 
34 

72 
44 

63 
43 

68 
34 

72 
44 

71 
46 

73 
41 

72 
57 

74 
53 

75 
49 

74 
55 

64 
55 

63 
51 

69 
44 

73 
37 

74.3 
49.3 

BIRMINGHAM  WSO 

MAX 
MIN 

84 
48 

8! 
55 

88 
56 

78 
42 

84 
44 

78 
60 

76 
65 

76 
67 

73 
54 

74 
48 

S3 
60 

80 
70 

78 
65 

79 
58 

67 
55 

67 
44 

67 
44 

70 
45 

63 
56 

69 

64 

67 
49 

70 
46 

72 
44 

72 
57 

72 
56 

75 
54 

73 
53 

61 
56 

62 
52 

69 
43 

72 
38 

73.7 
52.9 

BRIOOEPQRT  2  W 

MAX 
MIN 

82 
47 

84 
52 

84 
50 

75 
37 

82 
38 

79 
44 

76 
60 

73 
63 

75 
66 

76 
50 

78 
57 

80 
59 

79 
63 

81 
61 

79 
52 

66 
46 

65 

35 

70 
36 

68 
49 

68 
54 

69 
51 

72 
44 

71 
44 

69 
54 

65 
55 

75 
50 

72 
50 

66 
50 

59 
52 

70 
50 

71 
37 

73.5 
50.2 

CUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 
54 

79 
50 

73 
48 

79 
46 

79 
45 

74 
62 

77 
64 

78 
65 

78 
53 

76 
48 

76 
64 

77 
64 

77 
62 

77 
56 

63 
55 

65 
46 

69 
45 

68 
46 

67 
47 

72 
56 

70 
48 

71 
50 

73 
50 

76 
50 

76 
49 

75 
48 

71 
56 

61 
54 

66 
53 

73.9 
52.9 

0NE0NT4 

MAX 
MIN 

84 
46 

85 

50 

86 
56 

87 
44 

76 
39 

94 
42 

79 
49 

75 
63 

72 
65 

72 
48 

74 
50 

82 
63 

82 
66 

SO 
64 

80 
55 

68 

50 

64 

37 

69 
38 

70 
48 

62 
53 

67 

56 

70 
44 

70 
44 

75 
45 

66 
55 

72 
49 

76 
49 

74 
54 

62 
SB 

69 
51 

69 
39 

74.0 
50.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

83 
46 

S3 
46 

85 
54 

83 
40 

75 
40 

83 
41 

79 
52 

76 

73 

71 
43 

73 
43 

78 
63 

80 
64 

78 
62 

79 
58 

69 
49 

64 
34 

66 
40 

69 
48 

61 
54 

70 
53 

70 
45 

67 
42 

71 
43 

67 

56 

70 
47 

76 
49 

73 
92 

61 
54 

56 
47 

67 
39 

72.9 
49.2 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

80 
48 

82 
55 

83 
59 

79 
43 

60 
41 

77 

51 

72 
62 

70 
63 

72 
66 

72 
49 

80 
60 

79 
64 

74 
63 

79 
62 

75 
55 

66 
48 

63 
35 

66 
40 

65 

52 

67 
54 

71 
54 

67 
44 

71 
42 

68 
53 

70 
53 

69 
59 

71 
52 

64 
54 

59 
54 

68 

57 

72 
38 

72.0 
52.6 

SC0TTS60R0 

MAX 

MIN 

86 
46 

86 
49 

89 
54 

86 
40 

78 
39 

81 
41 

78 
45 

75 
64 

74 
65 

74 
50 

69 
52 

73 
52 

82 
68 

76 
62 

61 
55 

73 
48 

68 
38 

68 
40 

69 
40 

62 
55 

69 
51 

73 
44 

70 
45 

72 
49 

68 
58 

71 
51 

75 
47 

74 
55 

61 
57 

62 
50 

74 
39 

74.0 
49.8 

VALLEY  HEAD 

•          *  * 

MAX 
MIN 

81 
42 

83 
46 

82 
51 

85 
35 

72 
36 

86 
42 

78 
55 

74 
64 

69 
64 

75 
53 

67 
51 

79 
61 

60 
65 

75 
64 

81 
52 

79 
51 

65 
33 

66 
36 

69 
40 

62 
54 

66 
54 

69 
45 

72 
41 

75 
43 

64 
56 

70 
45 

73 
49 

72 
94 

99 
54 

58 
50 

70 
37 

72.7 
49.2 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
53 

86 
52 

69 
50 

60 
50 

80 
44 

84 
49 

80 
58 

77 
69 

87 
72 

74 
44 

78 
48 

65 
65 

81 
69 

73 
60 

Bl 
59 

73 
91 

69 
43 

70 
49 

70 
46 

66 
62 

74 
61 

72 
49 

72 
47 

72 
55 

72 
56 

75 
50 

79 
56 

78 
96 

69 
57 

64 
49 

73 
40 

76.4 
53.8 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

89 
49 

86 
53 

66 
55 

89 
47 

67 
50 

89 
51 

80 
65 

79 
64 

83 
64 

72 
44 

74 
46 

80 
58 

73 
60 

63 
58 

80 
57 

70 
45 

69 
42 

74 
40 

73 
42 

73 
60 

70 
60 

72 
49 

76 
46 

75 
49 

76 
46 

75 
43 

S3 
50 

76 
93 

66 
52 

62 
49 

69 
38 

77.0 
91.1 

centreville 

MAX 
MDI 

86 
47 

89 
49 

87 
53 

86 
52 

62 
40 

83 
40 

79 
58 

87 
60 

85 
68 

76 
46 

78 
48 

66 

60 

80 
68 

72 
66 

62 
56 

73 
59 

69 
40 

69 
40 

71 
46 

65 
52 

72 
59 

70 
42 

73 
62 

74 
43 

71 
49 

76 
49 

77 
92 

79 
94 

65 
56 

61 
53 

70 
39 

76,3 
91.1 

CLANTON 

MAX 

Mm 

86 
49 

89 

50 

85 
53 

90 
50 

80 
38 

;l 

42 

78 
55 

75 
63 

80 
67 

78 
5* 

78 
55 

85 
64 

78 
67 

77 
66 

63 
59 

76 
96 

70 
40 

68 
41 

70 
43 

69 

60 

70 
58 

66 
46 

74 
43 

74 
44 

79 
59 

76 
51 

79 
91 

75 
96 

63 
57 

66 
59 

65 
41 

79.8 
92.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

82 
47 

82 
47 

64 

56 

84 

41 

73 
44 

79 
45 

77 
55 

76 
60 

75 
60 

68 
40 

68 
51 

75 
62 

76 
65 

73 
60 

74 
56 

79 
43 

64 
36 

64 
37 

67 
44 

60 
55 

65 
56 

65 
44 

67 
43 

70 
43 

71 
50 

69 
50 

74 
52 

73 
94 

61 
91 

59 
40 

66 
36 

71.4 
49.3 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

83 
45 

82 
5* 

61 
54 

82 
40 

83 
36 

82 
48 

76 
64 

65 
64 

70 
68 

69 
38 

77 
50 

SO 
56 

74 
61 

SI 
61 

69 
44 

67 
44 

71 
39 

64 
57 

64 

97 

68 

50 

70 
40 

72 
40 

79 
49 

77 
45 

78 
48 

68 
93 

62 
49 

34 

74.4 
49.6 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

89 

52 

87 
52 

66 

61 

86 
47 

77 
47 

83 
49 

76 
54 

72 
57 

79 
65 

69 
41 

73 
41 

77 
61 

77 
65 

71 
61 

75 
58 

66 
44 

64 

37 

68 
36 

67 
44 

99 
55 

68 
56 

70 
44 

73 
44 

72 
49 

72 
49 

74 
51 

77 
93 

79 
94 

63 
90 

96 
40 

69 
40 

73.2 
50.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

84 

43 

85 
43 

67 
53 

85 
37 

77 
36 

84 

36 

79 
53 

70 
64 

63 
65 

71 
34 

73 
34 

78 
49 

76 
69 

73 
62 

71 
54 

63 
43 

66 
39 

70 
37 

66 
41 

61 
57 

73 
56 

69 
41 

74 
39 

72 
40 

74 
51 

74 
45 

79 
49 

77 
49 

66 
91 

69 

30 

72 
31 

74.1 
49.8 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

81 
44 

S3 
52 

64 

52 

73 
40 

79 
35 

78 
45 

73 
60 

76 
64 

74 
56 

69 

40 

77 
51 

77 
63 

73 
62 

74 
59 

69 
54 

64 

49 

69 
34 

69 
47 

65 

55 

6S 
57 

67 
57 

67 
45 

70 
J9 

70 
55 

71 
54 

73 
46 

73 
48 

62 
94 

61 
90 

67 
40 

70 
31 

71.8 
49.5 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

90 
55 

91 
56 

86 
55 

65 
41 

79 
54 

•9 
66 

79 
66 

79 
67 

76     85  63 
56     60  66 
S—  n*lcr«oe*  N 

84     87  81 
64     63  59 

eHm  PoUowlaq  SUU 

73  70 
59  49 

oa  lodm 

73 
41 

70 
60 

74 
59 

71 
55 

77 
90 

76 
44 

78 
56 

76 
58 

80 
56 

60 

51 

64 

96 

66 

60 

70 
56 

78 
44 

76.2 
96.0 

-  12S  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTDBFR 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  3 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TH0R5BV  EXl>  STATION 

MAX 

MIN 

85 
55 

83 

56 

86 
60 

84 
64 

B5 
45 

76 
55 

75 
63 

80 
64 

76 
67 

75 
53 

82 

62 

84 

56 

72 
62 

83 
63 

82 
58 

70 
53 

66 
42 

67 

44 

67 
56 

70 
59 

68 
57 

74 
50 

73 
49 

73 
57 

73 
58 

79 

55 

74 
54 

64 
54 

65 

56 

67 

53 

74 
46 

75. J 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

36 
53 

39 
56 

91 
60 

80 
49 

84 
44 

60 
62 

77 
68 

37 
69 

75 
50 

75 
44 

85 
54 

81 
69 

72 
64 

61 
61 

73 
59 

69 
46 

69 
43 

70 
43 

63 

60 

74 
60 

72 
53 

74 
4B 

73 
46 

79 
54 

79 
52 

76 
50 

77 
55 

63 
99 

64 
50 

73 
45 

75 
40 

75.3 
53.7 

TUSCALOOSA  OLIVE*  0AM 

MAX 
MIN 

64 
5« 

85 
56 

86 

56 

87 
49 

79 
44 

64 
44 

80 
61 

76 
67 

86 
67 

74 
44 

75 
44 

85 

59 

61 
68 

73 
61 

79 
57 

71 
53 

67 
45 

69 
44 

72 
43 

63 
59 

72 
59 

71 
49 

72 
46 

74 
47 

77 
53 

75 
49 

69 
52 

76 
96 

67 
55 

59 
46 

70 
40 

75.4 
52.5 

VERNON 

•          *  * 

MAX 
MIN 

87 
45 

SB 
52 

68 
54 

83 
40 

85 
38 

82 
52 

75 
65 

85 
67 

76 
62 

60 
35 

SO 
44 

78 
64 

75 

62 

75 
60 

68 
55 

67 
45 

68 
34 

76 
40 

64 

58 

79 
59 

72 
57 

70 
40 

71 
42 

74 
44 

79 
48 

80 
46 

78 
53 

69 
98 

65 
50 

70 
32 

74 
31 

75.9 
49.4 

EASTERN  VALLEV  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

37 
47 

85 

54 

67 
56 

76 
44 

82 
41 

76 
53 

74 
66 

76 
67 

76 
62 

72 
55 

S3 
64 

82 
68 

61 
67 

84 

62 

77 
55 

68 

46 

67 
40 

70 
43 

63 
56 

66 

57 

70 
53 

73 
49 

76 
46 

66 
59 

76 
53 

69 

51 

73 

50 

61 
92 

64 
59 

70 
43 

71 
42 

74.4 
53.8 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

86 
45 

67 

51 

91 
53 

84 
46 

85 
36 

78 
53 

77 
62 

30 
64 

76 
68 

79 
51 

86 
66 

80 
67 

81 
66 

74 
63 

83 
56 

73 
51 

71 
40 

71 
41 

65 

56 

73 
58 

74 
60 

73 
51 

72 
39 

76 
61 

78 
52 

79 
50 

78 
53 

76 
91 

61 
56 

76 
53 

74 
42 

77.4 
53.3 

CENTRE  S  S« 

MAX 
MIN 

85 
46 

67 
48 

38 
51 

86 
40 

73 
36 

S3 
41 

79 
50 

76 
61 

72 
63 

BO 
54 

68 
55 

84 
64 

83 
63 

80 
63 

84 
55 

76 
53 

69 
40 

66 
39 

71 
46 

69 
51 

65 
51 

73 
42 

79 
41 

75 
45 

6'> 
55 

73 
51 

71 
48 

75 
51 

60 
54 

60 
50 

73 
39 

75.2 
49.9 

CHIlOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
46 

87 
51 

90 
55 

89 
42 

34 
35 

32 
47 

77 
61 

77 
61 

73 
62 

77 
53 

84 
58 

82 
64 

80 
66 

33 
65 

82 
55 

72 
56 

69 
36 

72 
37 

71 
57 

70 
58 

70 
55 

74 
47 

73 
42 

70 
55 

79 
56 

76 
51 

75 
50 

70 
56 

65 
60 

69 
55 

72 
38 

75.8 
52.5 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

85 

50 

82 
48 

86 
46 

76 
46 

33 
37 

77 
52 

75 
63 

70 
65 

74 
69 

74 
53 

31 
60 

80 
62 

79 
66 

32 
65 

74 
59 

67 
53 

66 

40 

70 
50 

57 

53 

65 

55 

71 
57 

72 
44 

71 
48 

63 
57 

74 
45 

71 
52 

74 
52 

99 
93 

60 
57 

70 
52 

73 
50 

72.9 
53.6 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

MIN 

85 
45 

67 
47 

85 
55 

83 
42 

31 
38 

33 
38 

78 
41 

77 
64 

75 
65 

75 
52 

76 
51 

81 
59 

81 
65 

81 
64 

83 
57 

74 
54 

67 
35 

63 
35 

72 
33 

65 
55 

67 
53 

70 
46 

79 
43 

73 
43 

66 
57 

72 
49 

73 
47 

74 
46 

61 
55 

54 

53 

70 
40 

75. 1 
49.4 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

36 
45 

B6 
60 

89 
55 

81 
42 

83 
35 

79 
51 

76 
52 

76 
66 

79 
67 

76 
53 

84 
59 

82 
65 

81 
67 

83 
66 

76 
56 

75 
55 

70 
36 

73 
37 

65 
53 

70 
54 

72 
54 

79 
49 

74 
43 

70 
56 

76 
54 

75 
49 

75 
49 

64 
96 

69 
50 

70 
55 

72 
45 

75.3 
52.7 

TALLADEGA 

*          *  * 

MAX 
MIN 

85 
47 

84 
53 

89 
57 

79 
46 

62 
39 

78 
53 

75 
65 

76 
65 

79 
65 

74 
52 

83 
60 

81 
65 

80 
67 

82 

65 

76 
56 

69 
54 

68 
40 

70 
39 

66 
54 

68 
55 

69 
53 

73 
48 

74 
42 

68 
53 

72 
54 

72 
49 

73 
49 

69 
53 

64 
56 

70 
54 

70 
39 

74.6 
53.2 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 
MIN 

8! 
49 

36 
51 

85 
53 

39 
45 

62 
40 

83 
42 

78 
53 

74 
63 

78 
63 

31 
54 

72 
55 

35 

62 

31 
63 

82 
65 

82 
55 

78 
54 

71 
33 

71 
40 

72 
41 

68 
56 

65 
54 

67 
45 

79 
44 

74 
46 

69 
55 

75 
50 

72 
50 

75 
49 

62 
54 

64 

54 

66 
43 

75.7 
51.2 

ASHlANO 

MAX 
MIN 

81 
49 

63 

50 

62 
51 

86 
49 

76 
45 

79 
45 

75 
47 

72 
61 

73 
63 

77 
54 

70 
54 

80 
64 

78 
63 

78 
63 

78 
54 

75 
53 

67 
36 

64 
38 

63 
39 

63 
54 

64 
54 

67 
47 

70 
45 

72 
49 

64 
56 

72 
51 

69 
47 

70 
49 

59 
53 

66 
55 

65 
46 

72.4 
51.0 

AUBURN  3  SU 

MAX 
MIN 

87 
46 

87 
52 

67 
54 

90 
54 

34 
43 

9! 

55 

33 
59 

75 
66 

80 
67 

85 
63 

86 
66 

87 
66 

86 
66 

84 
69 

81 
63 

81 
57 

73 
43 

71 
45 

77 
49 

72 
60 

76 
59 

72 
51 

77 
49 

79 
50 

69 

55 

75 
53 

77 
54 

75 
54 

67 
58 

63 
61 

74 
50 

79.1 
56.1 

CAMP  HILL  2  NH 

MAX 
MIN 

83 
44 

84 
49 

63 
53 

38 
48 

78 
40 

82 
42 

78 
55 

73 
65 

78 
67 

82 
60 

75 
60 

85 
65 

82 
66 

82 
65 

81 
61 

77 
56 

69 
38 

68 
37 

73 
40 

63 

57 

67 
57 

69 
46 

74 
44 

75 
46 

67 
61 

72 
54 

71 
51 

73 
93 

64 
57 

65 
58 

64 
43 

75.2 
52.8 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

84 
41 

88 
42 

36 
39 

85 
36 

74 
33 

82 
34 

79 
44 

74 
62 

74 
64 

73 
64 

72 
64 

63 
63 

84 
64 

83 
64 

62 
54 

79 
54 

66 
35 

68 
33 

70 
40 

70 
50 

63 
54 

71 
42 

76 
41 

75 
42 

65 

52 

65 
53 

74 
47 

65 
44 

73 
46 

62 
54 

61 
55 

74.6 
48.8 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

89 
58 

87 
54 

93 
59 

92 
56 

34 
50 

80 
48 

76 
60 

78 
68 

82 
65 

80 

70 

85 

70 

83 

67 

83 
68 

62 
69 

80 
67 

75 

60 

69 
45 

73 
40 

68 
50 

68 
50 

71 
52 

76 
63 

73 
59 

70 
53 

77 
60 

33 
58 

72 
57 

69 
59 

68 
57 

70 
63 

68 

52 

77.6 
58.6 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

85 
50 

36 
51 

87 
54 

66 
59 

32 
47 

80 
51 

80 
55 

78 
65 

33 
67 

76 
56 

85 
62 

84 
64 

64 
66 

S2 
64 

61 
64 

80 
57 

66 
45 

76 
43 

68 
57 

69 

60 

63 
58 

73 
56 

78 
46 

72 
52 

73 
58 

73 
53 

75 
53 

69 
92 

65 
59 

67 
58 

72 
56 

77.0 
56. 1 

DPELIKA 

MAX 

Mm 

85 
46 

35 
52 

84 
53 

68 
55 

30 
49 

SI 
46 

79 
55 

71 
66 

77 
66 

81 
66 

76 
64 

84 
66 

60 
67 

77 
67 

80 
59 

70 
45 

66 
42 

68 
46 

72 
47 

68 
59 

70 
60 

72 
54 

70 
48 

76 
43 

69 

57 

73 
55 

75 
55 

77 
94 

66 
57 

66 
60 

72 
50 

75.3 
55.4 

ROCKFQRD  2  NNW 

MAX 
MIN 

85 
48 

85 
53 

86 
56 

68 
50 

80 
41 

82 
46 

30 
50 

74 
62 

76 
65 

73 
53 

75 
53 

33 
64 

79 
65 

80 
64 

33 
56 

77 
54 

70 
41 

70 
40 

72 
45 

66 

55 

67 
54 

66 
45 

79 
46 

73 
47 

71 
52 

75 
50 

74 
51 

74 
50 

51 
55 

65 

53 

65 
43 

75.3 
51.8 

ROCK  MILLS 

•           *  • 

MAX 
MIN 

87 
43 

89 
45 

87 
51 

91 
47 

82 
38 

83 
38 

31 
44 

73 
64 

76 
64 

33 
67 

79 
59 

36 
63 

84 

60 

83 
64 

32 
60 

31 

57 

72 
40 

70 
34 

73 
34 

69 
56 

63 
57 

73 
43 

78 
42 

77 
42 

63 
56 

75 
47 

70 
45 

73 
46 

64 
55 

62 
59 

65 

43 

76.6 
50.4 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

67 
48 

69 
51 

91 
52 

90 
53 

66 
50 

34 
46 

82 
57 

77 
67 

85 
68 

77 
46 

88 
56 

83 
68 

83 
66 

80 
62 

81 
60 

30 
54 

74 
60 

75 
59 

79 
50 

73 
47 

73 
50 

61 
53 

80 
50 

79 
94 

76 
99 

67 
56 

70 
46 

75 
41 

80.2 
54.6 

oemopolis  lock  and  dam 

MAX 
MDJ 

65 

50 

69 

51 

87 
54 

90 
55 

80 
45 

35 
45 

80 
53 

76 
66 

36 
67 

75 
44 

75 
43 

83 
57 

80 
66 

71 
61 

79 
56 

70 
52 

68 
44 

69 
43 

66 
48 

64 
56 

71 
58 

69 
48 

72 
45 

73 
46 

80 
50 

78 
50 

79 
50 

76 
56 

69 

55 

60 
43 

69 
38 

79,9 
51.7 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

83 
52 

33 
53 

87 
56 

68 
51 

73 
44 

84 

45 

60 
57 

75 
67 

87 
67 

74 
43 

72 
44 

35 
55 

76 
66 

72 
63 

76 
53 

69 
47 

68 
40 

71 
40 

68 
47 

63 
59 

68 

57 

67 
47 

71 
47 

72 
49 

80 
51 

75 
50 

79 
51 

77 
55 

68 
53 

62 
40 

70 
39 

75.2 
51.4 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

86 

50 

67 
54 

89 
57 

80 
50 

85 
46 

80 
58 

65 
64 

34 
64 

75 
57 

75 
43 

86 
55 

80 
64 

70 
60 

79 
56 

71 
50 

75 
42 

76 
43 

77 
43 

71 
42 

70 
50 

77 
48 

76 
47 

77 
47 

78 
50 

79 
51 

60 
50 

79 
50 

76 
49 

77 
46 

77 
42 

77 
50 

78.5 
50.9 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

63 
46 

64 
51 

36 
55 

87 
50 

60 
40 

85 
41 

60 
55 

71 
65 

33 
68 

80 
53 

85 
64 

34 
68 

77 
64 

83 
58 

79 
54 

71 
35 

72 
50 

68 
50 

75 
59 

69 
48 

74 
44 

76 
43 

76 
60 

75 
52 

77 
93 

76 
99 

63 
53 

66 
55 

66 
42 

76. B 
53.0 

LIVINGSTON  2  SK 

MAX 

Mm 

86 
49 

90 
50 

89 
54 

94 
46 

84 
41 

86 
40 

80 
51 

80 
66 

85 
61 

61 
42 

87 
44 

87 
48 

78 
67 

70 
62 

30 
57 

70 
53 

73 
40 

72 
44 

70 
44 

64 

57 

68 
52 

76 
48 

75 
44 

77 
49 

79 
46 

78 
49 

83 
49 

76 
97 

68 
54 

72 
46 

73 
36 

78.5 
50.0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

65 

49 

64 
53 

36 
53 

69 
53 

30 
43 

84 
44 

81 
60 

75 
66 

85 

67 

76 
50 

75 
48 

84 
59 

82 
67 

79 

61 

80 
56 

72 
55 

66 
44 

6B 
44 

69 

47 

69 

58 

74 
60 

70 
50 

73 
45 

72 
45 

78 
57 

73 
50 

77 
53 

75 
57 

65 
57 

61 
53 

70 
44 

79.3 
53.2 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

64 
46 

65 
50 

86 
55 

69 

55 

30 
49 

84 
49 

31 
57 

71 
65 

82 
68 

77 
52 

79 
52 

86 
65 

83 
66 

74 
61 

61 
57 

70 
57 

69 
47 

63 
45 

68 
45 

70 
54 

75 
59 

73 
47 

79 
52 

75 
54 

76 
58 

75 
52 

77 
53 

75 
94 

65 
58 

62 
54 

68 

45 

76.3 
54.3 

MONTGOMERY  hSD 

MAX 

Mm 

36 
51 

38 
55 

91 
57 

62 

50 

85 
45 

31 
56 

73 
67 

84 

67 

34 
66 

75 
57 

86 
63 

85 
68 

62 

67 

84 
66 

80 
62 

73 
52 

68 
47 

72 
47 

68 
60 

75 
61 

63 
55 

75 
50 

77 
46 

77 
61 

75 
57 

78 
53 

75 
55 

64 
99 

68 
58 

66 
51 

76 
45 

77.5 
55.5 

SELMA 

MAX 
MIN 

90 
52 

89 
56 

88 
6C 

86 
56 

86 
46 

36 
58 

SO 
67 

65 
66 

80 
61 

79 
54 

88 
54 

84 
66 

76 
65 

84 
65 

79 
58 

72 
59 

72 
42 

75 
42 

70 
59 

75 
61 

74 
59 

79 
51 

75 
46 

73 
45 

76 
50 

73 
52 

79 
55 

69 
96 

69 
59 

71 
56 

77 
45 

78.9 
55.9 

TUSKEGEE  3  SW 

MAX 

Mm 

Se«  n«f*r*sc»  Nol*B  FoUowino  SUUod  Iod*x 
-  126  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


JCrOBfR  1970 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

UNION  SPRINOS 

MAX 

S9 

87 

88 

90 

83 

89 

S3 

72 

80 

82 

74 

64 

84 

85 

60 

76 

80 

74 

73 

67 

78 

71 

73 

76 

69 

70 

74 

73 

69 

66 

70 

77.5 

•          •  • 

50 

55 

58 

55 

50 

51 

56 

65 

65 

52 

99 

67 

67 

67 

64 

61 

51 

47 

50 

56 

98 

52 

49 

92 

60 

53 

54 

51 

93 

97 

50 

96.1 

C04ST4L  PL4IN 

07 

AND4LUSU  1  NW 

MAX 

SI 

89 

85 

86 

60 

89 

84 

71 

63 

80 

75 

86 

84 

82 

62 

73 

71 

69 

69 

67 

77 

67 

74 

77 

77 

76 

78 

75 

65 

66 

70 

76.6 

«<i 

48 

52 

50 

39 

40 

61 

66 

66 

57 

59 

64 

55 

64 

57 

57 

45 

44 

60 

60 

58 

48 

42 

49 

93 

49 

50 

57 

56 

56 

46 

92.8 

4TMDRE   1  SH 

MAX 

86 

68 

91 

90 

65 

S3 

81 

60 

SO 

83 

86 

63 

76 

78 

79 

68 

71 

71 

66 

79 

75 

75 

77 

62 

62 

60 

76 

76 

67 

73 

75 

76.8 

51 

54 

57 

56 

45 

64 

66 

68 

70 

54 

64 

66 

67 

64 

59 

58 

46 

52 

60 

61 

58 

50 

46 

98 

52 

54 

55 

57 

60 

57 

45 

57.3 

BE4TRICE   1  E 

MAX 

B2 

68 

65 

62 

60 

S3 

84 

72 

64 

83 

85 

67 

84 

84 

61 

68 

66 

70 

66 

70 

75 

73 

72 

71 

70 

80 

79 

76 

78 

75 

65 

77.9 

<>2 

46 

52 

50 

36 

39 

46 

63 

66 

58 

60 

61 

58 

56 

55 

54 

50 

45 

48 

96 

56 

45 

41 

42 

50 

46 

49 

93 

49 

46 

37 

50.4 

BR4NTLEy 

MAX 

65 

67 

89 

92 

83 

86 

84 

83 

63 

65 

84 

67 

86 

80 

86 

73 

72 

70 

74 

66 

62 

66 

73 

80 

77 

79 

60 

78 

65 

66 

66 

79.1 

<i5 

49 

49 

48 

39 

41 

58 

60 

65 

67 

66 

65 

65 

66 

57 

59 

45 

42 

44 

60 

60 

47 

90 

46 

47 

50 

51 

51 

56 

57 

54 

53.6 

BREHTQN  3  SSE 

MAX 

67 

88 

91 

66 

64 

64 

77 

79 

82 

60 

87 

84 

60 

83 

82 

70 

70 

68 

66 

79 

73 

77 

78 

81 

80 

79 

76 

66 

66 

74 

76 

76.5 

if 

46 

52 

47 

46 

56 

64 

65 

66 

54 

59 

61 

64 

61 

54 

57 

42 

45 

55 

56 

55 

45 

43 

94 

48 

50 

48 

51 

60 

55 

44 

53.3 

CAMDEN  3  NH 

MAX 

67 

68 

91 

87 

85 

85 

77 

86 

79 

76 

87 

85 

76 

80 

77 

70 

71 

70 

67 

74 

71 

74 

76 

79 

77 

78 

79 

69 

64 

69 

75 

77.7 

46 

50 

53 

49 

41 

54 

61 

62 

66 

47 

55 

61 

61 

60 

53 

51 

39 

40 

53 

53 

55 

43 

44 

53 

51 

49 

53 

52 

52 

46 

39 

51.4 

CH4T0H  3  N 

MAX 

87 

88 

91 

90 

85 

ai 

79 

67 

81 

76 

87 

85 

76 

77 

75 

69 

70 

69 

76 

71 

69 

77 

76 

82 

82 

81 

77 

71 

67 

71 

75 

78.4 

56 

56 

60 

55 

49 

62 

64 

66 

64 

48 

57 

60 

61 

64 

57 

52 

45 

46 

58 

55 

56 

53 

46 

63 

56 

53 

52 

56 

55 

43 

43 

55.3 

CL4yT0M 

MAX 

79 

84 

85 

88 

61 

81 

60 

73 

79 

SO 

81 

83 

63 

62 

80 

82 

73 

65 

70 

66 

76 

70 

72 

77 

76 

70 

71 

71 

72 

65 

73 

76.5 

52 

55 

62 

58 

52 

52 

56 

63 

64 

o6 

63 

66 

66 

67 

65 

60 

46 

45 

49 

58 

60 

93 

54 

54 

54 

55 

54 

53 

53 

56 

52 

57.0 

ENT6«P«ISE  3  NW 

MAX 

81 

85 

87 

88 

62 

85 

83 

69 

61 

73 

84 

64 

84 

83 

75 

72 

68 

70 

66 

79 

66 

73 

79 

73 

75 

76 

74 

67 

67 

72 

76.7 

51 

54 

54 

58 

53 

54 

60 

64 

65 

66 

64 

65 

66 

66 

98 

49 

48 

48 

60 

61 

52 

50 

51 

56 

55 

53 

53 

56 

58 

52 

56.7 

EUF4UL4  WILDLIfE  REF 

MAX 

62 

86 

68 

90 

63 

84 

85 

74 

62 

95 

86 

87 

67 

87 

61 

8-6 

76 

70 

75 

71 

61 

66 

77 

60 

71 

77 

77 

75 

72 

68 

79 

79.6 

<>7 

46 

93 

49 

41 

50 

63 

67 

68 

68 

66 

67 

66 

66 

64 

99 

44 

42 

49 

61 

60 

46 

42 

45 

50 

53 

57 

56 

61 

62 

49 

55.4 

EVERGREEN 

MAX 

65 

87 

87 

91 

85 

87 

85 

70 

62 

78 

78 

87 

62 

76 

63 

69 

72 

73 

69 

66 

77 

76 

79 

79 

SO 

82 

61 

79 

66 

67 

67 

76.2 

Mm 

50 

54 

96 

56 

50 

53 

63 

62 

69 

55 

55 

66 

68 

64 

59 

59 

46 

49 

55 

63 

61 

51 

49 

48 

54 

53 

55 

57 

59 

57 

47 

56.4 

FRISCO  CITV 

MAX 

ni 

87 

87 

68 

81 

69 

83 

71 

64 

76 

80 

88 

S3 

72 

80 

69 

67 

70 

67 

70 

74 

69 

75 

76 

80 

60 

80 

76 

67 

64 

67 

76.7 

MIN 

51 

56 

59 

57 

5"> 

62 

62 

66 

66 

52 

51 

66 

67 

64 

59 

57 

46 

51 

53 

60 

58 

52 

49 

99 

53 

53 

95 

57 

56 

S3 

45 

56.7 

GENEVA 

MAX 

87 

67 

88 

86 

85 

85 

84 

84 

83 

84 

65 

84 

67 

65 

85 

84 

75 

74 

73 

71 

77 

76 

76 

60 

79 

SO 

61 

76 

75 

71 

76 

80.8 

MIN 

53 

52 

54 

53 

53 

51 

55 

56 

61 

60 

61 

61 

60 

63 

63 

60 

50 

51 

50 

55 

50 

93 

53 

97 

56 

55 

55 

54 

57 

59 

50 

55.5 

GUBERTOMN 

MAX 

64 

66 

69 

66 

80 

79 

77 

84 

82 

73 

86 

82 

73 

76 

75 

67 

70 

70 

74 

73 

71 

73 

74 

60 

76 

79 

77 

70 

67 

70 

74 

76.7 

MIN 

48 

91 

55 

50 

41 

59 

65 

66 

57 

44 

53 

63 

61 

63 

65 

61 

43 

45 

58 

60 

55 

45 

43 

61 

50 

49 

51 

57 

95 

40 

37 

53.2 

GREENVILLE 

MAX 

62 

66 

87 

86 

80 

85 

61 

70 

62 

79 

75 

86 

64 

77 

79 

70 

70 

69 

69 

67 

76 

69 

74 

76 

73 

75 

76 

76 

74 

66 

61 

76.3 

MIN 

51 

56 

56 

56 

48 

49 

62 

66 

68 

56 

55 

66 

67 

65 

60 

58 

41 

41 

49 

61 

60 

52 

50 

90 

98 

54 

94 

96 

56 

56 

46 

55.6 

HE40LAN0 

MAX 

61 

66 

87 

86 

82 

89 

64 

72 

62 

65 

66 

86 

86 

86 

80 

63 

75 

70 

72 

67 

60 

70 

75 

79 

75 

74 

76 

74 

72 

71 

75 

78.8 

MIH 

47 

54 

54 

53 

47 

48 

60 

65 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

54 

52 

42 

44 

48 

58 

60 

50 

47 

48 

58 

53 

92 

S3 

52 

59 

53 

54.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

65 

68 

90 

90 

83 

86 

63 

69 

84 

62 

77 

87 

65 

80 

85 

76 

71 

69 

71 

65 

78 

69 

76 

78 

75 

75 

77 

76 

65 

65 

61 

77.5 

Mm 

51 

51 

61 

56 

53 

54 

59 

65 

66 

56 

56 

64 

67 

66 

61 

99 

45 

43 

47 

59 

59 

51 

50 

52 

59 

55 

52 

51 

96 

36 

49 

55.6 

OZARK  6  NNH 

MAX 

87 

65 

90 

84 

84 

82 

76 

82 

61 

64 

65 

85 

62 

S3 

79 

76 

69 

70 

69 

80 

75 

77 

78 

79 

74 

77 

74 

69 

67 

75 

77 

76.4 

Mm 

61 

59 

64 

57 

51 

56 

65 

65 

65 

56 

64 

65 

65 

67 

67 

59 

46 

46 

50 

62 

60 

53 

52 

53 

57 

56 

53 

52 

61 

58 

52 

58.0 

PHENIX  CITV  Z  NNH 

MAX 

80 

89 

67 

90 

82 

83 

83 

74 

83 

85 

67 

86 

86 

65 

64 

69 

62 

73 

75 

70 

75 

79 

76 

60 

80 

64 

76 

74 

71 

71 

75 

60.2 

52 

54 

56 

54 

50 

52 

54 

63 

63 

65 

64 

62 

64 

64 

64 

56 

54 

38 

42 

57 

57 

92 

50 

50 

60 

54 

52 

52 

94 

SB 

49 

55.4 

PITTSVIE" 

MAX 

B3 

85 

86 

89 

63 

S3 

83 

71 

SI 

84 

84 

67 

86 

86 

61 

85 

75 

69 

74 

70 

78 

69 

77 

60 

69 

76 

76 

75 

70 

69 

77 

78.6 

43 

47 

49 

46 

39 

39 

51 

66 

67 

68 

65 

64 

66 

66 

64 

60 

42 

46 

47 

59 

61 

46 

42 

41 

61 

50 

47 

47 

98 

62 

48 

53.5 

THOMASVILLE 

MAX 

83 

85 

87 

87 

81 

60 

80 

75 

65 

76 

75 

66 

81 

81 

74 

66 

68 

69 

62 

65 

72 

66 

73 

74 

76 

77 

77 

76 

68 

60 

65 

75.2 

Mm 

51 

54 

55 

54 

48 

48 

99 

67 

69 

51 

51 

60 

66 

62 

56 

56 

43 

45 

47 

59 

59 

50 

49 

49 

56 

54 

54 

56 

96 

46 

43 

54.1 

TROY 

MAX 

68 

69 

90 

62 

86 

83 

77 

S3 

63 

74 

86 

65 

83 

82 

75 

72 

66 

71 

69 

80 

70 

75 

76 

72 

71 

75 

74 

65 

67 

69 

75 

77.2 

Mm 

55 

59 

60 

56 

54 

60 

65 

65 

65 

57 

65 

66 

66 

67 

62 

59 

47 

49 

60 

61 

56 

92 

92 

60 

56 

56 

55 

94 

60 

56 

51 

56.5 

HHATLEv 

MAX 

68 

69 

90 

88 

89 

86 

62 

84 

65 

84 

86 

64 

73 

74 

72 

71 

71 

72 

70 

76 

70 

72 

73 

82 

80 

60 

72 

78 

70 

72 

78 

78.9 

*          *  * 

Mm 

53 

62 

65 

60 

49 

52 

66 

67 

65 

58 

69 

62 

60 

56 

55 

56 

44 

45 

56 

56 

56 

45 

44 

51 

55 

53 

52 

91 

56 

47 

36 

55.1 

GULF 

06 

BAV  MINETTE 

MAX 

66 

88 

90 

65 

65 

SO 

75 

62 

81 

80 

65 

79 

75 

60 

74 

66 

73 

68 

70 

74 

67 

73 

76 

83 

81 

62 

77 

71 

65 

73 

75 

77.5 

MIN 

59 

60 

63 

61 

54 

65 

65 

67 

70 

54 

65 

68 

67 

66 

59 

58 

50 

59 

60 

61 

58 

53 

94 

63 

57 

59 

96 

99 

59 

96 

49 

59.7 

CODEN 

MAX 

67 

86 

98 

68 

87 

80 

81 

85 

83 

62 

83 

69 

89 

60 

72 

76 

7* 

79 

76 

72 

76 

79 

60 

81 

86 

69 

83 

71 

77 

79 

78 

81.2 

Mm 

56 

58 

62 

53 

62 

73 

72 

66 

73 

S3 

68 

76 

63 

59 

59 

93 

99 

57 

61 

97 

93 

92 

63 

57 

56 

55 

57 

63 

55 

49 

50 

59.7 

FAIRHQPE  2  NE 

MAX 

66 

84 

87 

65 

84 

SO 

76 

61 

85 

79 

87 

67 

78 

80 

79 

66 

74 

65 

72 

74 

70 

75 

79 

60 

79 

81 

76 

72 

69 

74 

76 

78.1 

Mm 

55 

58 

62 

63 

55 

66 

65 

66 

70 

56 

65 

68 

68 

66 

60 

59 

93 

59 

61 

59 

56 

53 

96 

62 

97 

57 

60 

61 

60 

96 

49 

60.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

MOBILE  MSO 

MAX 

67 

88 

92 

87 

65 

76 

67 

85 

81 

86 

69 

80 

81 

71 

71 

79 

68 

75 

74 

70 

79 

78 

69 

83 

81 

80 

76 

66 

76 

79 

79.6 

Mm 

59 

62 

66 

62 

55 

71 

70 

69 

62 

59 

65 

71 

70 

66 

62 

96 

53 

96 

64 

60 

59 

95 

99 

64 

99 

59 

62 

66 

57 

53 

92 

61.1 

ROBERTSDAlE  1  E 

MAX 

82 

62 

68 

90 

91 

S5 

82 

75 

81 

66 

60 

86 

66 

SO 

64 

73 

69 

79 

69 

72 

77 

70 

77 

60 

82 

62 

S3 

Bl 

76 

69 

77 

79.6 

Mm 

50 

94 

56 

60 

53 

66 

65 

69 

57 

57 

67 

70 

69 

59 

59 

52 

94 

5» 

SI 

58 

93 

46 

92 

97 

55 

59 

60 

61 

36 

4S 

57.7 

S*«  R«(«r«Dc*  NotM  FoUowtog  SuUon  Indm* 
-  127  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


OCTOBER  1970 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  « 

PIEOHUNT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

■  1$ 

.03 

.08 

.29 

.27 

.06 

.01 

~ 

~ 

- 

.17 

•  06 

" 

.00 

.22 

.19 

.09 

.04 

.09 

.09 

.09 

.22 

.25 

.04 

~ 

■* 

- 

WIND 

1 

1 

1 

16 

* 

8 

5 

8 

7 

1 

0 

1 

4 

2 

3 

34 

13 

3 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

135 

•       «  * 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

0AM 

EVAP 

.19 

.IS 

.22 

.21 

.22 

.  16 

.15 

.11 

.11 

.19 

.06 

.42 

- 

- 

.22 

.04 

.12 

.22 

.08 

- 

.10 

.10 

.08 

.09 

.12 

.11 

.12 

.  10 

.09 

.08 

.05 

4.338 

WIND 

22 

9 

17 

*1 

29 

40 

62 

91 

156 

34 

5 

38 

32 

60 

50 

98 

107 

57 

80 

49 

55 

33 

13 

22 

39 

5 

31 

68 

69 

80 

20 

1512 

MAX 

90 

91 

91 

92 

84 

85 

82 

85 

86 

75 

81 

87 

82 

.73 

86 

70 

74 

70 

75 

63 

76 

71 

77 

73 

80 

83 

82 

77 

68 

63 

70 

78.6 

HIN 

51 

56 

60 

62 

56 

49 

59 

69 

70 

55 

50 

67 

69 

66 

62 

55 

48 

46 

50 

58 

61 

55 

52 

46 

60 

59 

58 

60 

61 

50 

43 

56.9 

•       •  • 

GULF 

08 

FAIRMQPE   2  N6 

EVAP 

.17 

.12 

.16 

.22 

.08 

.10 

.05 

.08 

.13 

.13 

.01 

.16 

.13 

.11 

.19 

.04 

.17 

.10 

.08 

.10 

.13 

.13 

.08 

.07 

.00 

.13 

.12 

3.438 

HIND 

e 

9 

10 

14 

3 

10 

17 

10 

19 

34 

15 

13 

18 

24 

36 

48 

28 

22 

27 

26 

27 

14 

6 

20 

9 

2 

6 

22 

36 

19 

558 

MAX 

87 

68 

90 

88 

81 

71 

76 

82 

89 

88 

88 

85 

82 

89 

86 

72 

75 

72 

71 

83 

80 

80 

80 

86 

87 

86 

81 

76 

71 

82 

61 

61.8 

MIN 

62 

65 

73 

67 

59 

68 

68 

66 

72 

62 

68 

76 

72 

70 

65 

61 

52 

57 

61 

65 

62 

58 

59 

71 

63 

61 

62 

64 

67 

59 

55 

64.2 

I 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Indeic 


STATION  INDEX 


AISCVlLlE  t  NNU 

ADDISON 

AlBERTvKLE  2  SE 
ALEXANDER  CITv 
ALICEVILlE 
ANOALUSU  1  NU 
A*INlSTON  FaA  AP 
ARlEY  )  S 
I  ASHLAND 

'  ASHVUtt   *  U 

ATHENS  ; 

ATHORE   1  SH 

AJSURN  ]  Sh 
.  AJTAUCAVILLE  »  N 

BANKHEAO  LOCK  AKD  I 

BAY  HINETTE 

BEATRICC  1  E 

BELLE  NINA  2  H 

SEttAY 

8ESSEHER  3  SSw 
BIlLINCSlEy  1  SE 
BIRHINCHAH  MSO 
BOA£ 

BRANTLEY 
BREMTON  }  SSE 
BRlOCEPOkT  2  .1 
BROOKHOOD 
brunoioce 
CAlERA  2  Sm 

'  CAMDEN  }  NM 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE  i  SM 
CENTREvlLLE 
CHATOK  3  N 
CHlLOEftSBJRC  hTB 
CLAIBORNE 
CLANTOS 
CLAYTON 

C90EN 

COPFEE  SPRINGS  2  NH 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLlNSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

COTTONTON 

CJBA 

OADEVlLLE 
DAOeviLLE  2 


I  OOod  HENRY 


I  •TO 


0J7T 
I  039a( 

DS011 
'  0*22; 

o««a 

I  D90» 
058J 


i  oi  milCox 

\  02j  NARSHAbL 
I  09  TALLAPOOSA 

1  oi  PICKENS 

01^  COVINGTON 
04  CALHOUN 

{  Oi  WINSTON 

j  09  CLAY 

OM  ST.  CLAiR 
01)  LIMESTONE 
ESCAMBIA 


09  LEE 
031  autauc;a 
03l  TU&CtLOOSA 

oa  balDmin 

or  MONROE 
Oil  LIMESTONE 
05  FAYETTE 


,  07JT  021 
OBii  03 

0831  oi; 

095T  02 
1069  Olj 
108*.  07 

i09«  02; 

ll"!  Oi 


JEff ERSON 
AUTAUGA 

JEFFERSON 

MARSHALL 

CRENSHAM 

ESCAMBIA 

JACKSON 

TUSCALOOSA 

PIKE 

Shelby 


13011  07!  HIlCOx 
132^  OSl  TALLAPOOSA 
j  13771  OS  MALKER 

15121  0*i  CHEROKEE 
'  l»2q  09  BIBB 
I  littti  Oi  HASHINCTON 
'LANT     l6Z0i  0^  TALLAOEGA 
I  169d  OTI  MONROE 


DAYTON  I 
DELTA  1 
DEMOPOLlS  LOCK  AND  0AM  i 
DOTHAN  *  SE  j 
DOUBLE  SPRINGS  ' 
ELBA 
ELROO 

ENTERPRISE  3  NX 
6JFAULA  MlLOLlFE  REF 
EVERGREEN 

FAIRHOPE  Z  NE 
FAlkvIllE  1  N 
FAYETTE 
FLORENCE 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  ClTv 
CAOSOEN  CAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITv 

GENEVA 
CEORGlANNA 
CIlBERTOwi 
CDRCAS 

greensboro 
greenville 
cjlf  shores  p  0 
cjnter^ville 
cjntersville  TVA 
HAlEYVIllE 

haniltjn  3  s 
maynevulE 
headland 

HEFLIN 

HIGHLAND  MOM£ 
HIGHTOxER 
HODGES 

hjntsville  HSO 
JACKSONVILLE  2  Sm 
JASPER  *  N 


JORDAN  DAM 

KINSTON 

L»FAYEITE 

OAh 
LEEDS 
{.EESaURC 
LIVINGSTON  2  SM 
LOUISVILLE 

NAoisa'4 

I  Mi&ELLl 


ieo3|  oa 

18071  OT 
'  1819  01 
,  1B*9  02 

ISbS.  07 
I  19*0f  0> 

2079  Ob, 
;  2119.  OS 

I 'i  °1 

I  218e{  oe> 
I  22331  09 
22<>«  06 
2377;  071 
238d  031 
2577^  07 
2t>32  03l 
2675  07| 
2730  07 
2758  07 


2813 
-  28*0 
'  28B3 

297l| 

'  303ji 

I  310* 
315*, 
3160 
3200 

32SS 
3271, 
330a 
3*30 
3511 
3519 
3559 
357> 
3578 
3620 

36*5 
37*B 
376L 
377S 

38*2 
3899 
*06*i 


,  *3DeJ 

'  **3t 
*502 
*60S 
*619 


MOBILE 
GENEVA 
COLBERT 
DE  KAL8 

HOUSTON 
MALKER 
RUSSELL 
SumTer 
tallapoosa 
tallapoosa 

MARENGO 
CLAY 
MARENCC 
HOUSTON 
WINSTON 
COFFEE 
TUSCALOOSA 
COFFEE 
BARBOUR 
CONECUH 

oa  BALDWIN 

01  MORGAN 
03  FAYETTE 

01,  LAUDERDALE 
08  BALDWIN 

02  OE  KAlB 
OTI  MONROE 
O*!  ETOHAH 
06{  SUMTER 
02!  CUlLNAN 

07!  GENEVA 
07  BUTLER 

07  CHOCTAm 

ai  WALKER 

OtJ  HALE 
Ot'  BUTLER 

08  BALDWIN 
02  MARSHALL 
021  MARSHALL 
Oaj  WINSTON 

03i  MARION 

06  LOWNDES 

07  HENRY 

09  cleburne 
071  crenshaw 

05  Cleburne 
01  franklin 

Oil  MAOISON 
OM  CALHOUN 
03|  WALKER 

09  ELMORE 
07  COFFEE 
OSj  CHAMBERS 

01  CHILTON 

02  JEFFERSON 
0".  CHEROKEE 

06  SunTER 

07  BARBOUR 
01  KADISOS 
0^  JEFFERSON 


39 

13 

lA 

•9  19 

87  U 
87  29 

799 

lA 

37 

86  10 
85  57 

All 

OT 
19 

88  07 
86  30 

M 
1*0 

35 

89  91 
B7  13 

260 
999 
90C 
lOBC 

89  30 

91 
AB 

86  10 

990 

Oi 
3* 

86  99 

87  31 

720 
29« 

2B 
29 
53 

89  31 

86  «1 

87  20 
87  *7 

730 
200 

268 

** 
«2 
*0 

87  12 

86  5] 

87  36 

178 

III 

22 
39 

87  01 

5*0 

3* 
13 

86  *2 
86  *5 

96  10 

62©! 

3S 

0* 

1070 
27* 
89 
660 

36 

16 

87  03 
89  *9 
87  17 

hi 

" 

89  49 
86  46 

IV. 

90 

87  20 
89  *1 

229 
680 

9* 
57 

87  32 
85  A9 
87  08 

••3D 
620 

30 
17 

88  19 

86  20 

ZIM 
289 

32 
91 

87  31 

•■18 
183 

53 

86  38 
85  28 

980 
596 

23 
11 

19 

BS  13 
85  96 
87  90 

12 
230 
470 

17 
09 

89  92 

85  07 

89  0* 

734 
89 

217 

26 
*9 

SO 

88  23 

89  *9 

85  *6 

219 
760 
730 

21 
26 
31 

87  39 
85  42 
87  90 

229 
1030 

too 

10 
10 
29 

85  21 
87  2* 

86  0* 

308 
800 

19 

199 
292 

20 
59 

85  S3 
89  06 

409 
219 
216 

33 
22 
*1 
*8 

87  93 

86  9* 

87  *1 

23 
630 
369 
578 

1* 

27 
26 

88  01 

89  *3 
87  2A 

10 
93* 
410 

01 

1,9 

01 
02 

86  00 
B8  09 
86  A9 

965 
130 
500 

38 
53 
39 

*2 

89  91 

86  ** 
88  20 

87  13 
87  36 

107 
289 
128 
300 

50 
IT 
20 

86  38 

87  *1 
86  19 

220 

4*9 

578 

22 
1* 

06 
11 

86  17 

87  37 

87  59 

609 
990 

».| 

180 

21 
39 
57 

89  20 

85  36 

86  19 

S50< 
59*; 

85  2* 
87  56 

86  35 

11751 

«B 

89  46 

87  16 

690l 
929 

86  15 

29J 

5* 
33 

85  2* 

86  31 
86  33 

8301 
420l 
636 

39 
*8 

85  *6 
88  12 
85  33 

9891 
I60I 

ii70f 

*2 

30 

66  *5 
8b  91 

580 

6pl  6P 


'1 

SP-  5P 


JOHN  s  diCHfljao 
PRO^.  palm(r  goose 

SIDNEY   J.   HARDY*  SI 
ALA.  COMMUNITY 
HENHy  0.  OENHAM 
MRS.    CHERRY   J.  HERNDON 
jAMtS  P.  GlLLIS 
FED.   AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  OAVIS 
GEORGE  M.  BURNS 

JOHN  T,  SWINOALL 
RADIO  STATION  WJNH 
HUGH  H.  wlCGINS 
MRS.  MARTHA   I,  MOORE 
J.   0.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 
MARY  L.  BAVLES 
AUBURN  UNIVERSITY 
CARL  YERBV 

ROBERT  P.  MOSES/  JR. 
JOHN  R.  THOMAS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBtRT  L.  WHEELES 
R.   t.  HENDERSON 
MRS.   CLARA  T.  P£*VV 
HISS  M,    LOUISE  JONES 
MRS.    WILLIE    M.  STYHON 

GEORGE  L  HICKS 
PIEKCE   A.  GARRETT 

AUBURN  UNIVERSITY 
AUBURN  UNIVERSITY 
MRS    ANNA  MAE    GAHR I  SUN 
DON   R.  WATSON 
HUE^  COLBURN 
GRADY  C.  YOUNG 
CITY  uk-rtft  PLANT 
TOlLU  L.  HASKEW 
MARION  H.  EASTERLING 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

ACNtS  C.  CHRISTENSEN 
MENKy  F.  KELLEY 
TVA-462 

B.  H,  APPLETON 

INACTIVE  6/1/66 
MRS.   C.  GRESHAM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
MILLIAM  L.  BARTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 

JAMES  M.  CREWS 
MRS  vERNA  8.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PAUL  B.  SMITH 
HITLMELL  DRAKE 
ARTHUR  C.  BRUNSON 
MRS.  BELLE  BERRY 
T.  HARRIS  MOATS 
EUFAULA  NATL  WOLIFE  R£F 
MILLER  T.  SELLERS 

AUBURN  UNIV  EXP  STA  I 

E0C8ERT  M.  HARDIN  j 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologisl 
at  National  Weather  Service  Office,  Dannclly  Field,  R.F.D.   2,  Montgomery,  Alabama  36108,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional 
precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA." 

DIUENSIONAL  UNITS"     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  I  me     "now  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
Fo^^hese  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table.   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan . 

HATER  F^UIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurenents  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  /'Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington.   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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1 

24 

25  + 

250 

0 

0 

2 

0 

.88 

.45 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

66.6 

44.7 

55,7 

-  3,2 

78 

19 

23 

25  + 

279 

0 

0 

3 

0 

2,59 

-  ,47 

1,52 

9 

•  0 

0 

5 

1 

1 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

19 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

MOBILE  HSO 

67.5 

44,2 

55,9 

-  3,0 

79 

1 

24 

25  + 

273 

0 

0 

4 

0 

1.54 

-  1.81 

.92 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROBERTSOALE   I  E 

67.4 

42,1 

54,8 

80 

29 

21 

25 

308 

0 

0 

5 

0 

3.74 

.46 

2.05 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

55,7 

-  3,2 

2.27 

-  1.17 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CHATOM  3  N 

84 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
FLORENCE 

5 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BROQKWOOO 

3.80 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
CDDEN 

.88 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
BRUNDI DGb 

3.09 

DATE 

10 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
10  STATIONS 

T 

GREATEST   DEPTH  OF  SNOW 
VALLEY  HEAD 

T 

DATE 

04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Monlh 


1  {  2  1 

3 

S   1  6 

7 

8  1  9 

10  1 

u  1 

12 

13 

1 

IS 

16 

17  {  18 

- 

19 

 r 

20  1 

21 

22 

23  1  24 

I  1  1  r 

2S  1  26  1  27 

•       •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

111' 

.59 

.02 

.11 

.  50 

.02 

.93 

.02 

8EUE   MINA  2  N 

.05 

.03 

.29 

.03 

Is? 

.  52 

.09 

.73 

T 

FAlKVIlLE    1  N 

2.34 

T 

.96 

.29 

.11 

.57 

T 

.65 

T 

FLORENCE 

2.09 

.  14 

T 

.35 

.71 

.39 

.01 

.48 

.03 

.02 

HODCES 

2.'.U 

.05 

.05 

.95 

.03 

.50 

.03 

.55 

.62 

.02 

HUNTSVlLLE  WSD 

2.sa 

.01 

.01 

.43 

T 

.36 

.54 

.40 

.81 

T 

HADISON 

HOULTON  2 

2.'.l 

.07 

.04 

.42 

.17 

.^j4 

.38 

I 

.46 

.04 

.79 

T 

HUSClE  shOals  faa  ap 

•  33 

.04 

.57 

.35 

.39 

.09 

•  02 

NEM  MARKET  2 

2!23 

!o5 

.06 

.42 

.45 

.05 

1 .20 

RED  »AY 

2.69 

.10 

.02 

.99 

.74 

.07 

.40 

.70 

.04 

REOSTQNE  ARSENAL 

2.6S 

T 

T 

.03 

.50 

.42 

.58 

.35 

.76 

.04 

auSSELLVULE  Z 

2.43 

T 

.69 

.37 

T 

.61 

T 

.56 

WATERLOO 

2.17 

.03 

1.11 

.65 

.21 

.11 

•  06 

APPALACHIAN 

HOUNTAINS  02 

ALBERTvILLE  2  SE 

2  20 

19 

.  52 

1.03 

BESSEMER   3  SSW 

2.91 

T 

.61 

T 

T 

T 

.11 

.19 

.21 

1.60 

.09 

BIRMINGHAM  MSO  R 

2.31 

T 

T 

.55 

.03 

.02 

.34 

T 

.37 

T 

.96 

•  04 

T 

B0A2 

2.AB 

.67 

T 

.32 

.03 

.27 

.06 

.93 

BRIDGEPORT  2  M 

1.93 

.07 

T 

.44 

.03 

.26 

.03 

.39 

.71 

COLL INSVILLE 

' 

.  16 

.08 

.96 

FORT  PAYNE 

2.4A 

T 

T 

!05 

!90 

!29 

1.64 

GARDEN  CITY 

2.42 

T 

.12 

.56 

T 

.27 

.53 

.67 

.07 

CUNTERSVKLE 

1.92 

.42 

.89 

.06 

.55 

LEEDS 

2.46 

.08 

.46 

.02 

.34 

.03 

.28 

.03 

1.19 

.03 

hacElla 

3. OB 

.62 

.03 

.37 

.04 

.25 

.19 

1.54 

.02 

.02 

QNEONTA 

2.6B 

.83 

.37 

.15 

.22 

1.11 

palmeroale  2  W 

.30 

.66 

SAINT  BERNARD 

2.39 

T  .03 

T 

T 

!73 

.01 

T 

.36 

T 

.63 

.05 

.54 

.02 

SAND  MT   SJBSTA  AU 

2.55 

.03 

.02 

.60 

.09 

.01 

.38 

.03 

.41 

.01 

1.01 

SAYRE 

2.15 

.60 

.32 

.20 

1 .03 

SCDTTSBORQ 

2.21 

.04 

T 

.38 

.41 

.02 

.48 

.04 

.64 

VALLEY  HE  AO 

.14 

.  32 

.14 

1.16 

2.30 

T 

.05 

T 

!59 

T 

.29 

T 

.30 

1.15 

UPPER  PL4INS  03 

ALICEVILLE 

.25 

AHlEy   3  S 

2!39 

.42 

.90 

.15 

^!92 

aUTAUCAVlLLE    3  N 

2.30 

.94 

.54 

.62 

BANKHEAD  LOCK   AND  QAM 

2.10 

.02 

.50 

.01 

.02 

.31 

.20 

.03 

.66 

.08 

BILLINCSlEV   I  SE 

2.46 

.80 

.03 

.60 

.05 

.98 

brookmooo 

.05 

.15 

.05 

CAR80N  MILL 

I'.tl 

.42 

.30 

i47 

.62 

CENTREVILLE 

2.35 

.13 

.99 

.11 

.55 

.09 

.02 

.90 

CLANTON 

2.30 

.10 

.80 

T 

.60 

T 

T 

.80 

CQBDOVA 

2.43 

.05 

.79 

.02 

.36 

.32 

.93 

oouble  springs 

.01 

.02 

.02 

.04 

ELROD 

2!  20 

!60 

.30 

.40 

.20 

.70 

FAYETTE 

1.95 

.55 

.  10 

.40 

.05 

.85 

COROAS 

2.11 

.69 

.02 

.38 

.02 

.19 

.03 

.78 

.04 

halevvule 

2.46 

T 

.03 

T 

.49 

.03 

.28 

.09 

.52 

.02 

1.00 

.04 

M AM I L  TQN   3  S 

98 

08 

29 

JASPER  »  " 

2!47 

.03 

.03 

.60 

!o5 

.35 

isi 

.05 

.85 

LAT  OAH 

2.17 

.04 

.60 

.01 

.50 

.04 

.05 

.93 

MITCHELL  0AM 

1.49 

.63 

.04 

.41 

.05 

.34 

PICKENSVILLE 

1.37 

.04 

.24 

.10 

.40 

.04 

.14 

.31 

.10 

PLANTEKSVlLLE  2  SSE 

l.BO 

.65 

.69 

.05 

.45 

PHATTVlllE 

1.23 

.05 

.15 

.34 

.09 

.05 

.59 

.06 

TMORSBT  EXP  STATION 

1.79 

.72 

.51 

ioi 

.55 

TUSCALOOSA  PAA  AP 

2.68 

T 

T 

.45 

.21 

.14 

.19 

.84 

.04 

.71 

.10 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

3.02 

.02 

.72 

.10 

.02 

.40 

.64 

.21 

.79 

.12 

VERNON 

2.29 

.91 

.10 

.19 

.37 

.41 

.71 

WEST  BLOCTON 

.20 

MINFIElO  2  SM 

2)45 

.22 

.44 

.10 

127 

.04 

!97 

.04 

'.^0 

.07 

EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  Faa  AP 

1 . 97 

ashville  *  w 

2.04 

ill 

.45 

.31 

!39 

.82 

CALERA  2  Sm 

2.6S 

1.23 

1.46 

CENTRE   9  Sm 

3.31 

.17 

.06 

.77 

T 

.48 

T 

.26  .11 

1.41 

.03 

CHILOERSftJRC  HTR  PLANT 

2.12 

.6b 

.06 

.36 

.04 

.26 

.71 

.07 

CAOSOEN  GAS  PLANT 

2.26 

.05 

.51 

.63 

1.07 

JACKSONVILLE  2  Sm 

1 .60 

li? 

.11 

lEESaUKC 

2.49 

.11 

I72 

1)24 

hontevallo 

2.54 

T 

.24 

.40 

.09 

.52 

.09 

.23 

1.01 

T 

PELL  CITY  I  IINE 

2. OB 

.70 

.*« 

.10 

.14 

.70 

SYLACAUCA  4  HE 

2.30 

T 

.62 

T 

T 

.37 

.20 

1.06 

.05 

TALLADEGA 

2.37 

.03 

.63 

•  04 

.40 

WALNUT  GROVE 

3.04 

1.10 

.32 

1*0 

.90 

.32 

«       *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY 

2 .02 

1  27 

09 

39 

ASHLAND 

2.68 

.03  .20 

!90 

.13 

.32 

!04 

.30 

.70 

AUBURN  3  SM 

2.18 

1.26 

T 

.17 

T 

.11 

.64 

CAMP  HILL   2  NM 

3.21 

1.97 

T 

T 

.19 

T 

T 

.06 

1 .03 

OAOEVILLE 

2.60 

1.9J 

.09 

.22 

.96 

DELTA 

2.19 

.80 

HEFLIN 

2.29 

.75 

.34 

.09 

.90 

.65 

NIGHT OmER 

2.09 

.86 

.85 

.36 

JORDAN  DAN 

2.49 

1.32 

.02 

.31 

.12 

.72 

LAFAYETTE 

2.34 

1.34 

.24 

.06 

.66 

MARTIN  0AM 

2.21 

.86 

.Ul 

.05 

2.18 

T 

1*36 

.13 

!o7 

!33 

.29 

T 

RQCKFORD  2  NNW 

1.62 

T 

.73 

.04 

.34 

.09 

.09 

.02 

.39 

.09 

ROCK  HILLS 

1.82 

1.17 

.19 

.12 

.33 

thurlOm  dam 

2.40 

1.98 

.  16 

.01 

.05 

.60 

MADLEY 

2.38 

1.63. 

.19 

.22 

.34 

HETUMPKA 

1.93 

T 

T 

1.29 

T 

.22 

.04 

T 

.36 

T 

PRAIRIE  06 

CUBA 

1.89 

.56 

.80 

.53 

DAYTON 

1.S4 

.66 

.03 

.67 

.03 

.06 

.42 

oemopolis  lock  and  OAM 

2.13 

.02 

.82 

.01 

.03 

.59 

.02 

.61 

.05 

'.AlNESVILlt 

1.67 

T 

.71 

.09 

.93 

.02 

T 

.31 

Sm  ralmM  boIm  Mlewing  St«lMM  Mm. 


DAILY  PRECIPITATION 


CREENSBORO 

HATNtVILLE 

lIVlNCSra't  2  Sh 

HARION  6  NE 

r«ARION  JUNCTION  7.  NE 

M4THEKS   I  SSU 
nUSTEAO 
MINTtR  3  NW 
MONTGOMERY  HSO 
ORRVILLE 

PERRVVHLE 
PINE  LEVEL 
SElHJ 
SUTTlE 

TUSKEGEE  3  Sti 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

HARniOR   LOCK  AND  DAM 


1.70 
2.09 


1.36 
I.S2 

\.TI 


2.02 
2.72 


1.53 
1.67 
U02 


1.39 
.1.5 
1.63 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  15 


.09 
.72 
.<.8 


16     17  18 


19     20  21 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   I  NNrt 
ALBERTA 

ANDALUSIA    I  NM 
ATMORE    1  SW 
BEATRICE   1  E 

BRANTLET 
BREHTON  3  SSL 
BRUNOIDCE 
CAMOEN  3  Nk 
CMATQM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NK 

COTTONTQN 

ELBA 

ENTERPRISE  3  Nw 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 
r.ILBERTOwN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HUME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
HELVIN 
NEKTON 
OZARK  6  NNw 

PHENIX  CITY  2  NNh 

pine  apple 
pittsvieu 
river  falls 
Slucomb 

THOMaSVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATlEY 


2. 34 

1.76 
1.99 
1.65 


1.16 
.18 
i.<.0 


.96 
1.97 
1.28 
1.70 
1.<.0 

1.85 


1.75 
1.10 
1.19 
1.15 


.70 
.'.7 
.57 


GULF 

BAY  MINETTE 
CODEN 

fairhope  2  n 
fokt  morgan 
gulf  shores 


2.52 
.66 
2.69 

2.00 


1.96 
.46 
1.52 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  wifh 
precipitation 

ishine 

1.0 

c 

O) 

ion  of 
>t  mile 

of 

f  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o. 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Spee( 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

■<» 

6 

o> 
6 

1.00- 

Total 

BIRMINGHAM  WSD 

28 

1.3 

6.7 

11 

3 

19 

73 

77 

64 

61 

5 

3 

2 

2 

0 

0 

12 

55 

6.1 

HUNTSVILLf  WSO 

27 

1.1 

8.5 

29  +  + 

28 

20 

80 

85 

61 

67 

2 

2 

3 

2 

0 

0 

9 

6.6 

MOBILE  WSO 

29 

1.3 

10.0 

23  +  + 

35 

23 

83 

85 

53 

71 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

8 

4.2 

MONTGOMERY  WSD 

29 

2.2 

6.H 

28 

20 

80 

83 

51 

64 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

59 

4.7 

S«e  Belereace  NoIm  Followlria  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOvEHBEH  H;o 


StalioD 

Day  ol  Month 

• 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•          •  • 

NORTHERN  ViLLEY 

01 

4THENS  2 

MAX 
MIN 

7! 
38 

49 

32 

51 
28 

48 
36 

61 
29 

70 
32 

72 
36 

74 
48 

63 
48 

56 
38 

59 
37 

61 
32 

62 
43 

50 
35 

35 

23 

48 
20 

55 
33 

50 
40 

64 

46 

60 
26 

62 
33 

54 
28 

35 
9 

32 
13 

48 
25 

61 
43 

65 
52 

73 
44 

75 
46 

57.5 
34.2 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 
MIN 

67 
39 

65 
45 

52 
33 

48 

32 

59 

41 

69 
i9 

72 
34 

73 
37 

67 
49 

60 
49 

54 
36 

62 
37 

62 
32 

53 
47 

48 
35 

46 
27 

55 
22 

50 
36 

62 
43 

61 
50 

64 
28 

62 
33 

58 
25 

30 
12 

47 
14 

62 
31 

67 
53 

73 
53 

73 
45 

74 
47 

99.6 
36.5 

FALKVULE  I  N 

MAX 
MIN 

71 
36 

70 
45 

59 

30 

54 
30 

48 
32 

61 
30 

70 
32 

73 
38 

72 
39 

64 
49 

56 
36 

55 
38 

61 
36 

62 
37 

52 
38 

40 

26 

47 

21 

55 
22 

52 
42 

65 
47 

60 
27 

64 
28 

63 
30 

36 
13 

31 
13 

47 
18 

63 
42 

67 
54 

74 
45 

75 
44 

58.9 
33.9 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

69 
«2 

60 
39 

52 
32 

51 
29 

65 
35 

70 
30 

73 
34 

74 
38 

63 
40 

59 
43 

60 
37 

63 
39 

65 
30 

57 
41 

46 
29 

49 
24 

56 
21 

51 
34 

64 

45 

64 
44 

64 
24 

57 
34 

49 

20 

34 
5 

60 
13 

59 
37 

67 
49 

74 
51 

74 
46 

72 
45 

60.4 
34.3 

HUNTSVILLE  HSU 

MAX 

MIN 

67 
<,^ 

59 
37 

52 
32 

46 
33 

59 
37 

69 
32 

71 
37 

73 
43 

63 
62 

55 
42 

52 
38 

63 
39 

63 
34 

54 
43 

43 
37 

46 
29 

55 
25 

52 
39 

67 
45 

65 
39 

63 
32 

65 
38 

46 
20 

31 
15 

48 
17 

65 
39 

69 

56 

74 
56 

76 
50 

76 
53 

59.6 
37.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

moulton  2 

MAX 
MIN 

70 
3B 

60 
40 

50 
32 

48 
33 

62 
40 

70 
34 

73 
36 

73 
40 

64 
54 

60 
48 

56 
39 

64 
37 

65 
34 

52 
45 

47 
34 

48 
26 

56 
22 

51 
37 

64 
46 

64 
49 

65 
27 

61 
40 

65 
24 

31 

12 

49 

15 

61 
37 

67 

54 

75 
59 

75 
48 

73 
50 

60.4 
37.7 

MUSCLE  SHOALS  FaA 

AP 

MAX 

Mm 

69 
40 

57 
40 

51 

37 

48 
35 

61 
40 

68 
35 

71 
41 

73 
42 

62 

54 

56 
52 

57 
39 

61 
42 

61 
37 

53 
44 

44 

37 

46 
32 

53 
27 

51 
42 

04 
44 

63 
38 

60 
32 

57 
39 

47 
21 

31 
13 

46 
18 

59 
40 

66 
57 

73 
59 

73 
49 

72 
51 

98.4 
39.2 

NEH  MARKET  2 

MAX 
MIN 

69 
38 

61 
44 

52 
31 

48 
31 

60 
36 

67 
30 

70 
34 

67 
32 

64 

42 

59 
44 

55 
43 

59 
37 

60 
32 

52 
34 

44 

32 

47 
26 

54 
21 

52 
37 

61 
36 

63 
60 

60 
22 

50 
40 

67 
23 

29 
11 

47 

13 

63 
36 

66 
62 

71 
54 

75 
54 

73 
53 

58.5 
35.6 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

7« 
41 

73 
45 

59 
39 

51 
33 

50 
34 

63 
38 

69 
38 

72 
45 

73 
50 

65 
47 

53 
41 

63 
43 

64 

35 

63 
37 

51 
35 

40 
26 

50 
27 

55 
32 

54 
39 

66 
42 

61 
31 

66 
35 

59 

30 

40 
12 

33 
14 

50 
17 

61 
45 

69 
47 

75 
55 

75 
56 

59.9 
37.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

68 
40 

58 
34 

55 
35 

48 
32 

60 
36 

68 
29 

72 
34 

72 
38 

64 
57 

58 
42 

54 
38 

63 
38 

64 
36 

63 
36 

40 
34 

47 
26 

55 
22 

51 
35 

65 
-7 

63 
32 

64 
28 

63 
37 

45 
16 

32 
12 

47 
14 

62 
42 

68 
56 

73 
54 

72 
45 

75 
47 

69.6 
35.7 

russellville  2 

MAX 
MIN 

73 
31 

70 
35 

49 
33 

49 
30 

48 

33 

61 
29 

62 
30 

72 
36 

72 
37 

62 
48 

55 
42 

63 

42 

62 
32 

63 
33 

49 
35 

39 
24 

53 
19 

51 
19 

51 
42 

63 
46 

66 
47 

68 
42 

54 
35 

35 
10 

33 
10 

42 
15 

59 
35 

60 
40 

74 
43 

74 
43 

67.7 
33.3 

WATERLOO 

*          *  • 

MAX 
MIN 

75 
38 

69 
45 

52 
37 

49 
31 

64 

40 

70 
30 

73 
35 

74 
39 

69 
47 

64 
48 

61 
40 

62 
42 

64 

32 

56 
43 

49 
32 

50 
25 

55 
22 

51 
41 

65 
45 

60 
50 

61 
26 

56 
36 

51 
26 

33 

11 

49 
15 

60 
40 

67 
57 

72 
58 

74 
46 

71 
45 

60.9 
37.4 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  St 

MAX 
MIN 

71 
46 

60 
43 

53 
29 

45 
27 

54 
23 

67 
31 

69 
35 

72 
40 

73 
43 

64 

42 

60 
41 

60 
37 

62 
34 

49 
44 

48 
36 

46 
34 

54 
24 

46 
34 

63 

40 

59 
52 

65 
32 

59 
38 

52 
25 

30 
U 

46 
15 

60 
32 

66 
49 

73 
50 

76 
56 

72 
53 

59.3 
36.5 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

61 
47 

62 
47 

56 
30 

49 
29 

61 
36 

69 
32 

72 
35 

71 
39 

62 
52 

59 
44 

62 
35 

62 
37 

62 
37 

62 
47 

60 
37 

49 
27 

57 
21 

60 
33 

65 

■.2 

66 
44 

65 

29 

68 
34 

55 
25 

33 
13 

49 
14 

60 
34 

66 
51 

75 
47 

75 
43 

75 
44 

61.3 
36.2 

BIRMINGHAM  MSD 

MAX 
MIN 

70 
42 

60 
36 

56 
31 

49 

31 

60 
40 

6B 
32 

70 
34 

72 
40 

65 
51 

58 
39 

59 
36 

61 
38 

64 
34 

56 
43 

43 
36 

48 
27 

55 
23 

57 
44 

66 
47 

65 
35 

65 
29 

67 
34 

51 
19 

33 

13 

47 
16 

62 
38 

70 
54 

73 
49 

75 
44 

76 
46 

60.7 
36.0 

BRIOCEPORT  2  M 

MAX 
MIN 

69 
39 

65 
46 

52 
28 

50 
35 

59 
36 

66 
29 

70 
30 

71 
35 

60 
40 

57 
50 

67 
34 

61 
43 

63 
34 

53 
46 

49 
35 

48 
32 

54 
20 

51 
31 

58 
39 

60 
50 

63 
26 

63 
29 

59 
22 

31 
10 

46 
10 

64 
26 

63 
48 

70 
36 

72 
41 

67 
44 

59.4 
34.2 

CUNTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

67 
43 

55 
43 

52 
44 

48 
33 

61 
32 

67 
34 

70 
35 

74 
38 

67 
52 

60 
49 

58 
46 

56 
40 

52 
39 

56 
39 

60 
37 

56 
27 

55 
35 

52 
39 

61 
40 

65 
53 

65 
50 

66 
34 

64 

31 

52 
13 

38 
14 

45 
25 

68 

40 

72 
47 

74 
45 

74 
45 

60.3 
36.1 

0NEDNT4 

MAX 
MIN 

71 
41 

75 
49 

63 
30 

57 
31 

47 
38 

61 
33 

69 

33 

71 
33 

74 
40 

63 
40 

57 
36 

55 
37 

62 
33 

65 
33 

55 
38 

41 
26 

48 

22 

52 
24 

52 

41 

65 
45 

62 
28 

65 
28 

68 

30 

40 
11 

33 
12 

48 
16 

61 
38 

71 
47 

73 
43 

74 
43 

59.9 
33.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

71 
40 

67 
50 

60 
30 

53 
29 

46 

31 

60 
28 

66 
29 

69 
33 

71 
39 

64 
46 

55 
40 

55 
36 

58 

32 

62 
34 

52 
36 

39 
29 

46 
21 

54 
23 

52 
40 

65 
44 

60 
27 

63 
30 

64 
29 

36 
12 

30 
13 

46 
15 

61 
40 

68 
51 

72 
43 

73 
44 

57.9 
33.2 

SAND  MT   SUBSTA  All 

MAX 
MIN 

71 
43 

67 
47 

51 
31 

47 
31 

56 
34 

66 
32 

69 
36 

70 
40 

68 
48 

55 
51 

62 
37 

55 
35 

61 
31 

56 
46 

49 

35 

49 
29 

52 
22 

48 
35 

58 
39 

60 
51 

60 
28 

63 
37 

59 
25 

26 
10 

43 
12 

59 
34 

67 
48 

70 
47 

70 
46 

71 
52 

56.7 
36.4 

scottsboro 

MAX 
MIN 

75 
4Q 

72 
51 

65 
30 

57 
30 

49 

38 

61 
30 

68 
31 

72 
34 

74 
40 

62 

50 

61 
34 

66 
40 

62 
34 

64 
39 

56 
36 

47 
33 

50 
21 

55 
25 

46 
39 

62 
45 

61 
27 

65 
31 

63 
30 

38 
12 

34 
14 

46 
18 

64 
35 

66 
36 

74 
43 

74 
45 

60.4 
33.6 

VALLEY  HEAD 

*          •  • 

MAX 
MIN 

72 
41 

72 
51 

62 
28 

53 
30 

45 
31 

57 
26 

69 
28 

70 
30 

72 
35 

60 
52 

58 
35 

67 
40 

61 
34 

65 
39 

57 
35 

36 
32 

46 

17 

66 
20 

48 

36 

59 
45 

68 
24 

63 
26 

64 
29 

36 
8 

31 
10 

44 
12 

61 
38 

66 
34 

72 
40 

73 
41 

58.4 
31.6 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

74 
42 

70 
44 

56 
32 

50 
36 

53 
32 

70 
34 

73 
36 

64 
46 

63 
44 

66 
48 

58 
38 

64 
40 

62 
33 

65 
40 

48 
92 

46 
31 

48 
22 

56 
30 

65 
34 

70 
48 

66 
31 

67 
34 

63 
26 

35 
16 

37 
18 

49 
22 

64 
44 

67 
49 

64 
30 

76 
46 

60.4 
35.9 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

68 
43 

66 
44 

60 
32 

57 
33 

50 
32 

63 
37 

68 
36 

72 
39 

72 
45 

70 
42 

60 
38 

64 
40 

60 
39 

74 
42 

54 
40 

47 
30 

50 
27 

55 
28 

62 

47 

69 
49 

62 
34 

66 
31 

66 
35 

41 
16 

35 
18 

50 
23 

62 
44 

62 
53 

75 
44 

77 
43 

61.2 
36.6 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

75 
41 

68 
47 

64 

31 

59 
30 

52 
35 

62 
30 

70 
32 

73 
32 

73 

40 

72 
45 

60 
31 

67 
32 

57 
38 

66 
40 

54 
40 

49 
29 

51 
22 

59 
28 

65 
43 

70 
55 

64 
30 

64 
30 

69 
34 

43 
11 

37 
15 

50 
19 

65 
40 

65 
45 

75 
42 

78 
43 

62.5 
34.3 

CLANTON 

MAX 

Mm 

75 
45 

70 
51 

67 
34 

60 
32 

49 
35 

il 

34 

69 
34 

71 
39 

72 
43 

63 
48 

60 
36 

67 
39 

53 
39 

66 
43 

58 
40 

46 
31 

50 
23 

56 
2S 

64 
43 

67 
55 

64 

30 

66 
30 

69 
32 

38 
15 

36 
15 

47 
18 

62 
33 

65 
41 

76 
42 

77 
43 

61.5 
35.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

70 
42 

70 
53 

57 
31 

51 
29 

47 
31 

61 
30 

69 
32 

72 
40 

72 
52 

63 
42 

56 
38 

62 
40 

60 
35 

63 
35 

51 
35 

38 
23 

50 
23 

55 

23 

53 

40 

63 
46 

59 
28 

64 
36 

62 
29 

37 
10 

34 
12 

50 
18 

62 
42 

65 
46 

75 
47 

74 
48 

58, a 
34.5 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

74 

56 
43 

55 
28 

48 

31 

64 
29 

70 
29 

34 

74 

64 
41 

58 
41 

63 
31 

65 
32 

32 

69 

44 
34 

51 
25 

55 
20 

63 
40 

69 
47 

64 

36 

67 
26 

63 
27 

36 
22 

35 
11 

48 

13 

64 
32 

76 
54 

78 
42 

77 
40 

61.1 
32.3 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

73 
42 

72 
44 

52 
35 

50 
31 

48 

32 

61 
36 

66 
37 

71 
43 

72 
46 

62 
44 

57 
40 

64 
43 

61 
38 

64 

39 

51 
35 

38 
24 

49 
26 

54 
27 

51 

41 

64 
48 

59 
32 

63 
35 

59 
28 

36 
11 

32 
11 

47 

20 

61 
39 

66 
52 

72 
54 

75 
53 

98,4 

36.2 

HAMILTON  3  S 

MAX 

MIN 

75 
31 

74 
35 

53 
31 

53 
26 

48 

27 

61 
26 

69 
26 

72 
29 

72 
35 

62 
42 

55 
35 

66 
35 

63 
31 

67 
31 

52 
35 

41 
23 

49 
19 

56 
19 

56 
41 

67 
49 

61 
24 

66 
24 

60 
28 

38 
10 

35 

10 

49 

13 

63 
38 

68 
93 

75 
42 

77 
42 

60. 1 
30.3 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

68 
36 

60 
41 

55 

29 

51 
26 

61 
35 

68 
27 

70 
28 

71 
34 

66 
44 

59 
40 

58 
34 

60 
38 

61 
33 

5* 
47 

50 
35 

47 
25 

52 
19 

56 
32 

65 
40 

63 
46 

62 
25 

66 
27 

56 

27 

34 

10 

48 

12 

61 
29 

68 
51 

75 
51 

74 
43 

75 
49 

60.9 
33.6 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

71 
47 

65 
43 

60 
34 

54 

32 

62 
36 

70 
32 

72 
33 

75 
38 

73 
48 

6* 

44 

68 

40 

55 
39 

65 
40 

60 
45 

58 

42 

59 
24 

70 
30 

70 

42 

70 
54 

72 
31 

70 
31 

63 

18 

47 
16 

63 
28 

67 
42 

77 
43 

79 
42 

69.9 
36.8 

Sm  R*W*ar«  NolM  FoUowlag  SuUob  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOyEHBER 


Day  of  Month 

0 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

70 

64 

59 

50 

61 

66 

71 

72 

64 

60 

66 

57 

65 

59 

53 

49 

57 

65 

61 

64 

63 

66 

61 

35 

45 

60 

62 

73 

60 

78 

61.9 

Mm 

<.e 

51 

34 

34 

34 

35 

38 

42 

46 

46 

40 

40 

37 

46 

38 

31 

26 

37 

46 

54 

35 

36 

33 

15 

21 

34 

49 

50 

46 

45 

39.1 

tusc^ldosa  faa  ap 

MAX 

70 

56 

56 

50 

63 

70 

71 

73 

69 

56 

64 

62 

65 

58 

46 

50 

56 

65 

70 

66 

65 

67 

54 

35 

47 

64 

67 

75 

76 

76 

62.3 

MIN 

'>Z 

37 

32 

32 

36 

32 

34 

40 

55 

44 

36 

36 

33 

45 

37 

28 

25 

45 

46 

36 

31 

32 

23 

15 

18 

38 

49 

49 

44 

45 

36.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  OA'^ 

MAX 

73 

66 

60 

56 

50 

61 

69 

72 

73 

70 

59 

66 

61 

67 

56 

46 

50 

57 

b6 

69 

62 

66 

66 

42 

35 

49 

65 

68 

74 

75 

61.8 

MIM 

42 

44 

34 

34 

30 

33 

36 

43 

46 

45 

39 

38 

37 

40 

42 

34 

29 

32 

47 

55 

33 

32 

35 

16 

16 

19 

41 

49 

45 

45 

37.2 

VEflNUN 

MAX 

75 

66 

55 

55 

60 

69 

71 

72 

65 

63 

65 

63 

66 

57 

49 

48 

51 

60 

66 

66 

63 

62 

56 

36 

48 

62 

69 

72 

71 

78 

62.1 

MIN 

35 

47 

29 

29 

39 

26 

31 

38 

40 

42 

31 

32 

32 

48 

36 

25 

21 

36 

37 

47 

25 

34 

36 

11 

14 

37 

56 

55 

45 

43 

35.3 

EASTERN  VALLEY  O't 

ANNISTON  f AA  AP 

MAX 

69 

67 

57 

46 

60 

69 

73 

74 

63 

60 

65 

63 

67 

62 

47 

49 

56 

50 

65 

63 

66 

69 

57 

33 

50 

64 

72 

75 

75 

76 

62  ■  1 

MIN 

i.9 

46 

36 

34 

36 

35 

34 

38 

45 

43 

39 

39 

41 

47 

36 

26 

22 

34 

■.7 

48 

30 

34 

21 

15 

14 

29 

41 

41 

41 

47 

36.3 

CALERA  2  SW 

MAX 

72 

64 

61 

51 

62 

68 

75 

73 

67 

59 

59 

61 

68 

56 

53 

63 

57 

60 

61 

67 

70 

67 

66 

33 

52 

62 

70 

77 

76 

76 

63.0 

MIN 

40 

26 

27 

35 

31 

36 

42 

48 

45 

36 

36 

32 

45 

35 

2  6 

32 

33 

38 

42 

28 

37 

33 

14 

12 

36 

54 

45 

40 

46 

36.0 

CENTRE  S  SW 

MAX 

72 

73 

66 

58 

48 

62 

70 

72 

74 

63 

61 

67 

64 

68 

59 

40 

50 

56 

47 

64 

63 

65 

67 

39 

34 

49 

63 

69 

74 

75 

61.1 

MIN 

44 

53 

32 

30 

34 

33 

33 

34 

41 

47 

33 

35 

33 

37 

36 

32 

21 

29 

37 

44 

28 

30 

32 

13 

12 

23 

30 

36 

41 

46 

33.6 

childersbuRc  wtr  plant 

MAX 

73 

67 

56 

52 

6  1 

71 

72 

74 

69 

61 

65 

62 

66 

61 

54 

50 

57 

57 

04 

64 

69 

69 

65 

36 

50 

63 

71 

72 

77 

78 

63.6 

MIN 

45 

51 

32 

34 

37 

31 

32 

37 

44 

40 

36 

39 

42 

46 

38 

35 

2  1 

30 

46 

56 

28 

30 

34 

15 

14 

28 

45 

42 

42 

45 

36.5 

GAOSC)EN  C>AS  plant 

MAX 

73 

63 

56 

45 

58 

68 

71 

73 

61 

56 

64 

62 

66 

56 

49 

47 

53 

46 

j9 

62 

64 

64 

58 

30 

46 

60 

69 

73 

73 

72 

60.  0 

MIN 

44 

55 

32 

34 

37 

32 

32 

36 

44 

52 

37 

39 

39 

39 

36 

31 

22 

32 

•  2 

54 

29 

36 

30 

14 

14 

29 

45 

43 

42 

47 

36.7 

pell  city  1  nne 

MAX 

75 

74 

64 

55 

47 

61 

70 

72 

75 

64 

59 

66 

63 

69 

61 

50 

57 

62 

53 

■  64 

66 

72 

67 

57 

47 

50 

65 

70 

73 

74 

63.5 

MIN 

40 

52 

31 

30 

32 

32 

32 

32 

36 

45 

35 

35 

33 

33 

39 

28 

20 

20 

1 

45 

28 

29 

30 

13 

13 

13 

25 

45 

43 

42 

32.4 

SYLACAUGA  «  NE 

MAX 

74 

70 

59 

55 

61 

70 

71 

73 

64 

63 

66 

64 

67 

62 

55 

52 

60 

55 

65 

70 

69 

69 

64 

33 

49 

63 

69 

75 

77 

79 

64.  1 

MIN 

41 

49 

33 

30 

33 

30 

33 

39 

45 

52 

38 

38 

43 

45 

38 

33 

31 

32 

jt> 

54 

40 

34 

33 

16 

14 

34 

50 

45 

41 

47 

37.6 

TALLAOEGA 

MAX 

71 

65 

59 

50 

60 

70 

71 

73 

65 

60 

64 

62 

67 

60 

52 

48 

56 

54 

64 

65 

67 

68 

61 

35 

50 

63 

71 

74 

75 

77 

62.6 

*          «  * 

MIN 

46 

50 

34 

33 

40 

34 

35 

39 

47 

52 

30 

40 

42 

48 

37 

29 

22 

32 

t7 

49 

3  1 

33 

29 

15 

1  5 

28 

50 

47 

43 

46 

37.5 

PIEOHONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

75 

68 

70 

60 

49 

62 

71 

72 

73 

62 

64 

69 

61 

67 

63 

43 

50 

57 

VO 

70 

65 

67 

69 

40 

36 

48 

62 

67 

76 

77 

62.6 

MIN 

46 

48 

34 

32 

30 

32 

34 

37 

40 

47 

37 

38 

40 

41 

42 

3 1 

25 

26 

40 

49 

30 

29 

32 

15 

14 

18 

33 

42 

40 

4  1 

34.6 

ASHLAND 

MAX 

70 

67 

65 

55 

45 

57 

66 

68 

70 

61 

60 

66 

62 

64 

60 

40 

46 

56 

56 

61 

62 

65 

66 

36 

33 

47 

60 

67 

74 

76 

59.5 

MIN 

47 

50 

34 

32 

34 

36 

39 

39 

42 

49 

38 

38 

36 

37 

36 

27 

22 

25 

39 

47 

33 

34 

34 

11 

13 

15 

34 

45 

44 

35.2 

AUPURN  3  SW 

MAX 

74 

71 

72 

60 

50 

61 

70 

72 

74 

67 

62 

70 

59 

63 

68 

43 

51 

58 

65 

67 

68 

66 

69 

45 

37 

56 

68 

70 

77 

77 

63.9 

MIN 

54 

49 

36 

33 

34 

33 

35 

41 

46 

52 

40 

40 

44 

45 

42 

2  4 

27 

-l 

55 

31 

39 

40 

15 

17 

27 

32 

43 

44 

45 

37.9 

CAHP  HILL  2  NW 

MAX 

71 

65 

71 

58 

49 

60 

70 

70 

72 

64 

60 

68 

60 

67 

66 

42 

48 

58 

63 

63 

65 

66 

67 

43 

35 

48 

6  1 

67 

75 

76 

61.6 

MIN 

45 

49 

33 

31 

33 

32 

34 

35 

38 

50 

35 

38 

42 

43 

40 

31 

2 1 

23 

-.0 

57 

29 

31 

40 

13 

14 

15 

25 

46 

46 

35.1 

HEPLlN 

MAX 

66 

68 

65 

58 

46 

56 

66 

70 

74 

63 

60 

67 

65 

66 

60 

39 

49 

59 

56 

62 

60 

65 

68 

47 

39 

45 

63 

70 

74 

77 

60.9 

MW 

40 

40 

32 

31 

33 

29 

26 

31 

37 

40 

33 

35 

35 

38 

34 

I  6 

20 

J6 

46 

26 

28 

34 

12 

10 

15 

22 

36 

39 

43 

31.0 

LAFAYETTE 

MAX 

66 

72 

66 

58 

63 

74 

74 

73 

65 

69 

67 

66 

66 

69 

55 

50 

60 

59 

61 

60 

65 

70 

58 

40 

50 

61 

68 

75 

77 

60 

64.6 

MIN 

59 

54 

42 

42 

37 

36 

40 

42 

45 

56 

44 

49 

44 

45 

40 

3 1 

28 

34 

52 

55 

55 

50 

38 

14 

16 

25 

35 

46 

50 

46 

41.8 

MARTIN  DAM 

MAX 

68 

75 

60 

54 

61 

70 

72 

73 

65 

61 

67 

60 

64 

67 

69 

56 

58 

65 

66 

66 

67 

73 

59 

36 

49 

61 

67 

72 

73 

76 

64.  1 

MIN 

54 

47 

42 

34 

36 

36 

35 

36 

44 

52 

46 

39 

45 

44 

37 

34 

26 

29 

52 

55 

37 

32 

36 

16 

16 

26 

42 

45 

44 

38.8 

GPELIKA 

MAX 

65 

65 

72 

59 

50 

60 

70 

70 

72 

67 

64 

69 

60 

63 

67 

(^2 

49 

58 

65 

65 

66 

65 

69 

49 

35 

49 

6 1 

66 

73 

75 

62.7 

MIN 

50 

51 

36 

35 

35 

34 

34 

35 

36 

50 

40 

40 

44 

44 

42 

34 

24 

24 

35 

55 

34 

34 

40 

16 

16 

21 

25 

43 

42 

44 

36.5 

KOCKPQRD  2  NNW 

MAX 

75 

70 

69 

59 

47 

62 

70 

72 

74 

61 

6  1 

66 

55 

68 

56 

40 

50 

60 

64 

64 

65 

69 

68 

40 

36 

5 1 

63 

67 

75 

77 

61.9 

Mm 

50 

50 

30 

28 

33 

34 

36 

40 

45 

50 

37 

40 

35 

38 

36 

26 

24 

26 

43 

52 

34 

34 

36 

14 

15 

21 

36 

48 

47 

49 

36.4 

ROCK  MILLS 

MAX 

73 

65 

72 

61 

48 

62 

72 

73 

74 

59 

65 

66 

65 

71 

67 

42 

56 

60 

56 

60 

67 

66 

66 

45 

37 

50 

61 

68 

77 

79 

63.0 

«          «  * 

43 

52 

35 

34 

30 

30 

30 

30 

32 

47 

35 

35 

32 

32 

4  1 

32 

42 

29 

29 

30 

37 

36 

38 

31.5 

PRAIRIE  06 

OAYTQN 

MAX 

75 

67 

59 

58 

62 

62 

74 

75 

74 

63 

65 

66 

64 

65 

64 

48 

59 

62 

75 

74 

71 

74 

74 

50 

42 

57 

65 

76 

79 

76 

65.9 

Mm 

45 

54 

31 

33 

34 

36 

38 

39 

45 

45 

37 

40 

43 

48 

39 

28 

44 

55 

32 

34 

40 

17 

17 

20 

44 

49 

45 

47 

37.9 

uehopolis  lock  and  D'^H 

MAX 

73 

65 

61 

59 

51 

61 

69 

73 

74 

72 

56 

66 

60 

63 

59 

48 

59 

56 

70 

75 

63 

64 

72 

46 

35 

52 

67 

66 

74 

76 

63 . 1 

Mm 

40 

41 

32 

32 

32 

34 

34 

37 

40 

43 

36 

36 

36 

39 

39 

32 

2  5 

26 

42 

47 

30 

30 

34 

la 

17 

20 

36 

47 

45 

34.9 

GAINESVILLE 

MAX 

73 

70 

56 

56 

52 

62 

71 

74 

75 

69 

56 

64 

60 

63 

58 

47 

49 

57 

70 

70 

62 

65 

71 

42 

33 

50 

67 

66 

74 

60 

62.3 

Mm 

40 

44 

33 

33 

35 

32 

33 

39 

45 

45 

36 

38 

41 

42 

38 

27 

25 

26 

40 

50 

30 

32 

37 

17 

17 

20 

44 

50 

46 

46 

36.0 

GREENSBORO 

MAX 

67 

64 

59 

56 

59 

72 

74 

74 

70 

56 

62 

64 

64 

56 

52 

46 

57 

69 

7  1 

65 

67 

72 

47 

34 

36 

68 

7  1 

72 

77 

77 

62.9 

Mm 

44 

43 

33 

33 

34 

43 

44 

43 

41 

45 

37 

38 

36 

47 

37 

30 

24 

37 

40 

32 

33 

38 

25 

15 

17 

25 

36 

40 

45 

46 

36.2 

HAYNcVILLE 

MAX 

75 

64 

74 

60 

51 

60 

70 

73 

66 

61 

66 

64 

63 

48 

49 

58 

70 

74 

64 

65 

71 

44 

35 

57 

65 

69 

76 

62.7 

Mm 

45 

48 

34 

33 

37 

33 

34 

39 

49 

37 

39 

41 

42 

32 

23 

27 

46 

57 

31 

31 

39 

16 

15 

18 

49 

45 

42 

36.4 

LIVINGSTON  2  SW 

MAX 

78 

75 

60 

56 

61 

63 

72 

74 

76 

70 

62 

66 

59 

63 

59 

46 

50 

58 

7  1 

72 

67 

65 

73 

45 

36 

52 

67 

68 

75 

79 

64.0 

Mm 

39 

51 

31 

33 

36 

30 

33 

42 

50 

43 

34 

40 

41 

42 

36 

27 

22 

32 

38 

45 

26 

34 

37 

16 

16 

20 

46 

49 

44 

36.1 

MARION  JUNCTION  2  Nf 

MAX 

74 

68 

64 

56 

51 

60 

66 

70 

71 

71 

56 

64 

57 

62 

56 

47 

48 

56 

69 

73 

63 

64 

7 1 

41 

36 

50 

66 

66 

75 

77 

61.9 

Mm 

44 

42 

33 

30 

33 

33 

34 

36 

42 

45 

36 

40 

39 

42 

43 

24 

25 

47 

57 

33 

32 

36 

16 

16 

18 

39 

50 

44 

44 

36.2 

MINTER  3  NW 

MAX 

75 

64 

69 

59 

51 

60 

68 

70 

73 

68 

59 

66 

59 

65 

61 

46 

48 

58 

72 

74 

64 

65 

72 

47 

35 

50 

65 

67 

76 

76 

62.6 

Mm 

46 

49 

34 

34 

33 

35 

36 

40 

43 

49 

36 

37 

41 

43 

25 

46 

56 

39 

35 

35 

17 

15 

17 

39 

46 

46 

42 

37.3 

MONTGOMERY  WSO 

MAX 

69 

74 

61 

52 

61 

71 

72 

74 

65 

64 

67 

60 

64 

64 

50 

50 

57 

67 

78 

64  3 

Mm 

51 

46 

36 

35 

39 

35 

36 

40 

48 

45 

39 

41 

43 

50 

40 

32 

27 

33 

57 

45 

34 

35 

25 

16 

18 

29 

46 

45 

45 

45 

38.7 

SELMA 

MAX 

74 

70 

56 

55 

62 

70 

72 

75 

71 

63 

67 

63 

66 

60 

57 

50 

60 

70 

73 

72 

66 

71 

62 

39 

52 

61 

70 

76 

77 

79 

65.4 

Mm 

45 

52 

35 

33 

38 

35 

36 

33 

53 

49 

41 

41 

41 

53 

37 

32 

26 

36 

56 

46 

35 

34 

20 

19 

36 

50 

54 

46 

48 

40.  1 

TUSKEGEE  3  SW 

MAX 

Mm 

S»m  Relctvnce  NolM  following  SutioD  Indax 
-  138  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

0) 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

72 

69 

73 

59 

50 

60 

68 

70 

72 

72 

63 

65 

63 

69 

69 

44 

48 

57 

69 

73 

73 

69 

71 

90 

36 

49 

63 

71 

74 

76 

63.6 

•          •  • 

50 

53 

39 

35 

36 

36 

40 

40 

40 

53 

43 

42 

46 

47 

43 

34 

28 

29 

41 

56 

37 

40 

44 

17 

16 

16 

44 

44 

40 

4  1 

39  •  0 

C04ST4L   PL4IN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

74 

70 

73 

59 

53 

59 

68 

70 

74 

75 

63 

65 

65 

64 

67 

50 

48 

57 

69 

75 

68 

64 

69 

52 

44 

48 

64 

69 

72 

74 

64 . 1 

50 

49 

37 

34 

32 

30 

32 

32 

41 

60 

36 

36 

38 

43 

44 

35 

23 

25 

h3 

56 

32 

30 

32 

20 

16 

17 

33 

39 

43 

40 

35.7 

ATNORE   1  SW 

MAX 

75 

74 

67 

56 

62 

69 

72 

75 

73 

63 

67 

67 

66 

64 

60 

50 

61 

75 

77 

74 

68 

73 

73 

45 

51 

66 

72 

75 

76 

77 

67,4 

45 

48 

36 

33 

34 

33 

36 

40 

57 

47 

38 

41 

40 

48 

42 

37 

25 

36 

52 

61 

35 

35 

40 

21 

19 

33 

44 

44 

43 

43 

39.5 

BEATRICE   I  E 

MAX 

74 

67 

64 

65 

62 

67 

65 

68 

70 

70 

60 

61 

65 

66 

59 

50 

51 

61 

li 

75 

75 

68 

66 

53 

40 

93 

70 

73 

78 

77 

64  •  9 

40 

46 

31 

31 

28 

29 

30 

38 

40 

45 

35 

36 

36 

42 

40 

34 

21 

22 

47 

57 

31 

28 

30 

16 

14 

15 

37 

43 

45 

40 

34.2 

BRANTLEY 

MAX 

76 

75 

77 

61 

55 

61 

60 

67 

76 

74 

66 

70 

6B 

66 

66 

67 

51 

61 

68 

78 

76 

73 

73 

50 

37 

60 

65 

70 

71 

78 

66.6 

50 

43 

35 

31 

30 

30 

31 

35 

38 

54 

36 

37 

38 

37 

35 

36 

22 

23 

-.6 

58 

36 

34 

30 

l« 

14 

21 

34 

36 

36 

42 

34.9 

BREkTON  3  SSE 

MAX 

73 

74 

64 

57 

61 

70 

72 

74 

75 

65 

67 

67 

64 

67 

56 

51 

60 

72 

77 

70 

66 

73 

62 

43 

52 

67 

72 

74 

79 

76 

66.6 

40 

47 

33 

29 

29 

29 

30 

35 

52 

46 

32 

37 

34 

45 

44 

35 

22 

33 

48 

60 

32 

30 

42 

21 

17 

27 

40 

40 

43 

40 

36.4 

CANOEN  3  NW 

MAX 

67 

69 

61 

55 

62 

70 

72 

75 

73 

61 

65 

59 

64 

61 

56 

49 

60 

73 

7  5 

72 

65 

72 

66 

37 

51 

66 

70 

75 

76 

75 

65. 1 

40 

47 

30 

29 

27 

29 

34 

44 

44 

41 

33 

37 

39 

44 

35 

30 

23 

33 

43 

50 

30 

30 

31 

14 

13 

29 

47 

46 

41 

42 

35.2 

CHATQM  3  N 

MAX 

72 

69 

62 

55 

62 

71 

74 

75 

73 

63 

66 

65 

64 

61 

56 

52 

61 

75 

76 

70 

67 

75 

64 

41 

55 

67 

72 

76 

79 

64 

66 . 8 

46 

49 

33 

36 

34 

32 

37 

47 

49 

43 

36 

38 

44 

46 

36 

35 

25 

41 

45 

44 

31 

33 

26 

28 

23 

27 

42 

52 

51 

38.5 

CLAYTON 

MAX 

70 

69 

70 

60 

51 

59 

69 

71 

74 

76 

70 

67 

66 

66 

69 

45 

48 

58 

65 

70 

69 

64 

70 

52 

35 

49 

66 

70 

73 

75 

63.9 

MIN 

41 

49 

40 

35 

33 

38 

39 

44 

51 

54 

40 

40 

43 

44 

42 

34 

29 

30 

42 

54 

40 

40 

39 

17 

17 

22 

29 

43 

50 

'* 

39.1 

ENTERPRISE  3  NH 

MAX 

75 

64 

72 

59 

53 

58 

6e 

71 

74 

75 

64 

67 

66 

64 

69 

48 

47 

66 

63 

74 

70 

66 

70 

53 

3  7 

47 

62 

70 

73 

76 

64 . 0 

MIN 

53 

51 

38 

35 

33 

34 

38 

41 

48 

51 

41 

42 

42 

42 

44 

34 

29 

30 

37 

56 

39 

38 

40 

18 

18 

20 

30 

46 

50 

50 

38.9 

EUFAUL4  WILDLIFE  REF 

MAX 

71 

69 

73 

62 

54 

60 

70 

69 

74 

73 

64 

69 

65 

66 

65 

48 

50 

59 

66 

69 

72 

68 

69 

55 

37 

50 

63 

74 

75 

76 

64 . 5 

MIN 

52 

48 

42 

37 

35 

35 

34 

37 

41 

50 

39 

41 

40 

43 

43 

36 

24 

28 

46 

66 

32 

32 

39 

19 

14 

21 

30 

35 

38 

41 

36.9 

EVERCREEN 

MAX 

78 

77 

75 

64 

56 

63 

71 

74 

76 

67 

64 

69 

69 

67 

53 

60 

12 

77 

73 

50 

40 

60 

67 

73 

75 

78 

67.2 

MIN 

48 

53 

38 

35 

35 

35 

36 

39 

47 

50 

41 

43 

44 

36 

27 

28 

46 

60 

36 

20 

19 

21 

33 

39 

43 

45 

38.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

74 

71 

73 

61 

53 

61 

70 

73 

71 

64 

62 

67 

65 

66 

61 

49 

50 

61 

?4 

78 

68 

67 

74 

46 

36 

92 

68 

73 

74 

76 

64 . 6 

MIN 

46 

50 

35 

32 

32 

34 

37 

44 

49 

46 

39 

41 

41 

43 

40 

34 

26 

30 

49 

59 

37 

37 

45 

18 

19 

21 

40 

49 

48 

48 

39.0 

GENEVA 

MAX 

75 

76 

75 

64 

55 

56 

73 

74 

77 

78 

67 

66 

74 

68 

68 

47 

56 

60 

63 

64 

63 

63 

66 

43 

45 

53 

66 

72 

78 

77 

65.5 

MIN 

55 

53 

40 

34 

34 

34 

33 

34 

44 

45 

35 

36 

35 

36 

36 

35 

26 

25 

34 

46 

35 

33 

28 

21 

24 

23 

34 

39 

39 

39 

35.6 

CILBERTOWN 

MAX 

73 

71 

61 

54 

61 

70 

72 

74 

72 

62 

64 

58 

60 

65 

62 

63 

59 

72 

75 

71 

63 

74 

67 

42 

53 

68 

69 

75 

78 

77 

66.2 

MIN 

39 

46 

32 

29 

30 

30 

32 

41 

55 

40 

33 

38 

42 

45 

40 

37 

23 

37 

39 

52 

30 

31 

30 

19 

17 

36 

44 

48 

43 

42 

36.7 

GREENVILLE 

MAX 

75 

65 

74 

60 

54 

60 

69 

71 

74 

67 

64 

70 

65 

65 

63 

51 

49 

57 

70 

74 

69 

66 

70 

47 

35 

49 

65 

68 

75 

77 

63.9 

MIN 

49 

52 

37 

31 

32 

33 

37 

39 

45 

49 

41 

40 

42 

44 

43 

32 

26 

27 

45 

60 

37 

35 

36 

17 

11 

21 

35 

46 

47 

46 

38.0 

HEADLAND 

MAX 

72 

68 

73 

60 

54 

58 

68 

70 

72 

77 

64 

66 

66 

63 

74 

47 

47 

51 

66 

72 

71 

63 

67 

54 

32 

46 

61 

65 

72 

76 

63.2 

MIH 

54 

48 

40 

34 

32 

34 

39 

44 

45 

50 

40 

42 

40 

42 

43 

33 

26 

27 

39 

53 

36 

35 

45 

17 

15 

18 

28 

38 

40 

37.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

74 

65 

74 

58 

51 

60 

70 

72 

74 

68 

63 

64 

65 

66 

65 

48 

50 

60 

70 

74 

73 

63 

71 

47 

35 

90 

68 

72 

76 

77 

64 .  3 

MIN 

54 

54 

37 

33 

34 

36 

39 

46 

49 

52 

40 

42 

42 

43 

42 

35 

29 

33 

46 

57 

38 

39 

42 

18 

18 

21 

36 

40 

50 

39.7 

OZARK  6  NNM 

MAX 

68 

72 

64 

53 

60 

69 

72 

73 

76 

70 

68 

65 

66 

70 

56 

51 

60 

67 

73 

71 

67 

71 

64 

36 

46 

62 

71 

74 

78 

78 

65  .  B 

MIN 

46 

53 

39 

35 

34 

39 

43 

50 

49 

54 

42 

42 

41 

48 

42 

34 

32 

36 

55 

57 

39 

40 

36 

17 

18 

29 

39 

50 

52 

41.3 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

72 

67 

75 

62 

52 

55 

69 

72 

73 

73 

64 

67 

64 

67 

71 

44 

48 

57 

63 

64 

70 

70 

70 

49 

48 

60 

62 

73 

75 

71 

64.2 

52 

52 

37 

33 

31 

35 

35 

40 

42 

42 

42 

41 

41 

42 

41 

30 

25 

28 

37 

51 

37 

37 

41 

14 

15 

17 

32 

40 

47 

47 

36.8 

pittsvieu 

MAX 

72 

72 

75 

62 

53 

61 

69 

72 

73 

74 

65 

70 

64 

66 

71 

45 

50 

58 

66 

67 

70 

66 

70 

93 

38 

49 

62 

73 

74 

77 

64.6 

4B 

46 

40 

36 

35 

33 

31 

32 

35 

40 

39 

39 

40 

44 

45 

35 

21 

22 

41 

55 

30 

30 

30 

17 

12 

12 

30 

36 

43 

37 

34.5 

thohasville 

MAX 

74 

67 

66 

66 

51 

59 

68 

70 

74 

71 

56 

65 

61 

63 

61 

45 

49 

58 

71 

74 

64 

64 

71 

44 

36 

91 

67 

69 

73 

76 

62.8 

Mm 

44 

46 

35 

32 

32 

34 

35 

40 

48 

44 

37 

37 

45 

49 

36 

34 

27 

2B 

47 

56 

36 

37 

44 

16 

17 

21 

37 

49 

47 

48 

37.9 

TROY 

MAX 

66 

74 

62 

51 

60 

70 

72 

74 

64 

68 

64 

69 

69 

54 

49 

56 

65 

72 

69 

66 

70 

56 

44 

49 

63 

70 

74 

77 

78 

64.6 

MIN 

55 

53 

38 

34 

34 

35 

41 

53 

50 

41 

42 

43 

48 

41 

34 

27 

36 

56 

54 

37 

36 

33 

16 

17 

30 

43 

47 

48 

40.6 

WHATLEY 

MAX 

76 

74 

70 

55 

61 

62 

66 

70 

65 

70 

69 

62 

65 

61 

54 

60 

61 

71 

/3 

74 

73 

73 

61 

43 

52 

68 

71 

72 

76 

79 

66.2 

*          •  * 

MIN 

42 

47 

35 

30 

31 

38 

41 

40 

54 

50 

32 

34 

36 

42 

34 

33 

21 

31 

39 

48 

33 

29 

32 

IB 

15 

29 

45 

38 

39 

40 

36.9 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

78 

75 

63 

57 

62 

70 

75 

77 

76 

64 

67 

68 

67 

65 

56 

92 

63 

75 

77 

70 

69 

74 

60 

39 

55 

68 

74 

77 

76 

78 

67.6 

MIN 

49 

52 

40 

35 

35 

39 

44 

47 

61 

48 

41 

48 

43 

54 

43 

37 

30 

43 

54 

55 

40 

41 

37 

21 

23 

40 

52 

" 

49 

50 

43.5 

CODEN 

MAX 

80 

73 

65 

60 

63 

78 

72 

76 

76 

65 

78 

72 

67 

68 

59 

56 

62 

72 

78 

72 

69 

76 

66 

42 

58 

69 

73 

77 

78 

78 

69.3 

Mm 

46 

49 

40 

36 

36 

38 

44 

46 

57 

48 

41 

47 

40 

40 

45 

40 

38 

40 

50 

55 

39 

41 

41 

24 

24 

47 

55 

96 

47 

43.3 

FAIRHOPE  i  NE 

MAX 

75 

73 

62 

57 

60 

68 

70 

74 

65 

66 

68 

64 

67 

58 

90 

62 

73 

78 

69 

64 

73 

65 

42 

54 

66 

74 

74 

75 

75 

66.6 

MIN 

48 

51 

41 

40 

41 

40 

45 

47 

63 

50 

42 

47 

42 

52 

44 

39 

30 

41 

54 

62 

40 

41 

40 

23 

23 

44 

56 

50 

48 

44.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

69 

72 

62 

93 

51 

67 

71 

75 

61 

66 

65 

4B 

54 

65 

71 

66 

68 

Mm 

42 

40 

34 

34 

37 

51 

52 

41 

43 

33 

19 

25 

43 

57 

49 

45 

MOBILE  HSO 

MAX 

79 

75 

05 

58 

62 

70 

73 

76 

74 

64 

69 

68 

65 

69 

52 

93 

61 

75 

77 

70 

67 

74 

63 

40 

54 

66 

74 

78 

77 

67.9 

Mm 

52 

48 

42 

37 

37 

18 

44 

48 

61 

48 

43 

48 

44 

52 

44 

34 

32 

49 

54 

46 

41 

45 

29 

24 

24 

46 

55 

52 

53 

44.2 

ROBERTSOALE   1  E 

MAX 

78 

78 

74 

63 

58 

61 

69 

77 

77 

75 

65 

68 

71 

68 

64 

93 

52 

62 

12 

77 

72 

67 

73 

52 

40 

94 

70 

60 

7fl 

67.4 

Mm 

50 

51 

40 

35 

38 

37 

39 

43 

60 

50 

42 

45 

42 

45 

45 

38 

26 

32 

52 

61 

38 

36 

50 

22 

21 

30 

46 

47 

46 

42.1 

Sm  R*f«r«i)c«  Notes  FoUowlcg  Sutlon  lodrnx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

NOVEMBER  1970 


Station 

Day  Oi  Month 

3 01 

O  0  JJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      «  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.03 

.16 

.06 

.IS 

.10 

.05 

.06 

.09 

.03 

.09 

.06 

.06 

.10 

- 

.06 

.26 

.02 

.00 

.05 

.11 

.19 

• 

.09 

.04 

.02 

.13 

.08 

.07 

2.408 

WIND 

1 

1 

14 

3 

3 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

12 

157 

»       «  • 

PRAIRIE 

06 

DEMUPQLIS  LOCK  AND 

DAM 

.11 

.00 

.06 

.08 

.04 

.13 

.06 

.21 

.06 

.01 

.08 

.13 

.09 

.02 

.  13 

.04 

* 

.19 

.  04 

.13 

.  10 

.13 

.09 

* 

• 

.34 

.08 

.03 

.05 

.06 

2.57 

WIND 

2« 

« 

74 

SO 

85 

58 

32 

5 

39 

65 

56 

5 

28 

29 

124 

133 

1 1 

38 

122 

65 

1 7 

194 

71 

65 

1 1 

1645 

MAX 

73 

76 

61 

61 

64 

64 

69 

64 

75 

71 

59 

68 

60 

63 

60 

50 

60 

73 

74 

68 

65 

67 

52 

62 

65 

71 

74 

69.6 

MIN 

^7 

^8 

*1 

43 

48 

4 1 

42 

36 

48 

47 

50 

42 

4 1 

42 

33 

39 

55 

50 

52 

44.4 

.       »  . 

OULF 

08 

fAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.11 

.13 

.11 

.12 

.12 

.09 

.08 

.07 

.10 

.13 

.07 

.06 

.09 

.11 

.11 

.09 

.04 

.07 

.05 

.18 

.13 

.06 

.13 

.10 

.07 

.07 

.06 

.07 

.07 

.07 

2.76 

WIND 

1* 

19 

26 

64 

61 

16 

12 

6 

16 

34 

16 

21 

14 

46 

80 

43 

9 

19 

6 

32 

7 

2 

1 

7388 

MAX 

SO 

76 

69 

66 

66 

72 

76 

77 

74 

70 

70 

73 

69 

66 

60 

56 

63 

73 

81 

77 

71 

73 

68 

46 

52 

70 

75 

75 

75 

75 

69.8 

MIN 

57 

56 

47 

43 

41 

45 

48 

51 

65 

55 

52 

53 

49 

60 

47 

41 

39 

51 

60 

65 

46 

47 

46 

33 

35 

45 

58 

68 

55 

54 

50.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

#  •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

FLORENCE 
MOUlTON  2 

*  •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BIRMINGHAM  WSO 

SAINT  BERNARD 
VALLEY  HEAD 

*  *  « 

UPPER  PLAINS  03 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

•  •  » 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ASHLAND 
OPELlKA 

SNOWFALL 
SN  DN  CNO 

SNOWFALL 
^N  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  On  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1' 


See  Relerence  No'es  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

§ 

SION 

COUNTY 

AGE  : 

U 

U 

MION 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

O 

:n 

LAn 

'  LONG 

> 

% 

M 

% 

t 

ga 

B5 

AOOISON 

006; 

o: 

MINSIDN 

; 

3a  13 

67  11 

799 

PROF.   PALMER  G.OOSEY 

OUO 

0' 

MIlCOX 

175 

7A 

SIDNEY  J.   HARbV,  SR. 

ALBCMTvl LLE  2  SE 

li 

3a  1A 

66  10 

UAO 

9P 

5P 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

ALEKANOEH  CITY 

01 

i: 

32  )T 

69  97 

660 

7A 

TA 

HENRv  0,  OENHAM 

ICEVI L  LE 

o; 

i: 

33  07 

66  07 

140 

TA 

TA 

MRS.   CHERRY  J,  HERNDON 

07 

31  19 

6b  90 

260 

6i 

6A 

JAHfs  P.  GILLIS 

0«i 

33  35 

65  5J 

FED.    AVIATION  AGENCY 

0. 

; 

67  13 

90< 

7i 

MRS.   DORA  R,  OAVIS 

aSml  and 

11 

33  15 

65  50 

1060 

7A 

TA 

CEORCE  M.  BURNS 

33  31 

66  20 

990 

7A 

JOHN  T.  ShINOALL 

o; 

LIMESTONE 

i; 

66  99 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHOAE   1  Sh 

040T 

ESCAMBIA 

a 

31  01 

67  91 

294 

*P 

4P 

HUGH  H.  MlCClNS 

AJBUHN  3  SM 

i: 

32  3A 

65  91 

730 

6A 

6A 

MRS.   MARTHA   I,  MOORE 

32  26 

66  41 

200 

J.   8.  NEIGHBQHS 

bankhGao  lock  ano  OAN 

33  29 

67  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

iAT  MlNETT£ 

30  53 

87  AT 

268 

7P 

TP 

CROVER  M.  WOOOMARO 

MONROE 

31  AA 

87  12 

178 

7A 

BELLE  HINA  2  H 

01 

li 

3*  A2 

86  93 

600 

9P 

9P 

N 

AU6URN  UNIVERSITY 

33  AO 

67  36 

A92 

CARL  VERBY 

BESSENEK  3  SSh 

o; 

jeffgrson 

i 

33  22 

67  01 

9*0 

6P 

6k 

R06ERT  P.  MQSES/  JR. 

BULlNCSLET  t  SE 

0SZ3 

AUTAUGA 

1 

32  99 

420 

bA 

JOHN  R.  THOHAS 

6IRNINCHAK  NSO  K 

0831 

Oi 

JEFFERSON 

2 

33  9A 

86  49 

620 

NIO 

HIO 

1  HJ 

NATL  MEATHER  SERVICE 

J 

3*  13 

6b  10 

1070 

TA 

R06ERT  L.  WHEELES 

BIAHTLEy 

0' 

31  95 

6b  lb 

27* 

6A 

8A 

Ri  E .  HENDERSON 

( 

31  0* 

67  03 

89 

6P 

MRS.    CLAAA    T.  PEAVY 

BHIOCEPORT  Z  H 

02 

li 

3*  96 

65  A5 

660 

5P 

9f 

MISS  M,   LOUISE  JONES 

BKOOKMOOD 

03 

33  16 

67  17 

609 

MRS.   UILLIE  H,  STYRQN 

BHUNDIDCE 

o: 

31  A3 

85  49 

910< 

71 

CEORCE  L  HICXS 

33  09 

66  46 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

32  02 

67  20 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAHP  HUL  Z  NM 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

65  41 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

13T7 

HAL<ER 

2 

33  3A 

67  92 

TA 

KRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  9  Sw 

T 

Jti  06 

65  A5 

7A 

DON  R,  MATSON 

o; 

32  37 

22* 

7J 

TA 

MUEY  COlBURN 

07 

13 

31  90 

68  15 

289 

5P 

9P 

CRAQY  C,  YOUNG 

chiloersb^rc  utr  Plant 

T 

33  17 

6b  20 

5P 

CITY  MATER  Plant 

o: 

1 

31  32 

67  91 

TA 

TOLL  IE  L ■  haSkEh 

09 

32  91 

66  96 

7A 

H 

MAR  ION  M.  EASTERLING 

07 

5 

3L  93 

69  26 

«A 

HftS  ELIZABETH  M  MESTON 

01 

9 

30  23 

66  13 

12 

4GNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  KH 

1607 

0': 

GENEVA 

3 

31  n 

89  96 

"cNRif  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1S19 

OJ 

COLBERT 

11 

87  90 

TVA-462 

o; 

I 

3A  19 

89  92 

8,   V.  APPLETON 

31  17 

65  07 

89 

INAC  T I VE  6/1/66 

Oi 

i 

33  Aft 

87  11 

7A 

MRS .    C  .  r.RESHAM 

32  09 

89  OA 

217 

7A 

HUGH  S.  flT£ 

Ob 

V. 

32  2b 

88  23 

219 

7A 

o: 

11 

32  49 

89  49 

760 

TA 

NILLIAM  L,  BART^ETT 

u 

89  46 

730 

RUFUS  Pt  PLESS 

13 

32  21 

87  99 

225 

TA 

7A 

JAMES  M,  CREMS 

DELTA 

2239 

0! 

CLAY 

11 

89  42 

1030 

7A 

MRS  verna  b.  landers 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAn 

2245 

MARENGO 

13 

32  91 

87  90 

100 

bA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOT HAN  ^  SE 

3 

31  10 

89  21 

308 

DOUBLE  SPRINGS 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  ORAxE 

l< 

31  29 

86  04 

199 

TA 

ARTHUR  C.  RRUN50N 

U 

292 

7A 

MRS.  belle  berry 

ENTERPRISE  9  NH 

o: 

409 

7A 

7A 

„ 

EJFAULA  MElDlIFE  RE^ 

07 

BARBOUR 

31  59 

89  06 

219 

8A 

6A 

EVERGREEN 

2ib 

7A 

7A 

FAIRhOPE  I  NE 

29 

5P 

FALKVlLiE  1  N 

2S<.0 

MORGAN 

li 

3a  22 

8b  54 

630 

7A 

EOCBERT  M.  HARDIN 

FAYETTE 

FiYETTE 

13 

33  Al 

67  A9 

369 

GORMAN  J.  BLACK 

Florence 

\i 

3A  A6 

67  Al 

978 

9P 

30  I* 

68  01 

10 

5P 

FORT  PavnE 

nil 

3a  27 

93* 

FRISCO  CITY 

°] 

t 

31  26 

67  24 

410 

6A 

)A  01 

Bb  00 

969 

*P 

6A 

SO.   NATURAL  CAS  CO. 

GAINESVILLE 

0( 

13 

32  49 

66  09 

130 

7A 

7A 

H 

GARDEN  CITy 

oz 

2 

6b  A5 

900 

6A 

07 

3 

31  02 

65  51 

107 

7A 

7A 

JAHES  C.  HILLIAHSON 

GEORGUNNA 

3271 

01 

SUTLER 

b 

31  96 

289 

7A 

T.   E.  MASON 

GILBERTOHN 

330B 

CMOCTAH 

13 

31  93 

66  20 

128 

6P 

6P 

ALTON  C.  LAND 

03 

2 

33  39 

67  13 

300 

Ob 

2 

32  A2 

67  9b 

220 

6P 

bP 

OT 

6 

31  SO 

eb  96 

449 

7A 

7A 

OB 

30  17 

6 

TA 

GILBERT  U,  MELCHER 

02 

12 

3A  20 

8b  19 

978 

*P 

AP 

H 

RADIO  STATION  UGSV 

02 

12 

3A  22 

6b  IT 

609 

03 

2 

3A  1A 

67  97 

990 

6A 

6A 

JAMES  El   EI OSON 

03 

IS 

34  06 

67  59 

518 

7A 

7A 

haynevillE 

Ob 

LOMNOES 

32  11 

6b  9b 

180 

6A 

6A 

MISS  ANNE  OOSmELL 

07 

9 

31  21 

89  20 

370 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

meflin 

3TTS 

CLEBURNE 

11 

33  9« 

89  96 

690 

8A 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CR£NSMAK 

6 

31  57 

66  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R,  PORTER 

HICHTOHER 

38*,2 

o; 

CLE6URNE 

U 

33  32 

89  24 

1179 

7A 

ARLON  I.  OTIS 

HODGES 

3699 

f«AM(LlN 

13 

34  20 

67  9b 

840 

7A 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVIltE  WSO 

oi 

MADISON 

12 

34  42 

66  99 

MID 

NiO 

NATL  MEATHER  SERVICE 

jkCMSONVILLE  2  Sh 

t-209 

CAlHQUN 

7 

33  41 

65  Ab 

690 

7A 

MRS.   ELLA  M.  AVERS 

jiSPER  * 

«.22ft 

03 

MALKER 

2 

33  94 

67  lb 

929 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

I  JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAK 

LEEDS 
I  LEESBURC 

I   LIVINGSTON   Z  SN 
LOUISVILLE 
MADISON 
MAGELLA 

MARION  6  NE 

MARION    JUNCTION   1  £NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAN 
'  M*TMEWS    1  SSM 

j  MELVIN 

MIDWAY 

niLSTEAD 
MINTER  3  NM 

mitchell  dam 

mobile  wso 
montevallO 
montgomery  mso 

M3ULT0N 
HDULTON  2 

ml/scle  shoals  FAA  AP 
nem  brockton 

NEM  MARKET  2 

NEmTQN 
ONEONTa 

OPELIKA 

ORRVILLE 

OtARK  6  NNM 
I  PAINT  ROCK  2  N 
I  palmerqalE  2  w 
i  pell  citt  1  nne 

perrtville 

'  PETERHlN 
I  PHENIX  CITY  2  NNM 
PICKENSVILLE 

j  PINE  APPLE 

PINE  LEVEL 

PITTSVIEW 
1  PLANTERSVlLLE  2  SSE 
,  PRaTTVHLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 

ROBERTSOALE   l  E 
RQCKFORO  2  NNM 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
Sayre 

SCOTTSBORO 

SELMA 

SLOCOHS 

SUTTlE 

SYLACAUCA  4  NE 
I  TAI.LAOECA 
i  THOMASVILLE 

THdRSBY    1  SM 

THuaSBY   EXP  STATION 

THURlOK  DAM 


tjscaloosa  Oliver  o-^m 

TJSKECEE  3  Sh 

U1I0N  SPRINGS 

UNIONTOHN 

VALLEV  HEAD 

VERNON 

MAOLEV 

WALLACE  2  E 

HALNUT  GROVE 

WARRIOR 

harrior  lock  and  dam 

haterloo 

west  8l0ct0n 

HETUM'KA 
wmaTlEv 
HINPIElD  2  SH 


OBSERVATION 
TIME  AND 
I  TABLES 


t 

09l  Elmore 
OT  COFFEE 
09  CHAMBERS 

03  CHILTON 
02  JEFFERSON 

04  CHEROKEE 
00  SUMTER 
OT  BARBOUR 

MADISON 
02l  JEFFERSON 

Obi  PERRY 
DALLAS 

Ob|  DALLAS 

Elmore 
montgomery 

07  CHOCTAN 
Ob  BULLOCK 
Ob  MACON 
Obf  DALLAS 
CHILTON 


MOBILE 

SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

COLBERT 

COFFEE 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 

LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

JEFFERSON 

ST  CLAIR 

PERRY 

MONROE 

RUSSELL 

PICKENS 

HlLCON 

HONTGONERV 
OTj  RUSSELL 
03  "  " 

AUTAUGA 
Olj  FRANKLIN 
01  MADISON 
03  PICKENS 
07  COVINGTON 
0T\  COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

randolph 
franklin 
02|  Cullman 
OE  KALB 
JEFFERSON 
JACKSON 
DALLAS 
CENEVA 


PERRY 

tallaoeca 
tallaoeca 

CLARK 

Chilton 

CHILTON 

Elmore 

MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 
I  MACON 
BULLOCK 
PERRY 
DE  KALB 
LAMAR 
RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 
JEFFERSON 

GREENE 
LAUDERDALE 
•  IBB 

elmore 

CLARKE 
FAYETTE 


31  14 

32  94 

32  96 

33  93 


32  »0 

92  19 

>1  9b 

92  04 

32  IT 

32  06 

32  46 


89  46 
88  It 
69  9) 


•  9  95 

66  01 

66  2T 

65  91 

65  9* 


89  9b 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist 
at  National  Weather  Service  Office,  Dannelly  Field,  R.F.D.   2,  Montgomery,  Alabama  36108,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional 
precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Ifonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    Tbis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY     WEATHER     REVIEW,      CLIMATOLOGICAL     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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1 

haleyville 

57.5 

35.3 

46.4 

73 

24* 

16 

27 

569 

0 

4.93 

1.10 

12 

T 

T 

31 

9 

6 

1 

HAMILTON  5  S 

31.6 

45 .  B 

76 

24+ 

12 

27 

587 

0 

0 

17 

0 

3.51 

.75 

29 

T 

0 

8 

3 

0 

JASPER  «  N 

58*8 

46.4 

75 

3+ 

1 2 

27 

570 

0 

0 

14 

0 

4.16 

1.07 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

prattville 

64!2 

38.5 

51.4 

2.5 

80 

1 

18 

27 

421 

0 

0 

10 

0 

5.48 

,64 

2.02 

16 

.0 

0 

B 

2 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

59.6 

39.2 

49.4 

75 

2 

19 

26 

480 

10 

^ 

5.00 

1.44 

23 

.0 

0 

7 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

60.6 

36.7 

48.7 

78 

2 

19 

27 

500 

0 

0 

15 

0 

3.22 

.0 

0 

10 

1 

0 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

61.5 

38.5 

50*0 

2.B 

78 

3* 

23 

26 

456 

0 

0 

11 

0 

3.16 

-  2.01 

!73 

12 

•  0 

0 

i 

0 

VERNON 

60.7 

36.6 

48. 7 

79 

2 

14 

27 

506 

0 

0 

13 

0 

4.31 

I.IB 

29 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

48 . 5 

1 . 7 

4.41 

-  .73 

T 

ANN I STQN  FAA  AP 

59.5 

35.8 

47.7 

76 

2 

19 

27 

528 

0 

0 

14 

0 

3.99 

1.58 

29 

T 

0 

9 

2 

1 

CAlERA  2  SW 

61.5 

37.1 

77 

2 

27 

483 

0 

I 

10 

0 

3.11 

-  1.93 

1 . 37 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

CENTRE   5  SH 

33.9 

45*9 

75 

3 

1 8 

26 

585 

G 

5.20 

1  .44 

12 

.0 

0 

9 

5 

1 
1 

CHILDERSBURG  hTR  PLANT 

67*  1 

37.3 

49.7 

77 

2 

17 

27 

471 

0 

0 

11 

0 

3.73 

1.67 

29 

.0 

0 

6 

3 

GADSDEN  CAS  PLANT 

57  1 

37.2 

47.2 

2.4 

74 

24+ 

19 

26 

550 

0 

0 

13 

0 

3.77 

1.30 

31 

.  0 

c 

7 

1 

PELL  CITY  I  NNE 

60.2 

33.2 

46.7 

75 

3* 

16 

28+ 

562 

0 

0 

IB 

0 

4.61 

1.20 

29 

,0 

0 

8 

5 

L 

SYLACAUGA   <•  NE 

62.1 

37.4 

49.8 

76 

2* 

16 

27 

468 

0 

0 

9 

0 

3.S6 

1.97 

29 

T 

a 

5 

2 

1 

TALLADEGA 

60.7 

37.6 

49.2 

2.4 

75 

2 

17 

27 

486 

Q 

0 

10 

0 

3.64 

-  1.18 

1.66 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

48. 2 

2.5 

3.95 

-  1.12 

•       •  « 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

61.6 

35.3 

48.5 

79 

1 

17 

27 

505 

0 

0 

14 

0 

4.86 

1.67 

16 

T 

0 

7 

3 

2 

ASHLAND 

60.0 

34.9 

47.5 

76 

1 

16 

26 

538 

0 

0 

16 

0 

4.61 

1.79 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

AUBURN  3  SW 

63.1 

38.5 

50. B 

2.2 

79 

1 

20 

27+ 

432 

0 

0 

11 

0 

S.76 

.82 

3.10 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

61.6 

35.8 

48.7 

78 

1 

18 

26 

502 

0 

0 

14 

0 

4.84 

1.93 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

HEFLIN 

58.8 

32.3 

45.6 

78 

1 

14 

27+ 

597 

0 

0 

18 

0 

4.22 

1.25 

29+ 

.0 

0 

6 

3 

2 

LAFAYETTE 

62.3 

41.0 

SI. 7 

81 

3 

22 

27 

409 

0 

0 

B 

0 

5.47 

16 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

63.0 

39.6 

51.3 

76 

Z3* 

22 

27+ 

418 

0 

0 

7 

0 

4.01 

-  .90 

1.80 

.0 

0 

5 

2 

2 

OPELIKA 

62.5 

37.4 

50.0 

79 

1 

20 

27 

461 

0 

0 

13 

0 

4.87 

2.55 

16 

.0 

0 

0 

2 

I 

ROCKFORD  2  NNW 

61.1 

37. 6M 

49. 4M 

78 

I 

IB 

26 

484 

0 

0 

0 

4.74 

1.31 

29 

.0 

: 

3 

ROCK  MILLS 

61.(1 

32.3 

47.1 

80 

1 

16 

27 

548 

0 

0 

IB 

0 

4.66 

1.55 

29 

.0 

<; 

DIVISION 

49. 1 

1.2 

4.80 

-  .06 

T 

1 

S««  Reltr«nc«  NoIm  FoUowtng  SUtlon  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  < 

°  s 

^  t 

•       •  • 

PR4IRIE  06 

D4YTDN 

66.  7M 

42. 6M 

54. 7M 

79 

3  + 

26 

7 

330 

0 

6 

0 

5.68 

1  .98 

29 

.0 

0 

7 

4 

3 

demopolis  lock  and  dam 

GAINESVILLE 

62.1 

36.8 

49,5 

79 

3 

20 

27 

476 

0 

0 

14 

0 

3.82 

1.28 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

GREENSBORO 

62.2 

38.6 

50.5 

.7 

78 

1 

18 

27 

445 

0 

0 

10 

0 

3.44 

-   1  .66 

1.50 

20 

.0 

0 

3 

3 

2 

HAYNEVILLE 

&'i.UM 

36. 9M 

50, 5M 

79 

4 

18 

27 

451 

0 

0 

12 

0 

4.26 

2.75 

16 

,0 

0 

4 

3 

1 

LIVINGSTON  2  SW 

63. 

36.3 

49,9 

60 

3 

17 

27 

466 

0 

0 

u 

0 

5 . 17 

1.34 

16 

,0 

0 

7 

5 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

62.5 

37.5 

50.0 

78 

1 

19 

27 

461 

0 

0 

1 3 

0 

5.11 

1 , 76 

29 

,c 

0 

6 

4 

uTklTCD     ^  Mu 

MINIt*^    i  NW 

63.3 

36.6 

51.1 

79 

23 

16 

26 

432 

0 

0 

u 

0 

4.29 

2,39 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

MONTGOMERY   WSO  R 

63.  7 

39.8 

51,6 

3,6 

79 

22  + 

21 

27 

410 

0 

0 

8 

0 

4.18 

-  .63 

1.59 

15 

.0 

0 

5 

4 

1 

SELUA 

41.4 

52,6 

2,0 

78 

22  + 

22 

27 

378 

0 

0 

7 

0 

5.46 

.39 

2,06 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

laSKEGEE   3  SW 

UNION  SPRINGS 

63.  1 

39.3 

51.5 

1,3 

79 

1 

22 

26 

415 

0 

0 

9 

0 

5.85 

1.25 

4,00 

16 

.0 

0 

4 

4 

1 

DIVISION 

51,2 

1.5 

4.73 

-  .12 

.0 

•       •  • 

COASTAL   PLAIN  07 

4NDALLISIA   I  NW 

65.5 

38,4 

52,0 

78 

24 

16 

27 

401 

0 

0 

12 

0 

5.66 

2,75 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

ATMORE   1  SW 

67.9 

42  ,  8 

55.4 

79 

23+ 

21 

27 

308 

0 

0 

10 

0 

7.50 

3,20 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

BEATRICE   I  E 

66.9 

34. DM 

50. 5M 

79 

4  + 

22 

26 

459 

0 

0 

15 

0 

5.07 

2 . 60 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

BRANTLEY 

66.0 

37.9 

52.0 

60 

24 

16 

27 

399 

0 

0 

11 

0 

6.15 

1  .43 

2  .93 

16 

,0 

0 

5 

3 

2 

BREWTON  3  SSE 

67.3 

40.6 

54.0 

2.3 

61 

23 

18 

27 

346 

0 

0 

10 

0 

7.40 

2.83 

2 . 50 

16 

,0 

0 

7 

5 

3 

CAMDEN   3  NW 

64.0 

36.6 

50.3 

79 

22 

17 

27 

451 

0 

0 

12 

0 

3.69 

2,10 

16 

,0 

0 

5 

3 

1 

CHATQM  3  N 

67.6 

40.6 

54.2 

82 

4  + 

21 

27  + 

343 

0 

0 

7 

0 

6.05 

1.93 

15 

,0 

0 

7 

4 

3 

CLAYTON 

65.2 

40.3 

52.8 

79 

4 

23 

26 

360 

0 

0 

9 

0 

5.69 

.96 

3,20 

16 

.0 

0 

4 

4 

2 

ENTERPRISE   3  NW 

66.3 

41.3 

53.8 

79 

24 

23 

27 

347 

0 

0 

5 

0 

5.96 

2  ,80 

16 

.0 

0 

5 

4 

3 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

65.4 

37,4 

51.4 

61 

24 

18 

27 

419 

0 

0 

12 

0 

5,27 

2.55 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

EVERGREEN 

69. 6M 

42. OM 

55. 8M 

80 

1 

22 

28 

264 

0 

0 

0 

8.24 

4.80 

16 

.0 

0 

5 

4 

2 

FRISCO  CITY 

66. 7M 

41  ,7m 

54. 2M 

76 

20+ 

22 

27 

346 

0 

0 

e 

0 

6.63 

1.23 

3.21 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

GENEVA 

71. 8M 

33. 6M 

52. 7M 

80 

24  + 

24 

30+ 

376 

0 

0 

0 

4.15 

-  .03 

2.09 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

GILBERTDWN 

65.5 

39.5 

52.5 

79 

21  + 

13 

27 

395 

0 

0 

10 

0 

3.01 

.88 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

GREENVILLE 

64.7 

39.2 

52.0 

.6 

78 

24  + 

20 

28  + 

401 

0 

0 

12 

0 

5.34 

.09 

2.81 

15 

.0 

0 

5 

4 

1 

HEADLAND 

65,7 

38.0 

51.9 

80 

24 

20 

26 

407 

0 

0 

12 

0 

4.51 

1,45 

16 

.0 

0 

5 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

65.0 

40.9 

53.0 

2.0 

80 

1 

21 

27 

369 

0 

0 

9 

0 

5 . 34 

.  38 

3,22 

16 

.  0 

0 

5 

4 

OZARK  6  NNW 

66.3 

43.4 

54.9 

2.4 

78 

3 

23 

26 

32  I 

0 

0 

5 

0 

5.52 

•  62 

1 .95 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

63.2 

37,2 

50.2 

79 

24+ 

21 

27+ 

454 

0 

0 

13 

0 

7.29 

4.50 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

PITTSVIEW 

64.  IM 

34.3m 

49. 2M 

80 

24 

16 

28  + 

487 

0 

0 

14 

0 

6.25 

3.62 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

THDMASVILLE 

63.9 

39.5 

51.7 

1.7 

77 

20 

20 

27 

411 

0 

0 

11 

0 

3.38 

-  1.86 

1.65 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

TROY 

64. 7M 

42. 9M 

53. 8M 

3.0 

76 

3+ 

22 

26 

349 

0 

0 

0 

5.67 

1.19 

3.53 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

WHATlEY 

66.5 

37.5 

52.0 

79 

2 

19 

26 

395 

0 

0 

1 1 

0 

7.13 

4.00 

16 

.0 

0 

4 

4 

3 

DIVISION 

52.6 

1.4 

5.73 

.77 

.0 

*       •  * 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

66.9 

45.4 

56.2 

79 

2 

26 

27  + 

294 

0 

0 

3 

0 

6.14 

2.21 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

66.8 

45.4 

56.1 

76 

1 

25 

27 

263 

0 

0 

3 

0 

4.36 

1,70 

16 

.0 

0 

5 

4 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

67.2 

46.1 

56.7 

2.7 

78 

21  + 

27 

27 

275 

0 

0 

2 

0 

5.21 

.40 

1,51 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

FDRT  MORGAN 

58.5 

40.7 

49.6 

71 

3+ 

10 

27 

475 

0 

0 

6 

0 

5.54 

2.33 

16 

.0 

0 

4 

4 

2 

MOBILE  WSO 

68.1 

46.6 

57.4 

3.3 

60 

1 

26 

27 

265 

0 

0 

2 

0 

5.77 

.31 

1.83 

15 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

69.4 

43.5 

56.5 

80 

12 

25 

27 

284 

0 

0 

3 

0 

5.11 

.29 

2.10 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

55.4 

1.5 

5.36 

.34 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CHATOM  3  N 

82 

DATE 

04  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
FQRT  MORGAN 

10 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WALLACE  2  E 

6.55 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JACKSONVILLE  2  SW 

2.37 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WALLACE  2  E 

5.00 

DATE 

16 

GREATEST    .DTAL  SNOWFALL 
BELLE  MINA  2  N 

1.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
5  STATIONS 

T 

DATE 

31  + 

Seo  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  146  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NDKTHEKN  VtLLIV 


ilTHGNS  2 
lELLE  nlNA  2  H 
FALKVlLLE   1  N 
FLOKENCE 
HODGES 

HUNTSVILLE  >*S0 
HADtS3N 
HOULTON  2 

HUSClE  SHOtlS  FAA  IF 
NGM  MARKET  2 

KED  BAV 

KEOSTONE  ARSENAL 
RUSSEILVILIC  2 
HATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
BIRHINCHAK  USO 
BOAZ 

BRIOCEPORT  2  H 

COLIINSVIIL! 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITV 
CUNTERSVULB 
LEEDS 

MACELLA 
ONEONTA 
PALHEROAlE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUBSTA  AU 

SAVRE 

SCOTTSBORO 
VAILEV  HEAD 
WARRIOR 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILlE 
ARLEY  3  s 
AUTAUCAVILLE  3  N 

BANkhEao  lock  and  DAn 

BILLINCSlEY   1  SE 

BROOKHOOO 
CARBON  MILL 
CENTRCVlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ElROD 
FAYETTE 
GORGAS 

halEyville 
hamilton  3  s 

JASPER  »  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTOM 
WINFIELD  2  !W 


EASTERN  VALLEY 


DA 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *  a 
CALERA  2  Sh 
CENTRE  5  Sk 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSDNVILLE  2  SH 
LEESBURG 
HONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 

SVLACAUGA  ^  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

RLEXANOER  CITV 
ASHLAND 
AUBURN  3  S> 
CAMP  HILL  2  NM 
OAOIVlLLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 


CUBA 
DAYTON 

oemopolis  lock  and  dam 
gainesville 


*.»9 

2.61 
3. IB 
4.29 
S.9J 
«.♦? 

3.96 


1.91 
4.62 


t.61 
9.76 

«.92 


4.22 
9.90 

3.  B9 
9.47 

4.  D1 
4.B7 
4.74 
4.66 


13     14  15 


3.94 
3.91 
3.64 
4.43 
4.73 

4.73 


4.66 
4.26 
3.83 


.24  1.07 

,12  .69 
.19 

.14  1.40 


.21  1.39 
.91 
.37  .99 


16     17  ;8 


19    20  21 


.07     ,01  1.69 


.97 

.24 
.97 
.2B 

.63 


.90 
.19 
.01 


.20 
.03 


25     26     27     28     29  30 


.09 

1.37 
.79 


.27 
.97 
.01  1.00 


.13     .60     .29  .20 


1.11 
1.40 
1.04 


.90 
1.30 
1.30 


1.29 
1.7J 
1.40 
1.29 


1.79 
1.20 

1.2a 


1.34 
1.29 
.99 


1«7  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


cheensioud 
haynevill6 

LIVlNCSTO'*  Z  SH 

HARIQN  6  ME 

M4K10N  JUSCTION  2  NE 

K&THEKS  1  SSH 
MILSTEJO 
HINTER  3  SH 
MONTGOMERY  MSO 
ORRVULE 

PERRYVtLLE 
PINE  LEVEL 
SELN4 
SUTTLE 

TUS<EOEE  3  SH 

UNION  SI'RINSS 
UNIONTQMN 

WARRIOR  l0C<  and  OAH 


COASTAL  Plain  o 

ABBEVILLE   1  NNU 
ALBERTA 

ANDAL'JSIA  1  NM 
ATMORE   I  Sm 
BEATRICE   I  E 

BRANTLEY 
BREWTON  2  SSE 
BRUNOIDCE 
CAMDEN  3  NM 
CHATQM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFPEE  SPRINGS  J  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NH 

EUPAJLA  HlLDLlFE  REP 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 
OILBERTOwN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

KINSTON 
LOUISVILLE 
HElVIN 
NEKTON 
OZARK  6  NNM 

PHENIX  CITY  2  NNM 
PINE  APPLE 
PITTSVIEw 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 

THDHASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
HHATLEV 


J. 07 

6. IS 
7.40 
9.01 

}.a9 

6.05 

6.93 
9.69 
4.06 


6.39 

3.20 
3.98 


3.3a 

J.B7 
t.Sf 


GULF 

BAY  NINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  HE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


3.4« 

2.02 
1.20 


2.80 
2.69 
4.80 
3.21 


3.93 
9,00 
4.00 


.03  .07 
.37  T 

.09 


.13 
T 

.17     .01     .10|  .79 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

u 

0) 

ion  of 
1  mile 

i 

0... 

StandarcJ  of  Time 
CENTRAL 

o. 
<y 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sui 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
j  Speec 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
q 

6 

o 

lO 

1.00- 

BIRMINGHAM  WSQ 

27 

1.5 

28 

NW 

25 

7{ 

82 

62 

67 

2 

8 

C 

1 

C 

L5  5<( 

6.2 

huntsville  yisa 

2S 

B.t 

32++ 

29 

23 

78 

8; 

6C 

6<: 

1 

< 

5 

2 

1 

c 

6.7 

MOBILE  WSO 

6 

0.6 

10. J 

32++ 

17 

15 

75 

7S 

51 

67 

2 

3 

2 

3 

1 

c 

12 

5.6 

MONTGOMERY  WSO 

29 

1.3 

7.C 

26 

NW 

25 

7J 

82 

5i 

6f 

e 

2 

1 

• 

1 

c 

L2  51 

5.8 

See  R«ler«ac*  NoIm  Followiog  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


OfCEHKER  1970 


Station 

Day  ol  Month 

« 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•          •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

4THENS  2 

MAX 

MIN 

73 
SO 

72 
47 

76 
53 

75 
44 

o3 
26 

42 
22 

46 
23 

60 
31 

61 
44 

68 
46 

71 
40 

42 

34 

52 
23 

54 
29 

52 
36 

30 
37 

46 

26 

63 
37 

62 
36 

69 
41 

70 
38 

70 
60 

75 
25 

46 
24 

45 
15 

45 

16 

46 
40 

32 
25 

47 
30 

58.2 
35.3 

SELlE  M1N4  ?  N 

MAX 
MIN 

70 
1.9 

75 
49 

74 

50 

70 
46 

65 
28 

50 
30 

49 
22 

59 
24 

63 
33 

69 
40 

70 
50 

66 
36 

50 
35 

51 
25 

48 
29 

57 

41 

47 
38 

62 
27 

63 
45 

61 
39 

69 
44 

69 
59 

7* 
58 

63 
27 

44 
25 

J5 
16 

43 
16 

47 
23 

91 
40 

47 
27 

42 
31 

58.2 
35. T 

fALKVILLfc   I  N 

MAX 
MIN 

75 
50 

70 
50 

75 
53 

74 
47 

61 
26 

68 
26 

42 

22 

49 
21 

59 
23 

70 
41 

70 
51 

71 
42 

43 
35 

46 
24 

51 
24 

53 
31 

56 
39 

48 
26 

61 
36 

64 

42 

60 
42 

70 
56 

68 
60 

73 
26 

43 
24 

♦  3 

17 

47 
19 

46 
18 

90 
24 

46 
26 

50 
28 

56.4 
33.6 

plorence 

MAX 
MIN 

72 
47 

76 
47 

75 
50 

69 
38 

65 
26 

50 
24 

51 
17 

60 
22 

61 
35 

71 
43 

70 
50 

63 
29 

50 
29 

53 
16 

48 
27 

56 
35 

47 
31 

63 
25 

63 
45 

61 
35 

69 
38 

66 
56 

75 
59 

59 

20 

45 
23 

47 

U 

46 

17 

43 

22 

96 
39 

48 
24 

44 
26 

58.8 
32.4 

HUNTSVILLE  WSD 

MAX 
MIN 

72 
50 

75 
53 

75 
53 

65 
34 

66 

30 

43 

30 

50 

25 

59 
28 

67 
35 

71 
47 

71 
57 

64 
40 

51 
33 

52 
29 

50 
33 

62 
45 

46 

33 

65 

30 

67 

53 

54 
45 

70 
54 

71 
64 

77 
40 

43 
JO 

45 
25 

J4 
20 

46 
20 

49 

30 

50 
33 

49 
29 

41 

33 

58.1 
37.5 

HAOISON 

MAX 
MIN 

HOULfON  2 

MAX 

MIN 

71 
52 

77 
53 

75 
58 

65 

40 

66 
28 

48 
29 

50 
21 

59 
22 

65 
39 

69 
46 

71 
53 

65 
35 

50 
30 

53 
24 

48 

30 

57 
38 

50 
39 

63 
27 

64 
52 

60 
40 

72 
46 

68 
61 

V5 
54 

55 
26 

44 
24 

37 
16 

47 
23 

47 
26 

50 
40 

49 
27 

39 
32 

58.4 
36.3 

MUSCLE  Sh04LS  FAl  iP 

MAX 
MIN 

71 
52 

73 
51 

74 
54 

64 
33 

65 
29 

42 
31 

46 
26 

57 
26 

60 
36 

69 

47 

70 
57 

56 
36 

47 
33 

49 
26 

46 
30 

54 
41 

45 
31 

60 
26 

61 
50 

50 
40 

69 
47 

67 
63 

74 
37 

40 

26 

43 

23 

35 

16 

45 

24 

43 
29 

92 
31 

46 
29 

37 
32 

35.2 
36.0 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

68 
52 

75 
49 

72 
55 

66 
46 

65 
35 

61 
27 

47 
22 

63 
20 

62 
40 

64 
39 

61 
49 

55 
31 

57 
37 

50 
26 

45 
29 

57 
43 

45 
38 

64 
38 

66 
39 

60 
36 

66 
46 

66 
55 

72 
53 

58 

26 

41 
24 

43 

13 

43 
17 

46 

23 

48 

37 

47 
24 

43 
32 

97.4 
35.6 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

72 
53 

73 
53 

76 
55 

76 
44 

63 
37 

65 

30 

44 
24 

51 
26 

56 
26 

61 
40 

70 
51 

69 
36 

39 
34 

50 
25 

53 
27 

54 
29 

55 
39 

51 
35 

64 
38 

63 
41 

59 
41 

69 
45 

67 
60 

75 
26 

46 
26 

40 
»7 

38 
17 

46 
20 

49 
25 

54 

32 

51 
34 

56.2 
35.1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

70 
42 

75 
49 

72 
53 

63 
29 

66 
27 

44 

28 

50 
21 

59 
23 

65 

32 

70 
39 

69 
55 

62 
36 

50 
29 

53 
23 

49 

31 

59 
44 

46 
28 

61 
28 

64 

52 

52 
42 

69 
50 

68 
39 

74 
38 

47 
27 

47 
24 

36 
H 

47 
17 

45 
24 

51 
27 

37 
20 

40 
33 

56. S 

33.1 

aUSSELLVlLLE  2 

MAX 
MIN 

73 
53 

69 
45 

75 
48 

74 
47 

62 
25 

68 
i9 

44 
22 

58 
23 

56 
26 

62 
39 

67 
40 

70 
39 

40 
33 

49 
24 

52 
24 

53 

31 

55 
40 

51 
24 

57 
38 

61 
41 

59 
41 

60 
36 

67 
59 

75 
26 

45 
23 

45 

16 

38 
15 

46 
23 

46 
25 

52 
29 

51 
29 

57.9 
32.9 

WATERLOO 

. 

MAX 
MIN 

71 
50 

75 
49 

76 
51 

71 
40 

61 
27 

49 
29 

52 
20 

61 
24 

59 
46 

71 
47 

69 
53 

66 
35 

49 

32 

53 
20 

49 
29 

54 

41 

55 

39 

63 
29 

62 
55 

56 

40 

64 
40 

64 

60 

73 
59 

59 

23 

43 
24 

41 

14 

50 
18 

45 

26 

55 

39 

51 

26 

42 
31 

58.4 

36.1 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

66 

51 

73 
55 

72 
53 

64 
49 

66 
31 

57 
31 

48 

22 

59 

29 

67 
36 

69 
51 

66 
54 

59 
36 

48 
29 

51 
26 

46 

32 

56 

41 

49 
38 

62 
29 

59 

43 

61 
45 

66 
49 

64 
56 

77 
63 

66 
29 

43 
26 

34 
15 

47 
17 

92 
28 

44 
37 

44 
28 

35 
32 

57.3 
37.9 

BESSEMER  3  SSI. 

MAX 
MIN 

75 
5* 

75 
53 

75 
50 

65 
50 

69 
26 

59 
27 

56 
32 

57 
30 

60 
24 

72 
42 

69 
51 

60 
32 

52 
24 

50 
31 

42 
28 

62 
39 

55 
36 

68 
26 

64 

46 

66 
50 

71 
55 

70 
34 

71 
54 

60 

34 

50 
25 

40 
18 

92 
18 

91 
26 

48 
37 

46 

30 

43 
37 

59.8 
36.8 

SIRMINOHAM  WSO 

MAX 
MIN 

70 

75 
51 

75 
48 

64 
33 

67 
28 

49 
29 

51 
24 

59 
28 

71 
47 

72 
52 

70 
59 

63 
37 

51 
37 

52 

27 

51 
36 

59 
45 

53 
34 

61 
29 

61 

45 

67 
52 

70 
50 

69 
58 

72 
48 

49 
27 

49 
26 

37 
IT 

30 

17 

91 
25 

46 

30 

45 

30 

41 
36 

56.7 
37.1 

BRIDIJEPOP.T  2  h 

MAX 
MIN 

67 
46 

73 
46 

71 
43 

67 
49 

63 
25 

48 
29 

47 
17 

57 
20 

65 
27 

68 
42 

63 
51 

60 
37 

49 
35 

53 
21 

46 

26 

55 

41 

49 
38 

54 
27 

54 
34 

55 
42 

67 
43 

66 
55 

75 
58 

62 
26 

41 
22 

38 
14 

46 
15 

49 

21 

43 
33 

43 
26 

40 
30 

56.1 
33.6 

CUNTERSUlLLE 

MAX 

MIN 

69 
49 

71 
51 

74 
47 

71 
52 

66 
32 

60 
25 

46 
25 

58 
27 

69 
36 

68 
43 

67 
59 

65 
39 

49 

37 

52 
32 

46 
30 

58 
42 

52 
40 

58 
29 

61 
46 

68 
42 

69 
46 

67 
56 

74 
59 

70 
29 

44 
29 

44 
15 

47 
20 

49 

28 

46 
39 

46 
31 

42 
35 

99,2 
37.6 

0NE0NT4 

MAX 
MIN 

76 
44 

69 
45 

76 
43 

74 
43 

65 
25 

68 
28 

46 
26 

48 
22 

59 
25 

70 
42 

73 
49 

67 
53 

54 

35 

51 
26 

52 
25 

51 
31 

58 
40 

50 
27 

63 
35 

61 
39 

63 
53 

69 
54 

67 
69 

74 
30 

49 
23 

46 
16 

36 
16 

49 
21 

52 
28 

45 

26 

46 
28 

56.9 
34.2 

SAINT  BERN4PD 

MAX 
MIN 

73 
43 

66 
46 

74 
43 

V3 
46 

61 
27 

64 

30 

42 
23 

48 
23 

57 
30 

67 
37 

69 
45 

69 

43 

46 
35 

46 
26 

51 
28 

52 

32 

57 
38 

48 
25 

60 
27 

59 
44 

59 
43 

68 
55 

66 
58 

74 
28 

44 
23 

45 
17 

35 

15 

46 

16 

49 
25 

45 
26 

46 
26 

56.9 
33.1 

SANO  HT  5UBSTA  AJ 

MAX 
MIN 

67 
49 

72 
51 

67 
54 

67 
47 

66 
27 

57 
30 

46 
20 

55 
30 

66 
34 

68 
45 

63 
52 

57 
37 

47 
33 

51 
26 

46 
30 

5! 
44 

50 
36 

57 
27 

59 

45 

60 
54 

67 
51 

64 
55 

72 
60 

67 
26 

43 
29 

36 
13 

44 
25 

30 
24 

47 
37 

43 

26 

38 

31 

56.4 
37.0 

SCOTTSBDRO 

MAX 
MIN 

72 
42 

69 
45 

75 
42 

73 
42 

65 
26 

64 
30 

47 
21 

60 
21 

56 
22 

68 
33 

60 
40 

66 
50 

52 
37 

52 
23 

63 
27 

50 
32 

57 
40 

44 
25 

57 
29 

59 
34 

61 
47 

70 
57 

09 
60 

74 
29 

50 
23 

42 
17 

38 

16 

46 

17 

92 
24 

45 
29 

44 

29 

57.8 
32.6 

VALLEY  HEAD 

»          •  • 

MAX 
MIN 

71 
43 

67 
43 

72 
42 

70 
43 

62 
23 

66 
25 

43 
18 

49 

21 

56 
35 

66 
36 

68 
41 

62 
52 

54 
36 

46 
19 

52 
24 

46 

30 

51 
39 

42 
22 

49 

23 

59 
45 

38 

47 

57 
50 

65 
56 

72 
23 

46 
26 

42 
I* 

34 

11 

44 
16 

31 
20 

43 
29 

43 
29 

55.2 
31.6 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

73 
52 

77 
50 

76 
48 

75 
53 

67 
28 

62 
30 

52 
26 

54 
25 

53 
24 

72 
44 

71 
43 

73 
45 

52 
36 

53 
32 

55 
31 

52 
33 

59 
43 

57 
30 

64 

31 

53 
40 

70 
50 

74 
55 

71 
58 

74 
30 

47 
26 

S2 
21 

J9 

20 

92 

27 

49 

31 

49 

40 

61.0 
36.9 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

MAX 
MIN 

76 
43 

72 
43 

76 
50 

74 
47 

66 
30 

66 
40 

49 

28 

52 
26 

61 
30 

69 
49 

72 
55 

70 
50 

55 
38 

54 
26 

54 

30 

56 
36 

59 
40 

57 
30 

65 
32 

60 
48 

69 
58 

75 
55 

72 
60 

73 
32 

32 
28 

52 
21 

42 

22 

92 
23 

30 
30 

46 
35 

50 
35 

61.4 
37.9 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

79 
40 

76 
43 

76 
46 

74 
51 

69 
28 

70 
29 

54 
26 

55 
24 

63 
25 

74 
42 

72 
52 

70 
46 

52 
32 

53 
25 

58 
25 

54 
36 

62 
42 

59 
29 

65 
30 

64 
47 

70 
50 

72 
47 

74 
59 

70 
33 

54 

23 

32 
20 

43 

17 

93 
28 

31 
30 

49 

33 

50 
35 

62.9 
35.9 

clantdn 

MAX 

Mm 

79 
42 

73 
46 

76 
46 

75 
52 

68 
28 

69 
32 

53 
28 

52 
23 

60 
26 

71 
43 

64 
53 

66 
52 

52 
37 

52 
25 

56 
28 

53 
37 

62 
41 

57 
26 

64 
30 

67 
47 

70 
56 

66 
32 

75 
59 

69 
38 

54 

27 

49 

20 

41 
19 

92 
22 

92 
37 

47 
30 

46 

36 

61.2 
36.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

74 
49 

69 
49 

75 
50 

75 
43 

63 
29 

67 
30 

45 

23 

51 
24 

59 
29 

70 
40 

67 
46 

70 
40 

41 
35 

50 
25 

53 
23 

32 

34 

56 
39 

53 
28 

63 
29 

61 
43 

59 
44 

69 
38 

68 
60 

74 
27 

47 
23 

46 
16 

43 

18 

90 
27 

48 

31 

48 
29 

50 
32 

58.6 
34.7 

Fayette 

MAX 

Mm 

73 
40 

78 
48 

75 
47 

68 
47 

70 
24 

51 
31 

54 
20 

61 
19 

72 
33 

66 

40 

74 
55 

64 
26 

53 
34 

56 
20 

53 
30 

58 

39 

57 
39 

63 
24 

64 
48 

63 
44 

73 
37 

71 
37 

75 
66 

66 
29 

33 
27 

43 
16 

92 
13 

46 

29 

47 
40 

47 

30 

42 

37 

61.0 
35,6 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

72 
52 

70 
52 

73 
54 

73 
45 

63 
36 

65 
30 

45 
24 

51 
24 

58 
29 

68 
44 

65 
47 

70 
38 

59 
33 

50 
25 

52 
26 

52 
37 

56 
36 

53 
32 

61 
33 

60 
43 

38 
42 

67 
49 

67 
59 

73 
26 

46 
26 

45 

17 

38 

16 

47 

22 

47 
32 

90 
32 

50 
32 

57.9 
35.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

76 
40 

73 
40 

76 
45 

76 
39 

64 
23 

65 
2* 

48 
19 

54 
19 

60 
20 

70 
42 

69 
47 

72 
38 

40 
35 

31 
19 

55 
19 

53 
30 

57 
40 

56 
24 

65 
34 

63 
49 

60 
43 

71 
39 

66 
60 

76 
26 

49 

21 

46 

13 

40 
12 

49 

22 

49 

27 

93 
26 

54 
28 

60.0 
31.6 

JASPER  <•  N 

MAX 

Mm 

71 
40 

75 
45 

75 
42 

65 
42 

67 
23 

57 
30 

49 
25 

59 
19 

71 
27 

69 
36 

69 
56 

60 
35 

53 
35 

52 
23 

45 

27 

37 
40 

53 
39 

62 
23 

61 
35 

58 
46 

69 
49 

67 
35 

73 
60 

66 
27 

50 

21 

39 

17 

91 

12 

49 

29 

47 
36 

44 

27 

40 
36 

58.6 

34.0 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

80 
40 

78 
49 

76 
47 

71 
50 

70 
28 

60 
40 

52 
28 

61 
24 

72 
33 

67  70 
41  50 

64 
43 
■Be>N 

55     56  60 
37     32  31 
oum  roQowlBg  Sua 

70 
43 
OB  Ind 

62 
45 

64 
26 

65 
36 

66 
48 

79 
60 

79 
47 

75 
58 

77 
41 

33 

27 

49 

22 

33 
16 

92 

31 

92 
43 

90 
34 

50 
41 

64.2 
36.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
06CEW8EB 


Slalion 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  j 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Ave 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

73 
'>6 

75 
53 

74 
54 

68 
55 

69 

35 

59 
36 

52 
26 

60 

30 

67 
40 

64 

50 

63 
63 

60 
34 

49 
33 

50 
30 

48 
34 

62 
42 

56 
41 

63 
29 

60 
44 

60 
65 

71 
53 

74 
44 

69 
63 

69 
34 

50 
26 

40 
19 

46 
22 

52 
30 

60 
31 

46 
32 

46 
38 

59,6 
39.  2 

TUSCALOOSA  FAA  AC 

MAX 
MIN 

73 
i<3 

78 
52 

75 
48 

67 
33 

67 
30 

53 
31 

54 
27 

61 
25 

72 
34 

74 
45 

71 
60 

63 
36 

53 
36 

55 
28 

48 
31 

59 
46 

57 
33 

64 
29 

59 
41 

70 
52 

74 
50 

71 
65 

74 
51 

61 
29 

52 
28 

40 
21 

62 
19 

49 

30 

49 

30 

49 

30 

44 
32 

60.6 
36.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  0A« 

MAX 
MIN 

76 
4l> 

73 
47 

76 
49 

75 
51 

66 
31 

69 
34 

52 
29 

52 
26 

55 
26 

72 
49 

74 
47 

72 
46 

47 
39 

53 
29 

55 
26 

64 
39 

60 
42 

60 
31 

65 
34 

62 
49 

71 
60 

74 
55 

72 
67 

74 
35 

51 
32 

53 
23 

41 
26 

52 
26 

50 
34 

49 
35 

49 

41 

61.5 
38.5 

VERNON 

*          *  * 

MAX 
MIN 

73 
43 

79 
53 

75 
51 

67 
42 

68 
25 

59 
32 

54 

21 

60 
21 

70 
32 

66 
40 

73 
59 

68 
36 

52 
33 

53 
20 

47 
33 

57 
43 

65 
40 

62 
26 

62 
51 

62 
50 

71 
60 

72 
56 

76 
64 

72 
27 

51 
22 

39 
15 

49 

14 

46 
27 

49 
42 

47 
28 

44 
38 

60.7 
36.6 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTQN  fAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
<>3 

76 
48 

75 
46 

67 
32 

69 

26 

50 
32 

51 
27 

60 
25 

71 
37 

74 
43 

66 

52 

65 
36 

50 
35 

55 
28 

49 

26 

62 
47 

63 
32 

63 
26 

62 
35 

65 
55 

68 
49 

71 
47 

70 
53 

63 
27 

47 
23 

40 
21 

52 

19 

53 
27 

46 
37 

46 
33 

42 

37 

69.5 
35.8 

CALERA  2  SM 

MAX 
MIN 

72 
41 

77 
52 

76 
47 

68 
52 

70 
24 

56 
33 

61 
21 

61 
22 

63 
34 

72 
42 

67 
46 

65 
43 

59 
26 

62 
26 

46 
34 

61 
42 

67 
41 

62 
29 

66 
41 

67 
48 

70 
55 

73 
52 

73 
64 

67 
36 

49 
26 

46 

20 

64 

16 

51 
25 

46 
40 

45 
33 

41 
36 

61.5 

37.1 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

72 
40 

69 
41 

75 
43 

72 
47 

65 
25 

65 
32 

48 
24 

51 
22 

60 
29 

70 
35 

70 
44 

63 
48 

50 
36 

50 
25 

56 
27 

48 
33 

56 
40 

49 
27 

61 
32 

59 
42 

60 
46 

69 
44 

69 
54 

74 
31 

49 
23 

45 
18 

37 

20 

49 
25 

52 
35 

39 
29 

41 
33 

57.8 
33.9 

CHIL0ERS6URG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

74 
42 

77 

50 

76 
45 

71 
56 

70 
25 

67 
34 

51 

23 

62 
20 

72 
32 

71 
43 

66 
49 

67 
43 

62 
37 

52 

24 

50 
29 

62 
42 

57 
41 

64 
25 

64 
36 

69 
57 

69 

51 

73 
50 

70 
63 

69 
35 

60 
24 

49 
21 

53 

17 

61 
25 

51 
41 

49 
35 

46 
36 

62.1 
37.3 

CADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

68 
42 

72 
48 

70 
46 

63 
52 

62 
26 

56 
33 

48 
26 

56 
25 

68 
32 

70 
40 

61 
52 

67 
50 

56 
36 

52 
28 

44 

26 

57 
42 

49 
42 

67 
26 

60 
34 

60 
54 

66 
49 

66 
60 

74 
60 

74 
32 

43 

26 

35 
19 

49 
23 

48 
27 

40 
30 

38 
36 

38 

36 

57.1 
37.2 

PELL  CITV  I  NNE 

MAX 
MIN 

75 
41 

70 
41 

75 
45 

73 
50 

65 
25 

69 
25 

57 
25 

50 
21 

60 
21 

70 
35 

70 
46 

63 
63 

64 
36 

50 
25 

62 
24 

53 
31 

59 
41 

55 
24 

60 
24 

60 
42 

66 
54 

69 
51 

66 
54 

71 
32 

62 
23 

55 
18 

44 
16 

51 
16 

61 
26 

45 
31 

43 
31 

60.2 
33.2 

SYLACAUGA  <i  NE 

MAX 
MIN 

76 
41 

76 
41 

74 
46 

69 
51 

70 
25 

59 
38 

52 
24 

61 
20 

71 
35 

69 
45 

67 
46 

66 
42 

62 
36 

56 
24 

63 
33 

64 
43 

60 
42 

65 
26 

67 
34 

68 
57 

66 
53 

72 
49 

73 
63 

66 
35 

47 
23 

45 
24 

45 

16 

53 
26 

50 
42 

50 
36 

44 
39 

62.1 
37.4 

TALLADEGA 

•          •  • 

MAX 

Mm 

72 
44 

75 

51 

73 
47 

67 
49 

69 
28 

62 
35 

53 
26 

63 
23 

71 
41 

71 
46 

66 
49 

65 

40 

62 
37 

55 
26 

49 
26 

62 
42 

55 
39 

63 
26 

65 
35 

65 
57 

68 
51 

71 
49 

69 
63 

68 
34 

49 

24 

40 
19 

51 

17 

52 
26 

49 

41 

49 
35 

43 
37 

60.7 
37,6 

PIEDMONT  Plateau  05 

ALEXANDER  CITV 

MAX 
MIN 

79 
40 

73 
42 

75 
45 

75 
53 

69 
27 

70 
30 

53 
23 

55 
26 

62 
31 

69 
38 

65 

46 

67 
54 

60 
34 

65 
26 

60 
30 

54 
36 

63 
40 

57 
26 

64 
30 

67 
43 

68 
52 

65 
47 

73 
57 

70 
35 

55 

26 

46 

20 

40 
17 

53 
22 

53 
30 

47 
33 

49 
35 

61.6 
35.3 

ASHLAND 

MAX 

MIN 

76 
41 

70 
42 

74 
46 

71 
54 

66 
31 

69 
33 

49 
23 

52 
25 

56 
27 

68 
39 

66 
48 

64 
54 

58 
34 

56 
26 

57 
28 

53 
35 

61 
40 

55 
27 

63 
29 

65 
47 

65 
55 

65 
47 

69 

52 

67 
32 

52 
22 

42 
16 

48 
20 

51 
22 

54 
26 

45 
30 

49 

31 

60.0 
34.9 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

79 
43 

70 
45 

76 
47 

75 
54 

73 
31 

70 
39 

56 
26 

56 
29 

61 
36 

71 
46 

69 
48 

69 
57 

63 
37 

55 
26 

60 
31 

63 

40 

66 
43 

58 
31 

64 
32 

72 
45 

72 
54 

71 
50 

72 
61 

72 
42 

56 
27 

44 

20 

42 
20 

50 

27 

54 
35 

47 
34 

47 
36 

63.1 
38.9 

CAMP  HILL  2  NM 

MAX 
MIN 

78 
42 

70 
45 

75 
47 

72 
53 

69 
27 

69 
29 

52 
25 

52 
22 

60 
24 

70 
40 

70 
48 

68 
50 

68 
35 

62 
25 

57 
27 

57 
33 

63 
43 

56 
26 

64 
26 

70 
50 

67 
54 

66 
51 

72 
61 

70 
36 

55 

23 

46 
18 

41 
20 

52 
27 

53 
30 

46 
34 

49 
34 

61.6 
35.8 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

78 
47 

70 
38 

75 
42 

74 
46 

62 
22 

70 
26 

49 
21 

52 
16 

60 
26 

69 
35 

71 
43 

60 
50 

60 
35 

51 
24 

69 

25 

52 
29 

63 
39 

52 
21 

60 
24 

60 
46 

65 

53 

69 
46 

72 
64 

67 
31 

48 
19 

40 
14 

36 
14 

45 
22 

43 
26 

44 
31 

48 

32 

58.6 
32.3 

LAPAYETTE 

MAX 
MIN 

70 
46 

78 
48 

81 
50 

71 
60 

70 
30 

63 
34 

53 
29 

60 
30 

72 
46 

72 
50 

66 
50 

66 
46 

53 
40 

68 
30 

50 
32 

65 

44 

56 
44 

67 
32 

72 
36 

69 

50 

66 
53 

71 
54 

69 
60 

66 
34 

50 
44 

44 
J5 

53 
22 

56 
35 

51 
40 

46 
36 

42 

40 

62.3 
41.0 

MARTIN  DAM 

MAX 

72 
39 

75 
48 

76 
44 

69 
57 

71 
29 

69 
41 

65 
32 

62 
30 

71 
37 

71 
50 

66 
46 

65 
44 

52 
36 

66 
33 

55 
32 

65 
40 

57 
43 

65 
29 

72 
34 

68 
56 

67 
50 

73 
45 

76 
68 

71 
40 

52 
45 

47 
22 

53 
22 

53 

34 

53 
40 

49 
35 

45 
38 

63.0 

OPELlKA 

MAX 

Mm 

79 
44 

70 
48 

75 
48 

75 
50 

70 
31 

09 
31 

54 
29 

55 
29 

52 
30 

72 
40 

71 
45 

66 
54 

62 

37 

62 
29 

56 
30 

65 

34 

65 
43 

65 
29 

66 
30 

71 
43 

69 
45 

70 
67 

72 
69 

72 
46 

56 
28 

50 
22 

40 
20 

52 
22 

54 
36 

46 
35 

45 

36 

62.5 
37.4 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

Mm 

78 
48 

72 
51 

77 
55 

73 
55 

66 
33 

69 
36 

52 
24 

54 
25 

60 
28 

70 
41 

63 
50 

66 
50 

55 
35 

52 
28 

59 
32 

54 
36 

63 
41 

58 
32 

65 
30 

65 

68 
55 

68 
62 

72 
66 

68 
34 

54 
26 

46 
16 

41 
22 

52 
28 

53 
39 

46 
33 

48 

32 

61.1 
37.6 

ROCK  MILLS 

•          *  t 

MAX 

Mm 

eo 

39 

71 
42 

77 
43 

72 
47 

69 

25 

70 
25 

54 

25 

55 
20 

61 
20 

72 
32 

75 
41 

67 
50 

64 
37 

53 
25 

60 
25 

60 
32 

63 
39 

57 
24 

65 
24 

67 
39 

65 
52 

65 

43 

70 
55 

66 
36 

56 
21 

45 
19 

39 
16 

62 
16 

54 
27 

45 

30 

44 

30 

61.8 
32.3 

PRAIRIE  06 

• 

DAYTON 

MAX 

Mm 

79 
48 

79 
50 

79 
50 

78 
52 

72 
30 

70 
38 

55 

26 

60 
29 

64 
30 

70 
54 

76 
60 

75 
40 

50 
35 

63 
29 

55 
36 

63 
44 

61 
35 

65 

30 

68 

74 
56 

76 
68 

77 
54 

78 
66 

75 
37 

50 
43 

50 
36 

48 
42 

66.7 
42.6 

demopolis  lock  and  dam 

MAX 

Mm 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

78 
45 

76 
46 

79 
51 

70 
51 

67 
29 

71 
30 

52 
27 

53 
25 

62 
27 

72 
40 

75 
46 

74 
43 

43 
35 

51 
29 

54 
29 

52 
36 

60 
35 

56 
29 

65 
30 

73 
50 

73 
57 

77 
66 

74 
57 

74 
34 

50 
28 

55 
22 

40 
20 

55 

23 

49 

40 

48 

32 

46 
37 

62.1 
36.8 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

78 
47 

77 
53 

75 
52 

68 
40 

70 
30 

68 
30 

53 
27 

61 
34 

72 
45 

74 
54 

69 
40 

56 
40 

53 
22 

54 
24 

55 
41 

59 
43 

60 
43 

60 
43 

70 
46 

71 
49 

73 
57 

75 
63 

70 
48 

60 
36 

62 

20 

53 
29 

52 
18 

49 
44 

49 
31 

49 
33 

44 
28 

62.2 
38.6 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

77 
44 

76 
SO 

77 
50 

79 
53 

70 
28 

69 
33 

55 
25 

59 
27 

62 
32 

73 
43 

72 
54 

73 
54 

55 
37 

63 
28 

57 
26 

55 

40 

67 
37 

66 
28 

30 

76 

76 
56 

78 
65 

77 
41 

55 
26 

51 
21 

51 
16 

54 
21 

58 

34 

43 
38 

53 
38 

64.0 
36.9 

LIVINGSTON  2  SM 

MAX 

Mm 

77 
44 

77 
47 

80 
52 

71 
51 

71 
26 

73 
39 

56 

21 

56 
21 

63 
24 

72 
40 

75 
43 

71 
40 

45 
33 

54 
26 

58 
28 

54 
39 

60 
35 

60 
30 

65 

28 

74 
49 

71 
64 

78 
51 

77 
60 

72 
35 

52 
26 

56 
21 

43 
17 

66 
33 

49 

40 

50 
33 

47 
38 

63.4 
36,3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

78 
49 

77 
48 

76 
53 

75 
54 

69 
29 

69 
29 

54 

27 

55 
26 

62 
24 

70 
45 

66 
56 

73 
50 

51 
36 

64 
26 

56 
26 

52 
40 

62 
34 

56 
26 

6S 

29 

75 
45 

73 
69 

71 
62 

77 
62 

75 
38 

63 
27 

53 
22 

41 
19 

91 
22 

54 
37 

49 
34 

47 
36 

62.5 
37. S 

MINTER  3  NH 

MAX 

Mm 

76 
46 

76 
53 

76 
53 

74 
53 

70 
31 

69 
31 

54 
27 

55 
27 

64 
30 

72 
<-4 

70 
56 

72 
55 

65 
35 

52 
29 

62 
31 

53 
36 

65 
37 

67 
33 

65 
33 

77 
47 

76 
56 

73 
56 

79 
61 

74 
40 

55 
27 

53 
16 

41 

22 

53 
23 

52 
39 

49 
34 

52 
36 

63.3 
38.6 

MONTCDHERY  WSO 

MAX 

Mm 

77 
44 

78 
51 

79 
49 

72 
40 

70 
30 

57 
35 

55 
26 

62 
28 

73 
36 

72 
46 

74 
53 

65 
40 

55 
39 

56 
32 

51 
36 

66 
50 

57 
36 

65 

30 

76 
40 

73 
57 

72 
53 

79 
55 

76 
61 

61 
34 

50 
30 

43 
24 

52 
21 

54 
39 

61 
39 

52 
35 

47 
41 

63.7 
39.8 

SELMA 

MAX 

Mm 

78 
47 

78 
45 

76 
52 

73 
50 

70 
33 

66 
37 

56 
29 

63 
30 

65 

41 

73 
60 

74 
57 

62 
52 

55 
37 

59 
29 

57 
37 

65 
45 

60 
36 

66 
31 

77 
43 

74 
61 

72 
56 

78 
58 

76 
53 

60 
41 

53 
29 

43 
25 

63 
22 

53 
36 

54 

43 

62 
33 

48 

40 

64,2 
41.4 

TUSKEGEE  3  SW 

MAX 

Mm 

S««  R«l«r*nc*  Not**  Following  Station  Iud«x 
-  150  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UNION  SPRINGS 

MAX 

79 

72 

78 

78 

73 

70 

96 

55 

62 

73 

75 

74 

56 

53 

55 

S3 

67 

57 

65 

75 

75 

72 

79 

76 

54 

JO 

42 

92 

99 

49 

49 

63.7 

•          *  • 

MIN 

48 

52 

52 

35 

34 

28 

26 

29 

35 

53 

51 

37 

31 

32 

40 

44 

34 

34 

44 

56 

56 

61 

40 

30 

22 

25 

27 

42 

38 

37 

39«  3 

CtliSTiL  PL4IN 

07 

ANDALUSIA  1  NX 

MAX 

75 

71 

72 

75 

71 

68 

62 

54 

63 

70 

75 

72 

70 

51 

58 

65 

68 

64 

65 

75 

72 

75 

75 

78 

62 

53 

44 

94 

63 

55 

54 

65,5 

MIN 

40 

50 

48 

49 

28 

38 

27 

27 

30 

46 

52 

52 

36 

31 

30 

40 

41 

26 

28 

45 

55 

58 

60 

51 

26 

24 

18 

19 

>6 

36 

40 

38*4 

ATMORE   1  SW 

MAX 

79 

77 

77 

75 

72 

68 

57 

66 

75 

75 

76 

76 

53 

58 

58 

66 

67 

67 

77 

76 

77 

76 

79 

75 

59 

57 

96 

97 

69 

55 

53 

67.9 

MIN 

53 

55 

62 

32 

46 

30 

27 

41 

50 

60 

52 

36 

32 

32 

46 

34 

30 

42 

50 

56 

58 

63 

48 

32 

26 

21 

32 

90 

41 

44 

BtlTRICE   1  E 

MAX 

78 

79 

78 

79 

76 

73 

57 

55 

67 

75 

72 

64 

5S 

65 

67 

57 

65 

67 

70 

75 

78 

75 

73 

70 

59 

59 

55 

96 

96 

59 

56 

66.9 

MIN 

<>2 

42 

51 

50 

32 

29 

25 

24 

29 

48 

50 

49 

29 

25 

25 

42 

35 

27 

30 

37 

24 

22 

25 

26 

30 

36 

35 

34.0 

BRANTLEY 

MAX 

76 

73 

74 

79 

73 

63 

56 

56 

63 

72 

78 

75 

60 

56 

60 

58 

70 

61 

68 

72 

79 

75 

77 

SO 

61 

51 

97 

99 

99 

49 

54 

66.0 

MIM 

<<l 

49 

49 

48 

26 

36 

25 

24 

30 

51 

49 

52 

33 

29 

29 

39 

41 

27 

36 

41 

51 

54 

61 

50 

27 

22 

16 

23 

37 

35 

41 

DREMTON  3  SSE 

MAX 

76 

75 

76 

74 

71 

59 

58 

67 

73 

77 

79 

74 

56 

60 

51 

70 

63 

69 

78 

74 

78 

76 

61 

74 

56 

55 

97 

96 

65 

59 

94 

67.} 

MIN 

<>2 

5B 

54 

56 

28 

40 

23 

23 

37 

52 

57 

50 

37 

28 

29 

48 

35 

26 

39 

49 

50 

55 

59 

90 

30 

22 

16 

26 

49 

40 

45 

40.6 

CAMDEN  3  NH 

MAX 

77 

74 

74 

70 

70 

58 

55 

65 

71 

65 

74 

68 

52 

55 

47 

65 

58 

65 

77 

79 

74 

79 

78 

72 

54 

49 

95 

91 

57 

52 

49 

64,0 

MIN 

42 

50 

49 

51 

27 

38 

24 

23 

28 

41 

52 

35 

31 

22 

30 

41 

34 

26 

43 

56 

52 

53 

59 

36 

24 

19 

17 

26 

40 

33 

37 

CHATOH  3  N 

MAX 

78 

77 

82 

82 

74 

64 

57 

67 

75 

70 

78 

70 

55 

55 

49 

65 

62 

66 

80 

79 

79 

80 

79 

75 

61 

92 

97 

95 

64 

56 

50 

67.6 

MIN 

<.8 

55 

55 

56 

32 

45 

21 

26 

44 

46 

62 

43 

36 

47 

37 

45 

35 

30 

45 

46 

44 

54 

39 

40 

31 

21 

21 

38 

47 

39 

42 

40.8 

CLAYTON 

MAX 

77 

72 

78 

79 

77 

70 

55 

54 

60 

69 

76 

75 

69 

52 

56 

66 

65 

59 

66 

74 

70 

73 

76 

76 

64 

60 

42 

93 

54 

56 

47 

69.2 

49 

49 

54 

55 

30 

38 

28 

32 

34 

38 

46 

55 

36 

32 

32 

39 

38 

37 

38 

46 

54 

54 

61 

51 

50 

23 

24 

27 

29 

33 

37 

40,3 

ENTERPRISE   3  NH 

MAX 

77 

77 

73 

77 

72 

69 

57 

55 

62 

73 

78 

77 

70 

52 

58 

63 

70 

59 

65 

76 

74 

74 

74 

79 

63 

99 

51 

94 

58 

59 

50 

66,  3 

49 

49 

49 

49 

40 

41 

29 

29 

34 

46 

50 

55 

37 

34 

34 

41 

44 

36 

36 

45 

53 

53 

61 

52 

32 

31 

23 

2! 

41 

39 

42 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

MAX 

79 

73 

77 

78 

75 

10 

57 

56 

63 

72 

77 

76 

61 

55 

57 

59 

70 

60 

65 

74 

67 

75 

77 

61 

61 

48 

55 

95 

59 

46 

48 

69.4 

40 

43 

42 

47 

26 

33 

24 

23 

29 

44 

45 

54 

37 

31 

29 

35 

43 

28 

31 

51 

50 

52 

59 

53 

28 

22 

18 

29 

40 

35 

37 

EVERGREEN 

MAX 

BO 

79 

79 

75 

75 

60 

67 

73 

77 

75 

63 

62 

68 

63 

67 

76 

78 

77 

76 

79 

63 

97 

62 

52 

65 

69,6 

47 

54 

54 

54 

31 

31 

34 

50 

59 

35 

35 

43 

43 

32 

32 

41 

43 

45 

63 

50 

32 

22 

40 

40 

41 

42.0 

FRISCO  CITY 

MAX 

78 

78 

77 

76 

72 

72 

56 

55 

66 

75 

71 

76 

61 

52 

57 

63 

66 

60 

67 

78 

77 

77 

77 

77 

57 

92 

52 

62 

59 

55 

66,7 

48 

54 

51 

51 

39 

41 

26 

28 

36 

51 

60 

60 

35 

32 

32 

43 

37 

34 

37 

44 

56 

60 

62 

43 

31 

26 

22 

30 

39 

40 

41.7 

GENEVA 

MAX 

79 

76 

78 

79 

70 

72 

71 

72 

73 

77 

76 

60 

65 

59 

64 

61 

69 

63 

79 

79 

79 

75 

74 

80 

71 

68 

64 

54 

71.8 

30 

37 

33 

33 

29 

31 

29 

27 

26 

26 

25 

24 

33 

39 

36 

29 

33 

26 

29 

29 

45 

45 

50 

54 

52 

40 

25 

24 

33.6 

CILBERTOWN 

MAX 

77 

77 

73 

70 

72 

65 

60 

65 

73 

67 

75 

68 

53 

55 

50 

64 

61 

60 

79 

75 

79 

78 

77 

72 

59 

92 

56 

96 

60 

52 

60 

69.9 

44 

46 

51 

54 

28 

39 

29 

23 

37 

41 

60 

43 

36 

26 

32 

46 

32 

27 

41 

55 

56 

55 

66 

44 

24 

23 

13 

33 

49 

34 

36 

39.9 

GREENVILLE 

MAX 

78 

74 

76 

75 

71 

72 

70 

55 

63 

72 

73 

75 

64 

53 

57 

55 

66 

57 

65 

75 

75 

71 

75 

78 

58 

50 

43 

93 

57 

48 

52 

64.7 

46 

45 

53 

54 

34 

35 

28 

29 

30 

46 

56 

60 

36 

31 

31 

42 

37 

31 

32 

32 

55 

54 

62 

47 

32 

23 

20 

20 

40 

35 

40 

39.2 

HEADLAND 

MAX 

76 

77 

79 

76 

74 

69 

58 

55 

61 

73 

76 

77 

72 

54 

57 

65 

71 

59 

63 

72 

72 

74 

79 

80 

63 

50 

43 

93 

59 

46 

49 

69.7 

4; 

48 

46 

48 

32 

32 

26 

28 

33 

45 

48 

50 

30 

32 

31 

40 

40 

32 

33 

40 

45 

45 

60 

52 

31 

20 

23 

30 

35 

38 

40 

36,0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

80 

74 

79 

76 

76 

76 

67 

54 

55 

66 

70 

76 

64 

65 

60 

54 

60 

67 

67 

75 

76 

74 

75 

76 

59 

50 

41 

90 

54 

49 

51 

69.0 

47 

49 

52 

54 

41 

44 

28 

30 

32 

47 

56 

57 

36 

32 

30 

33 

40 

36 

36 

53 

54 

55 

56 

50 

32 

22 

21 

26 

41 

37 

40 

40.9 

OZARK  6  NNW 

MAX 

75 

77 

78 

75 

70 

61 

61 

63 

71 

77 

76 

75 

59 

59 

53 

69 

63 

65 

74 

74 

75 

75 

75 

73 

55 

59 

54 

98 

56 

49 

60 

66,3 

49 

56 

57 

57 

30 

48 

28 

32 

37 

52 

54 

50 

35 

33 

37 

45 

44 

37 

44 

56 

50 

61 

60 

51 

36 

23 

24 

37 

43 

39 

40 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

79 

70 

77 

76 

68 

68 

57 

54 

60 

73 

75 

70 

64 

55 

57 

52 

68 

62 

64 

68 

67 

72 

71 

79 

56 

48 

48 

92 

51 

50 

45 

63.2 

45 

48 

47 

48 

45 

37 

27 

28 

34 

45 

51 

52 

35 

30 

31 

35 

40 

30 

32 

36 

39 

53 

it 

45 

27 

21 

21 

23 

27 

31 

32 

37.2 

PITTSVIEW 

MAX 

78 

70 

76 

79 

74 

57 

55 

61 

72 

76 

75 

65 

55 

57 

53 

69 

59 

65 

74 

71 

79 

75 

60 

58 

46 

43 

93 

56 

47 

45 

64.1 

39 

40 

41 

41 

25 

23 

20 

20 

38 

42 

49 

38 

27 

26 

30 

45 

25 

26 

39 

50 

51 

61 

93 

24 

21 

16 

16 

36 

32 

33 

34.3 

THOMASVILLE 

MAX 

75 

75 

76 

75 

70 

70 

56 

54 

64 

72 

69 

76 

51 

53 

56 

55 

64 

58 

65 

77 

75 

75 

76 

79 

54 

96 

42 

94 

60 

52 

50 

63.9 

MIN 

47 

53 

55 

51 

36 

37 

26 

28 

29 

50 

51 

51 

36 

29 

30 

40 

35 

31 

32 

50 

60 

52 

60 

39 

29 

21 

20 

28 

41 

37 

40 

39.9 

TROY 

MAX 

71 

78 

76 

72 

70 

57 

54 

63 

72 

76 

74 

66 

59 

50 

68 

59 

66 

75 

71 

70 

79 

76 

71 

62 

47 

54 

97 

54 

50 

47 

64.7 

MIN 

48 

58 

51 

55 

35 

44 

28 

35 

36 

64 

56 

42 

30 

40 

45 

42 

36 

43 

57 

56 

59 

62 

49 

30 

22 

23 

36 

43 

35 

40 

HHATLEY 

MAX 

78 

79 

77 

73 

74 

70 

65 

70 

72 

71 

72 

71 

58 

57 

53 

63 

70 

69 

li 

69 

74 

76 

73 

70 

62 

49 

50 

94 

98 

96 

54 

66.9 

•          •  • 

MIN 

42 

42 

49 

52 

21 

46 

24 

29 

41 

45 

58 

42 

25 

24 

32 

45 

28 

26 

39 

42 

46 

54 

33 

38 

25 

19 

30 

40 

49 

42 

40 

37.9 

culf 

08 

BAY  NINETTE 

MAX 

78 

79 

77 

74 

73 

60 

56 

67 

77 

73 

77 

66 

54 

59 

50 

68 

62 

70 

77 

77 

78 

76 

76 

69 

60 

92 

97 

99 

69 

59 

92 

66.9 

MIN 

52 

59 

61 

57 

40 

49 

31 

35 

40 

55 

62 

47 

36 

34 

41 

48 

37 

34 

47 

54 

59 

62 

63 

44 

37 

26 

26 

37 

90 

42 

43 

49.4 

CDDEN 

MAX 

78 

76 

76 

75 

72 

65 

60 

67 

76 

74 

73 

65 

56 

61 

53 

66 

62 

70 

74 

75 

76 

74 

72 

65 

62 

90 

97 

60 

64 

57 

61 

66.8 

MIN 

48 

57 

62 

61 

37 

51 

32 

33 

50 

53 

62 

40 

38 

37 

40 

53 

36 

34 

47 

50 

53 

63 

60 

54 

37 

27 

25 

35 

49 

44 

44 

49,4 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

78 

76 

77 

75 

71 

61 

59 

66 

76 

75 

78 

71 

57 

61 

52 

66 

60 

70 

77 

77 

78 

77 

76 

66 

61 

47 

96 

96 

67 

56 

57 

67,2 

MIN 

52 

59 

62 

61 

38 

51 

33 

37 

50 

47 

55 

51 

37 

37 

41 

51 

42 

35 

49 

53 

56 

62 

61 

51 

40 

26 

27 

35 

41 

41 

45 

46,1 

FORT  MORGAN 

MAX 

65 

71 

71 

69 

66 

44 

54 

46 

56 

64 

62 

62 

60 

45 

48 

59 

55 

47 

58 

62 

62 

64 

70 

64 

58 

53 

J9 

45 

96 

55 

64 

96,9 

Mm 

50 

49 

63 

51 

40 

46 

33 

32 

38 

40 

57 

39 

32 

31 

34 

37 

39 

39 

44 

49 

50 

54 

54 

46 

32 

14 

10 

39 

43 

36 

40 

40,7 

MOBILE  WSO 

MAX 

80 

75 

78 

75 

74 

62 

59 

65 

77 

74 

76 

66 

56 

61 

69 

70 

63 

70 

75 

77 

78 

78 

79 

68 

63 

♦9 

97 

58 

67 

96 

55 

68.1 

MIN 

52 

58 

63 

51 

42 

43 

35 

34 

51 

53 

65 

43 

39 

38 

45 

48 

39 

36 

50 

57 

62 

64 

66 

43 

37 

30 

28 

39 

46 

45 

43 

46.6 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

79 

79 

79 

79 

75 

74 

62 

59 

69 

78 

77 

80 

67 

52 

62 

70 

70 

62 

71 

79 

76 

78 

78 

76 

65 

62 

♦  9 

97 

65 

66 

58 

69.4 

Mm 

47 

54 

62 

61 

36 

39 

32 

34 

39 

54 

61 

50 

36 

36 

36 

45 

38 

33 

39 

50 

54 

57 

60 

50 

35 

27 

29 

33 

41 

40 

44 

43.9 

-  151  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  MqniK 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLtTEAU 

05 

MARTIN  OM 

EV&P 
WIND 

.O'l 

1 

.04 

1 

.08 
2 

.03 
9 

.06 
3 

.30 
35 

.10 
24 

■'I 

.03 
2 

.00 

.00 
1 

.OS 

9 

.11 
25 

.09 

17 

.00 
2 

.00 
14 

.08 

10 

.11 

2 

.02 

1 

.09 

2 

.04 

1 

.02 
2 

.04 

U 

.19 

19 

.00 
2 

.08 

22 

.09 

2 

.19 

2 

7 

9 

a 

2.068 
2978 

*       *  • 

tlULf 

OS 

F4IRHQPE  2  NE 

EV4P 

HAX 

HIN 

.03 
It 

.08 
79 
64 

.03 
80 
66 

.10 
72 
65 

.11 
72 
46 

.13 
68 
54 

.13 

60 
39 

.07 
63 
39 

.02 

70 
47 

.08 

71 
51 

.10 
73 
53 

.09 

90 
36 

.11 

68 

41 

.09 

64 
43 

* 

59 
44 

.04 

72 
51 

.05 
66 
45 

.14 
67 
♦  2 

.04 
76 
53 

.06 
75 
58 

.06 

80 
60 

.08 

81 
65 

.09 
74 
63 

.09 

76 
60 

.09 
69 
45 

.08 
52 

37 

.09 
92 

37 

.03 
55 
42 

59 
90 

.02 

62 
47 

61 
47 

2.238 

69.1 

90.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  *  « 

NORTHERN  VALLEy  01 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
FLORENCE 
HUNT5VILLE  WSO 

MDUlTDN  2 

MUSCLE  SHDALS  FAS  4P 
NEW  MARKET  2 
RUSSfLLVlLLE  2 
WATE1LCI0 

•  •  * 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BRIDGEPORT  2  W 
SAINT  9ERNAR0 
VALLEY  HEAD 

«      «  » 

UPPER  PLAINS  03 

HALEWILLE 
HAMILTON  3  S 

«      •  * 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTDN  FAA  AP 
SYLACAJGA  4  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  END 

SNOUFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  UN  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  On  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  On  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  BNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
1.9 

T 

1.0 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

oeCEMBER  1970 


0) 

Day  of  month 

Station 

1 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

(  IN) 

AUBURN  4GR0N0MV  FARM 

2 

MAX 

«I^ 

63 

5: 

70 
52 

69 
56 

69 
56 

tt 
50 

61 
'tB 

58 
4 1 

59 
4 1 

65 
39 

66 
48 

61 
56 

65 

57 
49 

59 
4  1 

51 
40 

60 
44 

60 
49 

60 
42 

65 
42 

67 
61 

64 
59 

67 
58 

67 
59 

62 
54 

62 
43 

48 

43 

50 
36 

51 
32 

47 
43 

49 
42 

46 

42 

60.  1 
47.5 

if 

MA) 

MU 

5« 

5< 

57 

51 

t\ 

5£ 

58 
43 

43 

65 
50 

57 

57 

S6 
50 

59 
44 

43 

45 

60 
50 

45 

64 
44 

66 
59 

65 
59 

58 

60 

63 
56 

63 
46 

47 

46 

49 
39 

5 1 
39 

48 
44 

50 
44 

47 
44 

59.9 
49.4 

e 

MAX 

MI^ 

6C 

6< 

6« 

6! 

62 

59 

5! 

54 

5! 

61 
49 

60 

60 

55 

54 
46 

4; 

56 

56 
4C 

55 

46 

58 

4  5 

62 
52 

62 
58 

63 
57 

63 
58 

60 
5G 

60 
47 

45 
^; 

46 

4C 

48 
39 

44 
42 

47 
44 

45 
42 

56.5 
49.2 

ENTERPRISE  3  NN 

MAX 
«U 

55 

57 

58 

58 

52 

53 

49 

41 

48 

52 

55 

58 

53 

SU 

51 

51 

53 

49 

49 

52 

58 

59 

62 

62 

54 

47 

44 

44 

48 

50 

50 

52.5 

HEAOI.AND 

4 

MAX 
MtN 

61 
53 

62 
53 

63 
56 

65 
51 

65 
5* 

56 
52 

60 
48 

54 

47 

54 
46 

57 
50 

61 
54 

62 
56 

64 
52 

52 
50 

54 
48 

58 

47 

62 
53 

57 
49 

55 
45 

58 
49 

60 
47 

61 
52 

65 

60 

67 
62 

63 
54 

57 
45 

50 
43 

48 

40 

50 
45 

55 
50 

54 
43 

58.5 
50. 1 

ALL  MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  LISTED  OBSERVATION  TIMES. 

AUBURN  AGRONOMY  FARM     .   CHESTERFIELD  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  TEMPERATURES. 
ENTERPRISE  3  NW  .   ORANGEBURG  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  THERMOMETERS. 

HEADLAND  I   DOTHAN  SAND  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS. 

PITTSVIEW  ,    IZAGORA  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  SOIL  THERMOMETERS. 


5«e  R«(*r*tic«  NotM  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ALABAMA 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

SUUon 

.1 

Q 

Max. 

Min. 

°  i 

Day 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

1 

Average 
Maxim  ui 

Average 

Average 

Departur 
From  No 

o 

J3 

tn 

Dale 

Lowest 

Dale 

s 

& 

■A 

'p.i 

°  \ 

■A 

H 

Is 

e  c 

Greatest 

Date 

Total 

Dale 

1 

1  .SOorM 

«       *  • 

AUGUST  1970 

ATHENS  2 

cuntersville 

90. 6M 
87.5 

65.3m 
66.3 

78. OH 
77.9 

93 

I 

57 
62 

25 
25 

0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.45 
3. 2* 

1.15 
1.3'i 

10 
17 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

2 
4 

1 
1 

DAILY  PRECIPITATION 


1      2      3      4  5 


Day  of  Month 

7  I  8  I  9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  IE  I  17  I  18     19  1  20  1  21     22  1  23  1  24     25  1  26  1  27  28 


See  Reference  Notea  FoUawtng  Station  Index 
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ALABAMA 

DAILY  TEMPERATURES  .:jo 


Station 

Day  oi  Month 

• 

a 

e 
> 

< 

1      2  1  3 

4      5  1  6 

7      8  1  9 

10  1  11  12 

13     14  1  IS 

16      17  18 

19     20  21 

22  1  23  24 

2S    26  27 

28    29    30  31 

4UCUST  1970 
ATHENS  2 
CUNTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

96  99 
67  67 

92  93 

70     70  71 

9S  93  96 
69     63  63 

S6  89  89 
71     72  72 

93 
66 

89     89  89 
71     72  69 

85  85  75 
69     64  65 

89  80  82 
65     65  65 

8«  89  93 
62     61  63 

85  89  90 
66     67  71 

93  9!  9* 
65     68  6« 

90  89  09 
70     67  67 

92  86  90 
64     65  67 

69  86  87 
69     67  67 

91  91 
61  61 

89     88  86 
70     70  63 

87  88  88 
57     67  66 

86     8t  8<> 

62     70  67 

92  90  92  93 
69     65     67  67 

84  90  89  91 
66     70     70  67 

90.6 
65.3 

87,5 
68.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Stdtion 

i 

V 

Day  of  month 

« 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

*    •  » 

NQVEHBER  1970 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 

2 

MAX 
MIN 

74 
61 

70 
58 

71 
50 

67 
47 

57 
44 

62 
44 

67 
45 

69 
SO 

72 
54 

60 
53 

63 
51 

70 
50 

60 
52 

70 
53 

67 
51 

51 
43 

58 
39 

61 
38 

59 
44 

62 
56 

68 
47 

63 

48 

66 
53 

50 
36 

49 
34 

53 
36 

60 
47 

63 
49 

67 
52 

68 
54 

63.1 
48.0 

4 

MAX 

MIN 

73 
63 

69 
60 

70 
53 

66 
SO 

57 
47 

62 
47 

66 
47 

68 
93 

71 
55 

61 
55 

64 
53 

69 
52 

60 
54 

69 
53 

65 
53 

53 
46 

57 
42 

60 
41 

59 
45 

62 
57 

67 
49 

63 
50 

69 
55 

52 
40 

41 
38 

51 
39 

59 
48 

61 
48 

67 
53 

67 
55 

62.5 
50.0 

8 

MAX 
MIN 

69 
64 

67 
61 

67 
56 

63 
52 

56 
49 

58 
48 

61 
47 

63 
51 

65 
55 

59 
55 

61 
53 

64 
52 

58 
53 

64 
52 

61 
54 

54 
47 

54 
43 

55 
42 

55 
45 

58 
53 

64 
51 

60 
50 

60 
54 

54 
41 

44 
38 

48 
38 

53 
45 

56 
46 

61 
51 

62 
95 

59.1 
50.0 

*      •  • 

NOVEMBER  1970 
ENTERPRISE  3  NH 

4 

MAX 
MIN 

72 
50 

71 
48 

69 
48 

66 
58 

60 
58 

61 
54 

64 
52 

64 
52 

65 
44 

65 
42 

65 
42 

64 
44 

63 
50 

62 
53 

64 
53 

57 

56 

58 

61 

63 

65 

60 

61 

!7 

49 

50 

53 

57 

61 

62 

61.5 

•      •  • 

NOVEMBER  1970 
HEADLAND 

2 

MAX 
MIN 

71 
64 

68 
63 

69 
60 

65 
56 

62 
51 

58 
50 

59 
53 

59 
5* 

61 
55 

63 
55 

63 
57 

62 
55 

56 
51 

60 
53 

63 
56 

57 
51 

93 

47 

55 
30 

56 
39 

61 
55 

62 
53 

57 
51 

57 
49 

61 
42 

47 
39 

47 
38 

50 
41 

59 
49 

61 
46 

60 
45 

99.4 
50.1 

*      •  • 

NOVEMBER  1970 
flTTSVIEk 

4 

MAX 
MIN 

78 
63 

69 

60 

73 

57 

68 

54 

64 
51 

62 
50 

61 
47 

67 
47 

67 
49 

67 
49 

64 
55 

67 
55 

62 
55 

66 
55 

65 
55 

55 

50 

98 
45 

58 
45 

59 
46 

65 
55 

66 
50 

62 
46 

63 
49 

56 
41 

48 
40 

55 

40 

55 
41 

58 
42 

61 
44 

62 
44 

62.7 
49.3 

ALL  MAX  AND  MIN  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  LISTED  OBSERVATION  TIMES. 

AUBURN  AGRONOMY  FARM     .   CHESTERFIELD  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  TEMPERATURES. 
ENTERPRISE  3  NW  ,   ORANGEBURG  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  THERMOMETERS. 

HEADLAND  •   OOTHAN  SAND  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS. 

PITTSVIEW  .    IZAGORA  FINE  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  MAX  AND  MIN  SOIL  THERMOMETERS. 


CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1970 
JANUARY  1970 
JANUARY  1970 
JULY  1970 


SEPTEMBER  1970 
NOVEMBER  J970 


TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

CLIMATOLOCICAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND 
DIVISIONAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 

EVAPORATION  &  WIND 
DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 
UPPER  PLAINS  03 
UPPER  PLAINS  03 
UPPER  PLAINS  03 
PIEDMONT  PLATEAU  05 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

OULF  08 
PRAIRIE  06 


STATION 

FAYETTE 

DIVISION 

FAYETTE 

ASHLAND 


FAIRHOPE  2  NE 

GREENSBORO 


CORRECTION 

TOTAL  PRECIPITATION  2.55 

AVERAGE  PRECIPITATION  TOTAL  3.07,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  2.28 

TOTAL  PRECIPITATION  2.55i  AMOUNT  ON  13TH  0 

AVERAGE  MAXIMUM  88.7,   AVERAGE  MINIMUM  64.8, 
AVERAGE  TEMPERATURE  76.8,   NUMBER  OF  DAYS 
WITH  MAXIMUM  ABOVE  90* ,  12 

MAXIMUM  ON  31ST  88,  AVERAGE  MAXIMUM  88. 7| 
MINIMUM  ON  31ST  62,  AVERAGE  MINIMUM  64,8 

WIND  MOVEMENT  ON  3 1ST  9,   TOTAL  279 

DELETE  1970  ON  31ST  DAY 


S*«  R«l«r«oc«  NolM  FoUowtag  Sutton  Iculax 
-  15S  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

NAGE  t] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

EIXVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

ei 
s 

SPECIAL 

iltlVlLtf   t  NNN 

000* 

01 

HENRY 

31  39 

89  19 

469 

7A, 

JOHN  S  RICHBURC 

0063 

03 

MINSTON 

3*  13 

87  11 

799 

PROF.    PALMER  GOOSEY 

ALIERTi 

WILCOX 

7a 

SIDNEY  J.  HARDY/  SR. 

AllEitTvlLLe  2  SE 

QUI 

02 

MARSHALL 

11 

3*  I* 

86  10 

1140 

9P 

9P 

H 

ALA.  COMMUNITY  NETWORK 

kLEXANOER  CITY 

0160 

OJ 

TALLAPOOSA 

11 

32  57 

89  57 

660 

7A, 

74, 

HENRY  0,  DENHAM 

AklCEVKLE 

OITI 

031 

PICKENS 

i: 

33  07 

88  07 

140 

7J 

7A, 

MRS.  CHERRY  J,  HERNOON 

A<4DiLUSIA  1  NN 

0292 

OT 

COVINGTON 

91  19 

B6  30 

2601 

81 

JAHES  P.  CILLIS 

iSNlSTQl*  PAl  I* 

027^ 

0^ 

CALHOUN 

33  35 

89  91 

59» 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ailET  )  S 

o>ie 

01 

WINSTON 

3*  0* 

87  13 

909 

MRS,  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0J6« 

03 

CLAY 

11 

33  19 

85  90 

lOBD 

GEORGE  M.  BURNS 

ASHVRlE  «  M 

0377 

0* 

ST.  Clair 

"  'b 

86  20 

990 

JOHN  T.  SWINDALL 

039! 

01 

L I  HESTONE 

13 

86  99 

72^ 

9* 

RADIO  STATION  WJHW 

ATHORE   t  SH 

ESCAMBIA 

294 

4P 

41 

HUGH  H.  WIGGINS 

AJIJRN  3  Stt 

C«22l 

0! 

LEE 

11 

32  3* 

85  31 

7J0 

tl 

BA 

'  H 

MRS.   MARTHA  I,  MOORE 

iJByHN  ICAQNOMY  FIRH 

0*30 

0» 

LEE 

U 

32  19 

85  30 

692 

OA 

SA, 

G 

LESLIE  J.  JONES 

AJTAUOAVKIE   1  H 

0**0 

Ok 

AUTAUGA 

32  28 

86  41 

200l 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

•ANKHEaD  lock  kSa  DAH 

0909 

03 

ot 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  NINETTE 

09S3 

BAlOHIN 

30  93 

87  47 

268 

GROVER  W.  WOODWARD 

•lATklCE  1  e 

0616 

07 

MONROE 

87  12 

171 

7A 

7A, 

MARY  L.  6AYLES 

IlLLC  HINA  1  N 

ObS! 

01 

LIMESTONE 

13 

3*  42 

86  93 

600 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRV 

07*6 

PAYETTE 

Z 

33  40 

87  36 

492 

CARL  YER8Y 

07S7 

oi 

; 

33  22 

87  01 

94C 

6P 

6A 

** 

ROBERT  P.  MOSESf  JR> 

BUlINCSLfY  1  SE 

AUTAUGA 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRHINCHAH  USO  f 

oeji 

oi 

JEFFERSON 

; 

33  3* 

86  49 

62( 

MID 

HID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAI 

09S71 

MARSHALL 

2 

3*  13 

86  10 

107D 

7A 

ROBERT  L.  WHEELED 

BRANTLET 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31  39 

Be  16 

274 

BA 

BA 

R.  E.  HENDERSON 

BREMTON  )  SSE 

101* 

07 

ESCAMBIA 

31  0* 

87  03 

89 

6F 

6& 

MRS.   CLARA  T.  PEAVV 

BRIDGEPORT  2  n 

1094 

JACKSON 

13 

S*  56 

B9  49 

660 

MISS  M,  LOUISE  JONES 

BROOKNOOD 

11*3 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

B7  17 

609 

7A 

MRS.  WILLIE  M,  STVRON 

BRUNOIOCE 

IITB 

PIKE 

9 

31  43 

89  49 

910 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CILERA  2  Sh 

t2Ba 

0* 

SHELBY 

T 

: 

33  09 

86  46 

940 

9P 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

1301 

07 

32  02 

B7  20 

21! 

9P 

AUBuRN  UNIVERSITY 

CAHP  HILL  2  NM 

09 

TALLAPOOSA 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

: 

33  9* 

87  12 

43( 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  3  Sh 

1512 

CHEROKEE 

T 

3*  06 

89  49 

6U 

7A 

DON  R,  WATSON 

CENTREVILLE 

i92cJ 

03 

BIBB 

3 

32  97 

87  08 

224 

7a 

7A 

HUEY  COLBURN 

CMaTO"  i  N 

1566 

07 

WASHlNCTDN 

13 

31  30 

88  19 

285 

51 

9P 

GRADY  C .  YOUNG 

CHILDERSBURG  mTR  PlANT 

162C 

0* 

TALLADEGA 

7 

33  17 

418 

CITY  WATER  Plant 

CLAIBORNE 

169[ 

of 

MONROE 

31  32 

67  31 

183 

71 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

16V* 

03 

CHILTON 

32  91 

86  36 

560 

HAfllON  W.  EASTGRLING 

CLAYTON 

17251 

07 

BARBOUR 

9 

31  53 

89  28 

596 

8A 

MRS  ELIZABETH  H  WESTON 

IBO: 

0( 

30  23 

88  13 

13 

5P 

9P 

COFFEE  SFRINCS  2  nh 

GENEVA 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAH  PLANT 

iBii 

oi 

COLBERT 

li 

11  11 

67  90 

47( 

• 

TVA-*62 

COLLINSVILLE 

16*91 

Oi 

DE  KALB 

T 

3*  19 

89  92 

734 

TA 

8.  W.  APPLETON 

COLUNBU 

166» 

07 

HOUSTON 

31  17 

89 

TA 

INACTIVE  6/1/66 

CORDOVA 

19*0 

03 

WALKER 

i 

3>  46 

87  11 

334 

TA 

HRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

197*, 

07 

RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

V. 

32  26 

88  23 

215 

TJ 

REUBEN  P.  HARRIS 

filOEVlLLE 

Zll« 

09 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

760 

TA 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OtDEVlLLE  2 

2124 

09 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

69  46 

730 

RUFUS  P.  PLESS 

21SI 

?• 

I) 

32  21 

87  29 

21! 

7A 

7A 

JAKES  H,  CREWJ 

OiLTA 

CLAY 

TA 

MRS  VERNA  B.  LANDERS 

DEhOROlIS  LOCK  AND  DAM 

224! 

11 

HARENCO 

u 

32  31 

B7  90 

10( 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DQTHaN  «  SE 

1377 

HOUSTON 

9 

31  10 

89  21 

30B 

PAUL  a.  SMITH 

DOUBLE  SPRINGS 

23B« 

WINSTON 

1 

3*  10 

87  24 

BOO 

7A 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFPEE 

10 

31  29 

86  0* 

199 

TA 

ARTHUR  C.  8RJNSQN 

ELROO 

2632 

Oi 

TUSCALOOSA 

13 

33  19 

292 

MRS.  BELLE  BERRY 

INTERPKISe  3  NM 

267! 

07 

COPPEE 

9 

31  20 

85  33 

409 

7A 

TJ 

GH 

T.   HARRIS  MOATS 

EJFAULA  HlLOLlFE  REP 

2730 

07 

BARBOUR 

* 

31  99 

85  06 

219 

BA 

BA 

EUFAULA  NATL  MOLIFE  REF 

EVERGREEN 

275« 

071 

CONECUH 

6 

31  26 

86  96 

216 

TA 

MILLER  T.  SELLERS 

11 

baloh  in 

30  33 

87  93 

2] 

9P 

9P 

9P 

FALKVlLLE  1  N 

le^' 

MORGAN 

7A 

EOCBERT  M.  HARDIN 

FAYETTE 

2SB3 

oi 

FAYETTE 

i; 

33  41 

87  49 

36! 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

OL 

LAUDERDALE 

12 

3*  *S 

978 

9P 

9P 

HENRY   C,  RICHARDS 

FDRT  MORCAN 

303Ji 

OB 

BALDWIN 

9 

30  1* 

88  01 

ID 

JOAN  H.  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

30*3 

02 

DE  KALS 

7 

3*  27 

934 

8A 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3109 

or 

MONROE 

e 

31  26 

87  24 

410 

MRS.  NELIA  MCKENIIE 

GADSDEN  CAS  PLANT 

319* 

0* 

ETQMAH 

7 

3*  01 

86  00 

969 

7' 

61 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

CAINESUlLLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

TA 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLHAN 

2 

34  01 

66  49 

900 

BA 

MRS.  G.  HC  KENZIE 

3299 

§? 

9 

31  02 

89  91 

107 

7A 

7A 

CEORCIANNA 

3271 

BUTLER 

6 

31  38 

86  44 

289 

7A 

T.    E.  MASON 

GILIERTOMN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31  93 

88  20 

12B 

6P 

ALTON  G.  LAND 

CDRCAS 

3*30 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSaORO 

3911 

01 

KALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

GREENVILLE 

3919 

0' 

BUTLER 

31  50 

86  18 

4*9 

7A 

7A 

J.  A,  BLACK 

GULF  SHORES  P  0 

3999 

BALDWIN 

' 

30  17 

87  41 

6 

TA 

GILBERT  W.  MELCMER 

GUNTERSVILLE 

3973 

Oi 

HARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

578 

*P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GJNTERSVILLE  TVA 

3978 

02 

HARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

609 

TVA-769 

HALEVVILLC 

3620 

o: 

WINSTON 

2 

3*  14 

67  37 

990 

8A 

BA 

JAMES  E.  EIDSON 

HAMILTON  1  S 

36*9 

MARION 

11 

34  06 

87  59 

518 

7A 

TA 

EDDIE  L.  PEARCE 

haynevillE 

37*8 

oi 

LOWNDES 

I 

32  11 

86  36 

180 

8A 

8A 

MISS  ANNE  OOSWELL 

HEAOlANO 

3761 

07 

HENRY 

S 

31  21 

89  20 

370 

7A 

TA 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

1  HEFlIN 

3779 

09 

CLEBURNE 

i: 

33  39 

85  36 

890 

SA 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

highland  home 

3816 

07 

CRENSHAW 

31  97 

86  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HICHTOhER 

3S*2 

03 

CLEBURNE 

1 

33  32 

69  2* 

U79 

7A 

ARLON  L.  DTTS 

HODGES 

3699 

01 

FRANKLIN 

13 

3*  20 

87  56 

640 

TA 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  hso 

01 

MAO  I  SON 

12 

66  39 

600 

MID 

Mil 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSONVILLE  2  SH 

*20' 

L 

0* 

CALHOUN 

1 

33  48 
1  

89  46 

690 

L 

L_ 

 1 

MRS.  ELLA  M.  AVERS 

STATION 

6 

□ 

j     DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP.  1 

PRECIP. 

special| 

2 

87  16 

JAHES  A 1  BRITAIN 

JORDAN  DAN 

4306 

ELMORE 

T 

32  37 

66  19 

290 

ALASAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

K 

31  14 

86  11 

270 

7A 

FRED  H.  WOOD 

09 

CHAMBERS 

32  94 

69  24 

9P 

9P 

CHI LTON 

1 

32  58 

66  31 

JE  FFERSON 

■ 

33  33 

B6  33 

65  46 

"UFUS  Ml  SEHcLL 

0( 

32  39      68  12 

B.  Bi  WlLLlANJONr  JR. 

LOU  I SV I  LLC 

9,  31  46 

69  39 

12 

66  49 

3 

33  30 

66  91 

MARION  6  NE 

9U3 

PERRY 

3 

32  41 

87  16 

_ 

NATIONAL  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

0( 

DALLAS 

3 

32  27 

67  13 

202 

Ti 

INACTIVE  11/21/69 

06 

3 

32  26 

67  13 

7A 

Ti 

Oi 

65  99 

n 

32  19 

CHOC  TAW 

13 

68  27 

4 

32  0* 

85  31 

ALFRED  ii  AQAMS 

11 

32  27 

65  9* 

1 

32  06 

67  03 

7 

86  27 

MOBILE  WSD 

947( 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatologlst 
at  National  Weather  Service  Office,  Dannelly  Field,   R.F.D.   2,  Montgomery,  Alabama  36108,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional 

precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inchvs  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  vmrlabllltr 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  ba  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

If    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGtCAL    DATA    NATIONAL  SUlOtART, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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76,4 
73,8 
77. 5h 

77.0 
77.4 
60.4 

74.2 
74.9 
76.0 

60.4 
99.4 
61.5 

47.7 
45.5 
49,2 

45.0 
45.2 
47.3 

59,0 
57, 9H 
60, 7H 

DIVISION 

35.0 

-  8.1 

41.3 

-  3.9 

49.4 

-  2.3 

63.3 

2.0 

69.1 

.7 

74.1 

-  3.6 

77,4 

-  2.6 

76.6 

-  .6 

76.6 

2.9 

61.2 

-  1.6 

47,7     .  2,9 

46.4 

2.9 

r  1.6 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE   2  SE 
BESSEMER  3  SSM 
BIRMINGHAM  WSO 
BRIDGEPORT  2  H 
GUNTERSVILLE 

34.9 
36.6 
37.9 
33.9 
35.5 

-  7.9 

-  8.6 

43.1 
45.2 
44.5 
41.3 
41.5 

-  1.3 

-  4.2 

91.0 
52.8 
52.6 
49.9 

.2 
-  1.9 

63,1 
65.5 
65.6 
62,1 

3.0 
2.5 

69.4 
70.7 
71.3 
67,9 

- 

.7 
.5 

72.611 
74.9 
75.7 
72.7 
73,7 

.3.4 
-  3.7 

76. 6 
78,9 
80,6 
76.4 
77.3 

-  1,7 

-  1.0 

76,8 
78,7 
77.0 
77.9 

-  2.4 

76.8 
77,0 
75.2 
76.3 

.7 

6l!8 
63,3 
61.9 
63. 2H 

.  B 
-  2.M 

47.9     -  2.3 
48.8 

48,4     -  4.9 

46,8 

49,2 

47,4 
46.3 
47.9 
44.9 
46.9 

.6 

61 ,8 
62,0 
59.2 

-  2.1 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SCDTTSBQRO 
VALLEY  HEAD 

34.9 
33.6t1 
39.2 
32. a 
30.7 

-  9.4 

-10. e 

-11.5 

40.6 
39.2 
42.9 
39,9 
36.3 

-  5.7 

-  6.0 

-  7.9 

49.3 
48,8 
51.0 
48.4 
45.8 

-  2.3 

-  3.3 

-  4.1 

62,1 
61.6 
63.3 
61.4 
56.6 

1.0 

.5 
-  .6 

66,8 
66, 4H 
69,2 
66.2 
64.6 

-  3 

.4 

.9 
.1 

72,8 
73, 1« 
73,1 
73.1 
69.9 

-  3.3 

-  3.7 

-  5.4 

77.1 
76. 3H 
76.9 
77.4 
74.1 

-  2.5 

-  1.9 

-  3.7 

76,6 
77.6 
77,2 
76,2 
76.5 

-  .6 

-  .3 

-  .7 

76.4 
75,5 
75,3 
76.2 
73.9 

2.7 

3.1 
2.0 

62.3 
61.0 
62,3 

'I'o 

-  1.0 

-  .5 

46,7 

49,6  '  -  4.3 
47.6 

47,1  1  -  3,3 
49,0     -  4.3 

46.6 
49.0 
46.7 
49.2 

1.8 
l.S 

59,7 
98. 8H 
60.1 
99.1 

-  2.0 
■  2,2 

DIVISION 

3... 

-  9.1 

41.4 

-  4.5 

50.0 

-  1.9 

62.6 

1.6 

66.7 

.6 

73.2 

-  3.6 

77.2 

-  1,9 

77.8 

-  ,7 

79.8 

2.6 

62.0 

-  .8 

47.3     -  3.9 

46,4 

2.1 

99.6 

■  1.7 

UPPER  Plains 

03 

aliceville 
bankheao  lock  and 
centreville 
clanton 
double  springs 

DAM 

37. en 

37.3 
37.3 
37.2 
34.3 

-  9.9 

-  9.6 

43.1 
42.2 
43.3 
43.2 
40,3 

-  6.1 

-  5.6 

52.9 
51.8 
51.7 
52,3 
49.5 

-  3.6 

-  2.3 

65.9 
64.6 
65.7 
65.1 
62.1 

2.0 
2.1 

72,6 
70,1 
70.0 
70.5 
66.9 

-  1 

-  1 

.9 
.1 

78.1 
74. 4H 
75. 5H 
79.1 
72.6 

-  3.4 

-  3.6 

82,2 

80,2 
79 ,7 
76,4 

-  1,1 

-  1.0 

62.2 
79.7 
80.2 
79.0 
77,5 

-  .8 

-  l.O 

80.0 
77.9 
78.1 

75!2 

2.4 
2.5 

65.1 
64.1 
63.7 
64 ,3 
60.4 

-  1.5 
.  I 

48.2 
49.0 

48.4     ■  9.1 
48.6     -  4,3 
46,7 

49. OB 

49.7 

49.0 

46!7 

63. IH 
61. 9H 
59)2 

-  2.3 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 

prattvillE 

37. 7H 
34.4 
34.4 
35.7 
39. 9H 

-  9.1 

42. OH 
40.3 
37.9 
44. 4H 
47,0 

-  4.1 

51. 6n 

49.3 
47.4 
90. 8 
95.6 

-  1.1 

64.1 
63,0 
60,9 
63,7 
67.9 

3.7 

68,1 
69.8 
67,2 
67.8 
72.7 

.6 

72. 4H 
73.9 
72.8 
72.9 
76.7 

-  2.2 

76, 2M 
78,3 
75.8 
76, 6H 
81,2 

.3 

77, 7H 

78,9 

78.3 

77.4 

61.0 

.6 

76. 2H 
76.8 

75!2 
79. 4H 

3.6 

62, OH 
61,6 

6o!7 
67, IH 

1.5 

46,7Hi 
47.3  1 
49.2 
47.1 

51.4HI  -  3.1 

1 

48,3 
46,4 
49 ,8 
46.4 
91.4 

2.9 

60. 3H 
60.0 

99. 9H 
64. 3H 

-  .9 

TMORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

38.1 
39.5 
37.9 
37.9 

-  9.0 

45, 3H 
45.3 
44,8 
44.1 

-  4.5 

53.5 
53.7 
92.7 
52.7 

-  2.5 

66.2 
67.6 
65.9 
66.7 

1.6 

71.7 
72.9 
70. 2H 
71.1 

- 

.8 

79.9 
77.6 
74. IH 
76.2 

-  5.5 

79.6 
82.5 
77.9 
79,3 

-  3.8 

79. IH 
62.2 
80.4 
80.3 

-  1.0 

77.6 
79.6 
79. 1 
76.3 

3.1 

65,4 
65,0 
64,0 
62.7 

-  1.2 

90.9 
49,9 

49.9     -  3.9 
46,7 

49.4 
46.7 
90.0 
46.7 

2.6 

62. 7n 
63.7 
62 .2H 
62.2 

'  2.1 

DIVISION 

37. 1 

-  9.6 

43.1 

-  5.6 

51.8 

-  2.9 

64.9 

1,7 

70.3 

.9 

74.9 

-  3.6 

78.9 

-  1.8 

79.6 

-  .7 

77.6 

2.6 

63.3 

-  1.3 

48,3     -  4.6 

46.9 

1.7 

61.9 

■  2.1 

*       •  • 

EASTERN  VALLEY 

0* 

ANNI5T0N  FAA  AP 
CALERA  2  Sm 

centre  5  sh 
childersburc  mtr 
gadsden  cas  plant 

PLANT 

39!o 
35.1 
38.7 
36.5 

-  8.1 

44)4 
41.4 
46,2 
43.9 

-  2.7 

52.0 
93.6 
50.4 
53.6 

69.2 
64,6 
62,6 
69,7 

70.3 
70.2 
69.8 
70,4 
69, 7H 

* 

.2 

74.8 
79.0 
73.6 
79.2 
74.6 

-  3.0 

79,3 
79.2 
78.2 
79.7 
76.6 

-  1.4 

79.4 
79.5 
78.2 
79.6 
79.1 

-  .} 

77.2 
78.9 
76.6 
77,4 
77.1 

2.9 

64.1 
65.6 
62.6 
64.7 
63.3 

.3 

49,2 
49,9 
47,4 
90.1 

46.4     -  3.0 

47,7 
49,3 
49.9 
49, 7 
47,2 

2.4 

61.7 
62.4 
60.2 

61. 2H 

■  1.0 

PELL  CITY    I  NNE 
SyLACAUCA  4  NE 
TALLADEGA 

3S.1 
39.4 
3B.e 

-  8.1 

45,3 
45,7 

-  3.1 

49.3 
53,1 
53.2 

-  1.5 

63,2 
65,2 
65,2 

2.4 

69,0 
70,6 
70, 1 

.8 

72.7 
79.0 
74.2 

-  3.9 

77.6 
78.6 
76.3 

-  2.0 

76.6 
79.6 
76.1 

-  1.6 

76.9 
76.9 
76.9 

2.2 

62.3 
64.5 
63,9 

-  .3 

48.0 
50.9 

90.1     -  2.8 

46.7 
49.6 
49,2 

2.4 

62,4 
62.0 

-  1.4 

DIVISION 

37.4 

-  8.3 

44.5 

-  3.1 

52.1 

-  1.5 

64,5 

2.4 

70.0 

.3 

74.4 

-  3.2 

78.7 

-  1.3 

79.0 

-  .4 

77.1 

2.9 

63,9 

.5 

49,2     -  2.6 

46,2 

2.9 

61.6 

...0 

•       •  « 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 
AUBURN  3  SH 
CAMP  HILL  2  NW 
HEFLiN 

37.4 
35.0 
38.1 
35.9 

-10.5 

43.9 
42. 2H 
44.7 
41.90 

-  9.6 

52.8 
50.3 
53.4 
51.8 
49.1 

-  2.2 

65,2 
63,6 
66,4 
63,7 
61,3 

2.6 

71.4 
66.6 
72.0 
69.2 
67.8 

.1 

79.1 
73.0 
76.1 
74.0 
72.7 

-  2.7 

79,0 
76,8 
80.5 
76.1 
77.4 

.2 

78.4 
76.7 
80.2 
76.0 
76.5 

.3 

76.9 
74.7 
78,4 
76.6 
75.8 

2.6 

63.5 
61.7 

64.0 
61.7 

1.2 

48.8 
47.4 

90.9    -  4.2 

46.4 

46.0 

48.9 
47,5 
90.6 
48.7 
49.6 

2., 

61.7 
99. 6n 

60. 9H 
99.2 

'  1*3 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELlKA 

ROCKFORO  2  NNH 
ROCK  MILLS 

38.7 
41. 6H 
38.0 
36.6 
35.4 

47.1 
46.8 
44. 2M 
43. 6M 
41,9 

54.7 
59.3 

92!6H 
49,9 

65,6 
66,4 

64!9 
62.5 

71.4 
71.4 
70.6 
69. 4H 
69. 3n 

79.0 
79.9 
79. OH 
73.6 
74.3 

77.5 
80. OH 
79.3 
77.9 
78.6 

76.7 
79,4 
79.3 
76. 2H 
79.3 

77.4 
77,9 
78. 3H 
76.0 
77.1 

66.1 

65!4 
63.6 
63.5 

93.2 
91.9 
49.6 
49.2 
47.3 

51.7 
51.3 
50.0 
49. 4H 
47.1 

63.1 

62. 4n 

61. OH 
60. 9H 

DIVISION 

37. 1 

-10.9 

43,9 

-  5.9 

92,3 

-  3,0 

64.5 

1.1 

70.1 

- 

.3 

74.5 

-  3.7 

78.5 

-  1.6 

76.3 

-  1.3 

76.9 

1.8 

64.6 

-  .6 

49.2     -  4.6 

49,1 

1.2 

61.6 

.  2.4 

PRAIRIE 

06 

DAYT3N 

demqpdlis  lock  and  daf4 
Gainesville 
greensboro 
hayneville 

41.2 

38!4 
39.9 
39.611 

-  9.4 

N 

44.0 
43.8 
46.4 
44.4 

-  9.0 

93. OH 
92.9 
93.9 
93. 2H 

-  3.1 

H 

66.6 
67.1 
66.411 

2.0 

72.6 

70,8 
72,2 
70. 9H 

.0 

77.6 
79.9 
79.7 
75.9 
76.  IH 

-  4.2 

81. 3h 
78.6 
78.8 
80,0 
79.  7H 

-  1.9 

81.3 
80,0 
79.5 
60.2 
79. 5H 

-  1.7 

80.3 

79.1 
78.4 
76.6 
77.  8n 

1.3 

67, 4H 
63,8 
63,3 
64,8 
64, 9H 

-  2.9 

91.9 
49.0 
49.2 

49.6     -  6.9 

49.6ni 

94, 7h 

49,9 
90.9 
90. 9H 

.7 

- 

62.2 
63.3 
62.  7h 

■  2.6 

LIVINGSTON  2  SH 
MARION  JUNCTION  2 
MINTER  3  NM 
MONTGOMERY  HSO 
SELMA 

N£ 

39.1 
41.0 
38.8 
40.2 
43.1 

-  7.9 

-  7.8 

44.9 
46,9 
44. 4H 
46,8 
49.0 

-  3.5 

-  4.1 

92.8 
94,7 
53.6 
59.3 
57.0 

--1:; 

66.6 
67.7 
66.3 
67.9 
69.0 

3.8 

3.1 

70.9 
72.1 
71.1 
72,2 
74,4 

.2 
.8 

76.6 
76.1 
74. 2H 
77.0 
79.0 

-  2,4 

-  1.2 

79.6 
80,0 
79. IH 
61.5 
62.6 

-  ,3 
,8 

10.3 
•  O.IH 
76.6 
80.7 
61.9 

-  1.0 
.1 

79,1 
76,9 
77,9 
79,2 
80,9 

2.1 
3.9 

64.3 
64.5 
65.3 
67.0 
67.4 

90.1 
49.1 
90.1 

91.5     •  2,7 
92, 6H  -  3.8 

49.9 
90,0 
91.1 
91.6 
92.6 

3,6 
2,0 

62.8 
63. 4H 
62. 9n 
64.3 
69. 8H 

•  .7 

•  .7 

UNION  SPRINGS 

39.4 

-10.1 

46.0 

-  6.2 

59.1 

-  2,0 

67.4 

2.4 

72, 2H 

.7 

76.4 

-  2.9 

SO.I 

-  ,7 

80.0 

-  .6 

76.9 

2.4 

66.8 

-  .3 

91.3    -  4.9 

91.9 

1,3 

63. 8H 

■  1.9 

DIVISION 

39,9 

-  9.e 

49.6 

-  6.2 

94.2 

-  J.l 

67.2 

2.1 

71.9 

1.2 

76,4 

-  3.4 

80.1 

-  1,4 

80.2 

-  l.l 

76.9 

2.2 

69.4 

-  1.9 

90.4    -  9.3 

91.2 

1,9 

63,9 

■  2.2 

•       •  • 

COASTAL  PLAIN 

07 

>«.«  1 

ANDALUSIA  1  NH 
ATMQRE  1  SW 
BEATRICE  1  e 
BRANTLEY 
BREMTON  3  SSE 

39.8 
44.7 
41.8 
40.1 
43.6 

-  8. 

44.9 
49.6 
49.9 
46.3 
46.7 

-  9.1 

94,8 
57.9 
54.9 
99.7 
97.1 

-  1.3 

68.2 

70.1 
67.6 
67,4 
6!. 7 

4.4 

72.1 
72.9 
72.5 
72.5 
72.7 

79.9 
77.6 

76.0 
77.3 

-  1.5 

79.9 
80.8 
78.2 
79,9 
80,2 

79.3 
60.9 
78,6 
80.0 
80.0 

-  ,5 

77.3 
79.1 
77.4 
76.7 
77.0 

.9 

»>.• 

68.1 
64.0 
66.4 
65,9 

-  .7 

91.9 
49.6 
90.6 

91.5     •  4.8 

92.0 
99.4 
90. 9H 
92.0 
94.0 

2,1 

61. 1 
69.9 

69,8 
64.8 

■  1.2 

CAMOEN  3  NW 
CHATQH  3  N 
CLAYTON 

39.9 
43.6 
39.3 

46.3 
49.3 
46.2 

94.2 
96.4 
95.3 

67,4 

70.2 
67.6 

70.1 
72.9 
73,0 

1 

79.9 
77.3 
75.6 

1 

78.9 
79.7 
78.3 

78.6 
78. 8H 
79.1 

77.2 
76.4 
77.6 

64.6 
66.9 
66.6 

90.2 
92.7 
91.9 

90.3 
94.2 
92.6 

62.6 
69. OH 
63.6 

Sm  IUI*r*BC«  NoIm  Following  SuOon  Index 


1970 


January 

Febtudiy 

Maich 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

SbHon 

• 

1  1  : 
1  1 

• 

1 

1 

e 
• 

H 

1 

i 

a 
.5 

e 
• 

a 

Temperature 

« 

• 

1 

1 
B 
e 
H 

Temperature 

2 

« 

a 
B 
e 

• 

« 
Q 

a 
1 

1 

a 

H 

« 

a 

1 
a 

a 

a 

Temperature 

S 
Q 

Temperature 

» 

a 

• 

a 
£ 
« 
• 
0. 
a 

H 

• 

□ 

• 

2 
e 

1 

• 

& 

entekprise  3  nw 
eufaul'  urolife  ref 
Evergreen 
frisco  citv 

GENEVA 

<>0.1 
39.1 
41.6 
<.1.2 
".0.7 

46.4 
47.3 
46.6 
46.0 

95.8 
56. 6H 
55.7 
59.5 

6B.4H 
67.0 

H 

69.1 

72.7 
74.3 
72.8 
74.0 

76. 3« 
76.5 
77.9 
77.0 

79,8 
80.4 
81 ,6M 
80,9 
80,0 

79. 6 
BO. 6 
81 .0 
BO. 3 
79.4 

78.2 
78.5 
80. 4 
79.2 
7B.6 

66, 7n 

67.5 

67,3 

66,7 

66.2 

51.5 
90.7 
92. 6M 
91.8 
90.6 

53.8 
91.4 
95.8fl 

54. 2n 

52. 7h 

64  •  2H 
63.9 

64, 6H 
64, in 

CILBERTQHN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HONE 
OZARK  6  NNU 

42.7 

39.7  -U.5 
40.2 

39.0  -12.0 
42.7     -  9.6 

4517 
46.6 
46.2 
49,6 

- 

7.6 
6.6 

Uis 

96.6 
94.4 
9B.0 

-  4 

-  3 

8 
7 

68.3 
68, 6H 
68.8 
68.2 

2.3 

2.6 
2.9 

72!° 
74.0 
73.3 
74. 4M 

- 

1 

9 

1 

77.1 
75.9 
76.9 
76.2 

- 

4.3 
3.1 

79,3 
79.9 
80,7 
80.7 

80. 4n 

-  1.5 

-  .2 

-  .6 

79!4 
79,8 
80. 1 
80.2 

-  1 

7 

9 

9 

78.0 
78.4 
78,2 
79.8 
79.2 

1.7 

3.4 
2.2 

65.0 
66.0 
66.8 
66,7 
68.2 

-  1.5 

.6 

-  .3 

51.5 
Sl.o 
90.3 
92.0 
53.6 

-  5.8 

-  4.6 

-  4.4 

52,5 
52.0 
51.9 
53.0 
54.9 

Z 
2 

6 

0 
4 

64 , 1 
63. 5M 
64,2 
64.1 
69. 7H 

■  3.0 

•  2.0 
-  1.3 

PHENI X  C I  TV  2  NNW 

FITTSVIEK 

THONASVILLE 

TROV 

HHATLEY 

39.4  -10.2 
41.9     -  8.1 
41.2 

46. 1 
43.6 
49.4 
48,6 
46.3 

- 

6.4 

95.1 
52.9 
53.8 
56.3 
53.4 

-  3 

9 

65!° 
67,9 

66, B 

2.9 
3.6 

74.3 
70.5 
72.3 
74.1 
70.7 

- 

4 

v'io" 

76.6 

76!2 

2.7 

81. B 
79.4 
79.5 
80. 0 
79. U 

-  1.2 

-  .6 

Bl .  in 

79.6 
79.4 
79.5 
80.5 

-  I 

2 
9 

78.7 
77.2 
78.4 
79.3 
76. 9M 

2.4 
3.0 

67.8 
66.1 
64.7 
67.9 
67.0 

-  2.0 
.6 

50.5 
49,6 
50.4 
52  .6M 
Sl.l 

-  5.5 

-  3.8 

50,2 
49. 2H 
91.7 
93.8m 
92.0 

1 
3 

7 
0 

64. 2H 

62. 2n 

63,3 
65, on 
63. 6M 

P  2-2 
■  .9 

DIVISION 

40.9  -10.3 

46,9 

6.4 

55.4 

-  3 

0 

68.2 

2.3 

72.7 

6 

76.5 

3.2 

79.9 

-  1.1 

79.8 

-  1 

0 

78.4 

1.8 

66.5 

-  .8 

51.3 

-  9.3 

92.6 

I 

4 

64.1 

■  2.2 

GULF  08 

BAY  MINETTE 
CODEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 
nOBILE  hSO 

44.9 
43. 7n 

45.9     -  7.7 
49.0     -  8.0 

50,6 
50,7 
51.0 

51.4 

4.4 
3.8 

58.0 
99.6 
99.4 

99.2 

-  1 

6 
1 

70,9 
70,1 
70,7 

M 

71,9 

3.9 
4.3 

74,3 
73.8 
74.2 

79.3 

1 
3 

76.4 
79.2 
79.4 

80.2 

.6 

1.3 

81 .9 
81,4 
82,0 

S3,0 

.7 
.4 

BO. 6 
81. 1 
Sl.l 

83.0 

3 
9 

79.5 
60.2 
79.9 

81.7 

2.2 
3.8 

66.6 
70,5 
69.1 

70.5 

-  .2 
.6 

99.6 
96.3 
55.7 

M 

59.9 

-  3.2 

-  3.0 

96.2 
96.1 
56.7 

57.4 

: 

7 
3 

66,6 

67. in 

67.1 
67.9 

'  .6 
■  .3 

ROBERTSDALE   1  E 

49. 2 

49.3 

98.7 

70, 6H 

73.7 

77.  IM 

81,5 

80.9 

79.6 

66.7 

94.6 

56.5 

66. 4H 

DIVISION 

49.3     -  B.O 

90.6 

4.7 

99.0 

-  I 

0 

70.8 

3.B 

74.3 

1 

78.9 

1.2 

82.0 

.7 

81.3 

2 

80.2 

2.5 

69.5 

.  1 

95.7 

-  3.2 

56.6 

2 

7 

67.0 

Dlvls Ion 

averages 

In 

the  annual 

Issue  Include 

delayed 

and 

corrected  data  and  may  differ 

slightly  fro 

m  valu 

es  publ ished 

in  monthly 

Issues 

A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  PUBLISHED  IN  THE  JANUARY,  MARCH,  APRIL, 
AND  JUNE   1970   ISSUES  OF  THIS  BULLETIN. 
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TABLE  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


H70 


NOI«THE<N  V»LLEY  0 

ITHENS  2 
BELIE  H1N&  2  N 
FiLKVlLLE   1  N 
FLORENCE 
HODCES 

HUNTSVILLE  USO 
NADISON 
MOULTON  2 

HUSCLE  SHOtLS  fit  IP 
NEW  MARKET  2 

REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLOO 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALBERTVILLE  2  ^E 
BESSEMER  3  SSM 
BIRMINGHAM  USO 
BOAI 

BRIDGEPORT  2  M 

COlLINSI/ILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVUlE 
LEEDS 

HAGELLA 
□NEONTA 

PALMERDAlE  2  u 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  Au 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
HARRIOR 


UPPER  Plains 


aliceville 

ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSlEY   1  SE 

BROOKMOOD 
CARBON  HUL 
CENTREUILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILlE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONDVlLLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THDRSBY  E»P  STATION 

TUSCALOOSA  FaA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

BEST  BLOCTDN 
■INFIELD  2  Sh 


DIVISION 
EASTERN  VALLEY  OA 


ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  a  h 
CALERA  2  Sh 

centre  s  sh 

chiloersburg  mtr  Plant 

gadsden  gas  plant 
jacksonville  2  sh 

LEESBURG 
HONTEVALlO 
PELL  CITY   I  NNE 


NE 


SYlACAUCA 
TALLADEGA 
HALNUT  GROVE 


DIVISION 
PIEDMONT  PLATEAU  0> 


1.711-  3.51 


2.461 
3.«3i 
3.5A 


2.281-  3.2B 


2.83|- 
3.«6! 

3.661- 


2.70-  2.69 


3.01 
2.3S- 

2.»e- 

2.55 


2.72^  2.94 


2.501 
2.19 
3.95^ 
3.25(- 

2.67 
2.70 
2.55 
2.94 
2.40 

1.05 
2,05 
3.47 


3.65^ 
2.94 
3.8T 


3.00-  2.34 


2.26)-  3.53 


z'.lil-  ■ 
3.27|-  2.31 


2.64: 
2.7i: 
2.341 


3.51-  1.69 


3.01j- 


2.91h  2.12 


2.90-  2.42 


6. ail 

6.771 

6.62 


7.40  1.B3 


9.66 

B.S3 

B.95 
10.62 
11.651 

9.06  5.09 


7.63, 
6.02i 


3.34>-  2.16 


2.40-  : 
2 .661 
2.35-  2.93 


3.27| 
3.441 
2.26j 
1.51 
2.71k  2.79 


>.03|  1.91 
9. Oil 
11.36  5.36 


5.98 
5.93 
6.96 


10.551 
11.02 
10.27| 

11. 751 
6.3bI 

11.31' 
9.35 


10.00  5.56 

4.75 
1.09 
3.39 


12.06: 
7. 221 

10.95' 
7.01, 
6.08' 

9.901 


2.46-  3.17 


6.69 
7.64 
6.46 
6.92 
8.70 

7.09 
».71 
6.82 
9.08 
9.30 

7.51 
1.75  10.741 
6.90l 


7,16. 
6. 81' 


4.23 
6.31 
1.81 


6.821 
9,01 
9,24 
6,851 


8.25  3.63 


4.35! 
6.99< 
3.63 
8.77 
5.96! 

7. Oil 
7.871 
6,91' 
5.571-  1.06 
11.34 


7.38 

7.35 
13.23,' 
13.48 

8.08^ 

7.03! 
7.571 
6.07! 

5.O4I 

6.57: 
6,871 
7.83  1.64 
6.52 
6.07 

6.54' 
7.01 
10.80! 
9.50 
6.26 


7.65  1.46 


8.16 

10.55 
7.70 

11.54; 
6.96 

10.83 

7,66 

3,45i 
4,63! 


6,11 
6.<.& 
9,23 


7.1a  2.15 


4.62: 
4.21 
3.89-  1.51 


6.97 
5.46 
6.82 


9,96  1.13 


3.62 
2.27-  1 
3.27 

1.47-  2.24 


2.33h  1.09 


2.69 
1.50 
1.80' 


2.28 

4.98 
2.80 
1.70: 
3.02 
7.22 


.62 


4.83:' 
3.13 
3.091 


4.51  1.00 


3.25^ 
8.42 
3.55- 


3.62 
4.73 
2.01 
4,00 


4,75 
5,23 
4,76! 
5,06'  1.25 
3.43! 

5.87! 


.07 


7.3i; 

5,05: 
2.56-  1.69 
4.63 


3,73 
1,75 
3,10 


7,73  3,59 


4,62 
6,81 
4,6« 

10,05: 


2,44' 
1,85 
2.27.  1.36 
2.95 


3.25 

J.51- 

4.27; 


3.93 
4,10 
2.10 
3.52 

2.44-  1.81 


2.45 

4.19 

4.34 

2.43 

7.15 

1.94 

2.97 

3.29 

1.55 

1.16 

4.04 

.75 

1.80 

1.56 

1.75 

3.44 

4.37 

3.86' 

1.32 

3.29 

.96 

3.2» 

2.88 

1.65 

1.95 

I.45I 

2.35 

3.08-  1.28 


3.37-  1.79 
1.91 

2.91-  1.52 


3.66^ 
4.8» 
7.01 


4.47 
5.09 
4.O61 
1.97] 
4,82k 


4,66| 
3,66>-  1,63 
3,60k 
2,30 


3,451-  1,46 


3,20-  2,17 
5,30W  ,37 
4.94 


7,67 
9,49 
12,10  7,44 
8,55 


2,93 
4,90r 
2,65 
7,81' 


1.33- 
3.88 
5.20 
3.24 


3.41*.  1.72 


3.80 
4.03 
4.41 
1.30 


3,41-  1,4J 


5,52 
3.49 
2.34h  2.37 
2.37 
7.61 

2.83 


1.0: 
2.01! 
1.90 
3.06 


1.32-  1.96 


1.09-  2.54 


1.87-  1.36 


1.14-  2.05 


.56 
1.24- 
2.22 


1.52 
1.93 


4.9» 

6.04 
5.92 
8.24 

4,76, 

6,3'J 
6,0a 


7,39 
5,01 
6,92 
7,02 


6,02  3.20 

9.46'  6.59 
4.96 

7,04  4.09 
4.74 

3.11  .21 

4.85 
4.25 
6.23 
5.06 

9.38  5.39 

8.1^ 
9.14 
6.32 

6.46  3.32 
4.94 

7.37 

4.59  1.^9 
3.66  .71 
7.70 

5.44  2.49 


7.79 

6,59 
6,50: 
7,5l' 
9,02 
9.35 

6.53, 
6.9» 
5.45 

6.4^ 


4.61  2.26 


6.751  4.14 


6.63 
5.65 

7.61, 


6.18  3.93 


13.72 
12.30 


2.49 

3.94 

E 

52.46 

2.13 

3.51 

E 

46.58 

2.34 

3.64 

53.31 

2.09 

4.43 

51.34 

2.40 

4.73 

E 

54.82 

2.58 

-  1.07 

4.73 

-  .18 

50.96 

2.41 

3.67 

50.31 

2.07 

4.79 

56.04 

2.23 

E  3.08 

E 

43.96 

2.69 

3.17 

52.1.0 

2.68 

4.66 

93.39 

2.4} 

4.26 

E 

90.16 

2.17 

3.83 

E 

51.53 

2.36-  1.5« 


2.20-  1.86 
2.81 

2.31-  1,22 
2,46 

1,93.  2.01 

1.96 
2.44 
2.42 
1.92 
2.46-  1.34 


2.39-  1.90 


2.19 
2.21- 
2.51-  1.44 
2.30 


2.30 
2.10 
2.46 


1.79 

2.68 
3.02- 
2,29 
1,65 
2,49 


1.97 
2,04 
2,66-  ,84 
3,31 
2,12 

2,26 


2,30 
2.37- 


2.02 
2.66 


3.98-  1.01 


3.32-  1.7C 


3.46 
2.96 
3.90 
4.7»k 


4.40- 
3.981-  1.23 
3.60 


98.59 
46.97 
E  46.22 

55.111  1.03 
49. 8« 

99.0^ 

47.11U  8.10 
47.7^  4.40 


4.58 

3.92 
4.21 
9.4t 
4.56 
9.00 

3.22 

>.16-  2.01 
4.31 
1.05 


3.11- 
9.20 
1.73 

3.77 
2,37 
4,80 
2.94 
4,61 

3.96 
1.64- 
3.32 


3.99-  1.12 


A, 66^ 
4.611 


2.28 


99.49 
55.30 
51.66-  1.39 
45.90 

43.78-  8.98 

48.01 
48.99 
50.79 


99.68 


.69 


49.53-  3.90 


50.211 
54.711 
45.03 
54,09i 
50,25 

46.31 
56.00 

54.56-  .63 
96.33  1.13 
60.46 


97.33 
90.99 
97.04 
98.77 
97.17 

91.66 
E  93.92 
92.16 

92.35 

49.98 
46.36 
53.04|- 
57.01' 
58.3^ 

90.44 
91.361- 
97.62 
60,19 
92.92i 


49.69' 
42.20 

46.76-  7.63 

93.07 

99.21 

42.66 
46.3a' 
90.2* 
93.79 
92.19 

53.96 

49.4Af  1.93 
47.69: 


90.40-  2.02 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  .  CONTINUED 


STATION 

JANUARY 

FERRUARY 

1 

1 

° 

? 

AUBURN  3  SH 

4.38- 

.17 

4 

17 

.77 

11,15 

CAMP  HILL    2  NM 

15 

9,03 

DAO€VtLLE 

?  *  TlL 

2  19 

4 

69 

.39 

9,75 

DELTA 

3**2~ 

3 

79 

9.01 

HEFL  IN 

2 

87 

7.90 

Hi CHTOwER 

3.61; 

2 

88 

E  7.91 

JORDAN  DAM 

2.77 

7,05 

LAFaYETTE 

2.65 

3 

76 

6.67 

MARTIN  DAM 

2,50- 

2.15 

OC 

,  26 

7,48 

OPELIKA 

3.7* 

78 

11.08 

ROCKFORO  2  NNH 

3  27 

59 

6.56 

ROCK  MILLS 

3 

53 

5,66 

thurlOw  dam 

3 

37 

HAOLE Y 

3.28 

02 

6,  35 

HETUMPKA 

3  ,23- 

1.33 

9* 

,  15 

8.05 

YATES  HYOHO  PLANT 

P    2  29 

2  IB 

Dl VI SION 

3,26- 

1.59 

86 

1 .  Ifl 

8.17 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

CU9A 

3.251 

96 

5.40 

OAYTON 

03 

E  6.34 

oemopolIs  lock  and  dam 

• 

12 

1  66 
* 

6.21 

GAINESVILLE 

07: 

4.49 

GREENSBORO 

3*2^- 

1  52 

3 

77r 

1.55 

7.12 

HAYNE V  I LLE 

3.33 

E  3 

91! 

8.04 

LIVINGSTON  2  Sm 

10, 

4.77 

MARION  6  NE 

3 ,49 

OS 

6.26 

MARION   JUNCTION  2  NE 

3 

72' 

6.42 

MATHEHS    1  SSh 

3,55 

3 

40 

4.15 

Ml  LSTEAD 

.03 

3 

87 

,75 

6.71 

MINTER  3  NM 

2,  BO, 

89 

7.85' 

MONTGOMERY  WSO  3 

3 

77 

.59 

6.201 

QRRVI LLE 

sill 

^ 

05 

6.19 

perryville 

3.5*. 

66 

5.65, 

PINE  LEVEL 

2  86 

SO 

6.70 

SELMA 

3!70- 

.67 

4 

76i- 

.18 

5,17r 

SUTTLE 

3 

51 

6.73' 

UNION  SPRINGS 

2.83- 

1 .50 

32 

.40 

6,42< 

UNIONTOHN 

2.98 

64 

6.63 

WARRIOR  LOCK   ANO  0AM 

3  07 
* 

76 

4,94| 

DIVISION 

3.12- 

1.20 

77 

1,01 

6.28 

•       •  • 

COASTAL  Plain  o? 

i 

ABBE V  I  LLE    1  NNH 

3.72i 

82 

12.  83 

ALBERTA 

31 

5,64 

ANDALUSIA    I  NH 

3*  all 

18 

8.79 

atmore  I  Sm 

'  7« 

12 

7,87i 

BEATRICE   1  E 

4  '  41 

4 

48 

8.20' 

BRANTLEY 

4.01- 

.75 

19 

62 

fl.  13' 

BREWTON  3  SSE 

63 

9.87 

BR'JNDIOGE 

3*65- 

* 

25 

'  ?  1 

7.75 

CAMDEN  3  NW 

3*  23~ 

00; 

7.87 

CHATCM  3  N 

4*01 

6 

'6! 

9.00 

CLAIBORNE 

5.28 

87 

8.56 

c  L&YTON 

36 

57 

27 

6.84 

COFFEE   SPRINGS  2  Nh 

-*„,"" 

S4 

,  97 

B.60 

COTTONTON 

16 

6,25 

ELBA 

4*62 

4 

SO 

.31 

12.85 

ENTERPRISE   3  NM 

3.54 

97 

10. 17 

EUFAULA   MIlOlIFE  REF 

14 

7.83 

EVERGREEN 

5*11 

56; 

8.37 

Fft  ISCO  C ITY 

,  ' . 

09 

98 

46 

6,61 

GENEVA 

3*  68"- 

'21 

5 

14 

[63 

7.49 

GEORGI ANNA 

4.89 

87 

8,68 

GUBERTOmN 

30 

6.41 

GREENVILLE 

:  3*88- 

84 

4 

91 

.03 

6.53 

HEADLAND 

63 

8,  19 

HIGHLAND  HOME 

3*41- 

1    4  5 

94 

.08 

6,  Bl 

K INSTON 

3.63 

81 

8.04 

LOuISVI LLE 

94 

6.66 

MELVIN 

3*38 

3 

86 

7,20 

NEwTON 

=  3!50- 

,41 

71 

1.23 

11.52 

OZARK  6  NNM 

5 

93 

.86 

u  .74 

PHENIX  CITY  2  NNW 

4.90 

15 

7.50 

PINE  APPlE 

3.60 

90 

7.65 

PITTSVIEW 

45 

5.92 

RIVER  FALLS 

siei- 

1.38 

3 

68 

1.21 

9.83 

THOMASVIlLE 

I6h 

.98 

8. 19 

TROY 

3.42P 

1 .09 

o9^ 

.31 

7.20 

WALLACE   2  E 

49, 

8.27 

rtHATLEr 

4  •  50' 

52 

10.72 

DIVISION 

3.93- 

.53 

It 

.83 

.12 

8. 18 

•       •  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

2.91' 

9 

.10 

10.08 

COOEN 

3.631 

.23 

7.61 

FAIRHOPE   2  NE 

*.31 

.10 

4 

.27 

.39 

7.17 

FORT  MORGAN 

3 

.73 

GULF  SHORES  P  □ 

3.45 

.65 

5.35 

MOBILE  WSO 

3,85- 

,79 

5 

.32 

.73 

8.60 

RQBERTSOALE   I  E 

3.86- 

,55 

3.86 

.31 

9.22 

DIVISION 

3.72- 

.72 

.42 

.22 

6.54 

SEPTEMBER  OCTOBER 


4.71 
3.35 


1.93 
3.61 
1.63 


2.83 
6.97 


3,07f-  2.01 
4.15! 
4.15-  1 
5.34 
3.641 


3.31h  1.67 


1.95-  1.53 


4.12^  1.19 


2.97r  1.81 
5.771 
3.66^  1 


4.12 

1.901 
2.67-  2.87 
3.49I 
1.52-  3 
4.17 

5.26 


3.15-  1.67 


1.75 

2.O4I 
1.23 
1.09: 
I.63I 

.SsL  4 
1.58-  4... 
1.16k  3.93 
2.71 
1.92 

1.70 
1.00,-  4.36 
1.201-  4,32 
1.34j 
1.40-  4 

1 .54 
1.43 

1.77^  4.06 
l.Ol-  4.36 


1.79-  3 
1.62 
1.60-  3.86 


1.85' 

.83L  ! 
2,23h  3. 48 

1.43i-  3.96 
.95i 


I.61h  3.94 


1.94^  4. 

?.  1  7I 


3.91 
6.43 
4.84 


4.77( 
4.13, 
9.05 


2.47k  1.22 
2.69 
3.49 
3.861 
2.02 


3,3S! 
4,461 
2.54I 
4.52  1.13 


7.391  2.62 
3.75, 
9,601 
2.50 

4.44I 
2.S6.  1 
3,00-  1.12 

2.12! 

3,12-  1.04 


9,75  1.57 


2.09 
3.64- 
1,61 


.04U 

•32r 


2.19k  2.17 


4.84  1.09 


5,66 

7.06; 
3.73I- 
5,54| 
6.03 

3.14; 


5.93 
4.35 
S.69 
4.60 

4,09k  l.oej    9.60  1,03 


2,92' 
J. 67 
3.691 


12.66 

9.32 
9.18 
7.83 
3.99 
4.77 

12,73 
9,31 
9,89 
7,90 


6,44  2,68 


9,37 
6.17 
15.76 


3.25; 

13.16  8.88 
19.46  10,28 

7,62  3,67 

4,60 

4.241 

i.64i 

9.40:  1,34 
11,60:  7.07 

4.92i 
10.041  5.62 


7.15[ 
6.07 
10.94 


3.071 
6.42' 
3.94 
13.98 
3,76 


3.75 
5.36 
2,86-  2.16 


4,15-  1,32 


6,08 
3.45 
3.51 


5.35-  2,44 


6,321 
2,49!-  3,61 
3,llr  2,62 
4,38 

2.90 


3,99 
3,57 
2,46 
4,56 
4,26 


2,93k 
1,97! 
5,54! 


3,91-  5.91 


40     6.59  2.72 


4.90 
6.17 
8.40 


4.21 

8.01 
5.47 
3.70 
7.30 
7.25 

6.05 
4.72 
6.23 
8.83 
9.70 

6.65 


6.10 
6,60 
7,90 
7.29 


1.41 
4.94 


5.26 
6.96 
12.28 


6.31 
8.65; 
6.99 


1.43 
1.76 


2.93 
2.82 


11.98 
17.70 
11.84 


1.64- 
1.50 


2,80 

1,20 
1,14 
,59 
1.10 

1,26k  2.19 


1.55-  1.90     9.46  7.21 


2.02-  1.95 


1.96 
2.02 
2.03 


l.SO 
1.08 
1.03 


2.26f- 

1.28 

1.15- 


10.24 
6.53 

12.05 
9.24; 
7.62 

10.69 
5.78 
7.05 


5.89  3.77 


1.26 

1.89- 

2.37t 


1.38 

2.25-  2.43 

1,18-  2.52 

1.26^  2.86 


1.66-  2.77 


9,73 
7.43, 
5.53h  1.95 


6,15 
7,21 
9,62 

2.94 
10.43 
5.56 
5.21 
7.40 

7.24 


6.98 
9.73 
5,08 
6,98 
9,69 

8,17 


9,03 
6.07 
7.44 


6.73 
4, 14 
9,87; 


6,94 
3,54 
3.74 


'7L  1.6 


6.54 
3.74 
9.20 


9.73 
5.74 
7.10 


2.18 
3.21 
2.80'-  .49 
2.19 


9.81 
3.36 


9.35 
2.70 


3.59 
4,S9 


2.26-   1.09  4,60- 


1 ,69 
1,84 
2,13r 


1,7*.  1.47  3,44 


2.90-     .47E  9.27 


1.36 
l.e2-  I 
1.79 

1.69-  I.IS 


1.28 
2.27 
3,41 

2,10 
2,34 
1.83 
2. 66 
3.49 

2,17 
1,72 
1.86 
1.71 
1.94 

2.61 


1.76 
1.99 
1.65 
1.62 

1.99 
3.07 
2.42 


2.52 
.86 
2.69 

2.00 


9.23 
9,66 
3.92- 


9,28 
9,46 
9,16 
9,69 


1,92 
1.66 


99.17 
63.09 
59.08 
56.29 
51.52 

57.46 
51.36 
59,57 
54,64 
96,21 

52.86 
51.09 
56.00 
56.53 
50.5^- 


52.97 

45.10 

44.06;- 

49.90 

56.60 

50.52 
53.51 
47.21 
45.06 
53.30 


.39 

E 

1.25 


57.94  7.48 
46.10 

48.40-  2.29 


46.31 
55.80 
47.35 


49.64-  1.03 


56.42 
46.00 
63.71 
58.53 
47.41 


56.26 
77.22 
56.47 
56.50 
59.41 


3.95 
16.96 
4.39 


6.53 
9,69 
4,06k 
6,82 


6.24 
6,83 
4.19- 


9.69 
6.39 
3.20 


6.14 
4.36 
9.21 
9,94 
3,12 

9.77 


58.24 
47.49 
61.43 

61.00 
45.77 
60.59 
61.59 
61.23 

61.91 

46.51 

50.87- 

56.13 

54.25- 

62.04 
46.96 
53.69 
53.44 
59.75 

52,51 
52.73 
49.12 
61.40 


94.65 
70.71 
56.96 


63.04 
71.45 
64.62- 


3.10 
2.82 


averages   in  the  aaoual    Issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  issues. 

See  Reletence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

a 

Lowest 

o 

Last  sp 

ing  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Numbei  of  days 
between  dates 

16  '  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  OI 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

i 

o 

20'  or  below 

24  or  below 

28  or  below  [ 

32  or  below  | 

Dale  1 

|Temp.  1 

Date 

|Temp. 

Date 

[Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

« 

Temp.  1 

9 

Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

« 
Q 

Temp. 

«> 
(5 

Temp. 

o 
i5 
Q 

Temp. 

o 

is 

•      •  • 

NORTHERS  ViLLEV 

01 

— — — , 

ITHENS  2 

. 

_ 

3-15 

23 

4-  3 

28 

4-  3 

2B 

U-  3 

32 

11-  4 

28 

11-16 

23 

11-17 

20 

11-24 

9 

246 

215 

214 

BELLE  MIN4  2  N 

97 

7. 

3 

2 

1- 

9 

2-  4 

6 

2-26 

17 

3-16 

23 

3-16 

23 

4-  3 

32 

11-  4 

32 

11-16 

27 

11-17 

22 

11-24 

12 

11-24 

12 

293 

271 

246 

245 

215 

FALKVILLE  1  N 

99 

7„ 

4 

Q 

9 

2*  5 

2 1 

4-  3 

U-  3 

30 

11-16 

11-17 

11-24 

11-24 

292 

2  34 

214 

FLORENCE 

99 

8- 

1 

- 

2 

1- 

9 

2-26 

12 

3-16 

20 

3-16 

20 

4-  3 

28 

4-  t 

31 

10-17 

31 

11-16 

24 

11-16 

24 

11-23 

20 

11-24 

9 

271 

292 

245 

227 

194 

HUNTSVILL6  WSO 

9B 

7- 

3 

3 

1- 

9 

2-  4 

7 

2-26 

18 

3-16 

22 

3-16 

22 

31 

11-  3 

32 

11-17 

29 

1 1-23 

20 

11-23 

20 

11-24 

19 

293 

270 

292 

246 

214 

HtDlSON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

MOULTDN  2 

101 

7. 

3 

1 

1- 

9 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-16 

22 

3-27 

28 

4-  2 

30 

10-17 

32 

U-16 

26 

11-17 

22 

11-24 

12 

11-24 

12 

271 

271 

246 

234 

197 

MUSCLE  SHOALS  F4A 

AP 

101 

7. 

3 

3 

9 

I J 

2 1 

3-16 

11-16 

32 

11-17 

2  7 

11-23 

11-24 

11-24 

293 

24  5 

NEW  MARKET  2 

99 

7- 

84 

2 

i- 

9 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-27 

26 

4-  2 

29 

U-  3 

31 

1  1-16 

26 

11-17 

21 

1 1-24 

11 

1 1-24 

11 

2  71 

271 

264 

234 

214 

REO  BAY 

103 

7- 

1 

1- 

9 

2-  5 

U 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-17 

26 

3-27 

30 

11-16 

26 

1  1-16 

26 

11-24 

12 

1 1-24 

12 

11-24 

12 

292 

270 

270 

244 

234 

REDSTONE  ARSENAL 

100 

9- 

u 

0 

1- 

9 

2-  4 

7 

2-26 

18 

3-16 

21 

3-16 

21 

4-  3 

30 

10-31 

32 

11-16 

26 

11-17 

22 

11-23 

16 

11-23 

16 

292 

270 

246 

245 

211 

RUSSELLlflLLE  2 

99 

7. 

4* 

4 

1- 

9 

2-27 

16 

3-17 

19 

3-17 

19 

3-28 

25 

4-  7 

32 

10-30 

31 

11-16 

24 

11-16 

24 

1 1-17 

19 

11-24 

10 

270 

245 

244 

233 

206 

WATERLOO 

*       •  * 

100 

7- 

2 

- 

4 

1- 

7 

2-26 

14 

3-16 

20 

3-16 

20 

3-27 

26 

4-  6 

31 

10-30 

31 

11-16 

25 

11-17 

22 

1 1-24 

11 

11-24 

U 

271 

293 

246 

234 

207 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE   2  SE 

- 

1 

1. 

9 

2-  4 

6 

2-26 

17 

3-16 

22 

3-16 

22 

4-  3 

31 

11-  4 

27 

11-  5 

23 

11-24 

11 

11-24 

11 

293 

271 

234 

233 

- 

BESSEMER  3  SSW 

101 

7- 

3 

2 

1- 

9 

2-  4 

11 

2-26 

19 

3-16 

23 

3-16 

23 

4-  3 

31 

11-  3 

30 

U-16 

27 

11-17 

21 

11-24 

13 

11-24 

13 

293 

271 

246 

245 

214 

BIRMINGHAM  WSO 

101 

7- 

> 

5 

1- 

9 

2-  4 

U 

2-  4 

11 

2-26 

21 

3-16 

25 

4-  3 

32 

11-  3 

31 

11-16 

27 

11-17 

23 

11-23 

19 

11-24 

13 

293 

292 

264 

245 

214 

BRIDGEPORT  2  w 

98 

7- 

3 

3 

1- 

9 

3-16 

16 

3-16 

16 

3-16 

16 

4-  3 

25 

4-  6 

31 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-24 

10 

253 

246 

246 

214 

209 

GUNTERSV I LLE 

96 

7-20* 

9 

11-  5 

32 

11-16 

27 

11-24 

13 

11-24 

1 3 

1 1-24 

1 3 

293 

0N60NTA 

99 

7- 

5« 

1 

1- 

9 

2-  5 

15 

3-16 

20 

3-17 

24 

4-  3 

28 

4-  3 

28 

11-  3 

30 

11-16 

28 

11-17 

22 

11-24 

11 

11-24 

11 

292 

293 

245 

227 

214 

SAINT  BERNARD 

97 

7- 

<> 

1 

1- 

9 

2-  5 

7 

3-16 

20 

3-17 

22 

4-  3 

28 

4-  6 

32 

11-  3 

30 

11-  6 

28 

11-17 

21 

11-24 

12 

11-24 

12 

292 

293 

245 

217 

211 

SAND  HT  SUBSTA  AU 

95 

7- 

34 

2 

i- 

9 

2-26 

16 

3-16 

19 

3-16 

19 

3-16 

19 

4-  3 

30 

U-  3 

31 

11-17 

22 

11-17 

22 

11-24 

10 

11-24 

10 

271 

253 

246 

246 

214 

SCOTTSBORO 

99 

7- 

4 

0 

1- 

9 

2-20 

16 

3-16 

20 

3-16 

20 

3-27 

28 

4-  3 

29 

11-  3 

30 

11-17 

21 

11-17 

21 

1 1-24 

12 

11-24 

12 

277 

253 

246 

235 

214 

VALLEY  HEAD 
*       •  • 

9& 

7- 

<> 

9 

3-16 

13 

3-17 

3-27 

4-  3 

4-15 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11-17 

1 7 

1 1-17 

1 7 

11-24 

g 

293 

245 

239 

214 

202 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

102 

7- 

9 

7 

2-  5 

11 

2-  5 

11 

2-26 

22 

3-15 

28 

3-27 

31 

U-  3 

32 

11-17 

22 

U-17 

22 

11-24 

16 

11-24 

16 

292 

264 

247 

221 

bankheao  lock  asd 

DAM 

5 

ii 

9 

2-  5 

11 

2-  5 

11 

2-27 

24 

3-17 

28 

3-28 

29 

11-  3 

32 

11-17 

27 

11-24 

16 

11-24 

16 

U-2'. 

16 

292 

292 

270 

245 

220 

centreville 

101 

7- 

1.4 

4 

104 

2-  5 

U 

2-  5 

11 

2-28 

23 

3-16 

26 

4-  3 

32 

11-  3 

31 

11-17 

22 

11-17 

22 

11-24 

11 

11-24 

U 

292 

292 

262 

246 

214 

clanton 

102 

7- 

i 

6 

9 

2-  5 

14 

2-  5 

14 

2-27 

24 

3-16 

26 

3-17 

30 

11-  4 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

11-24 

15 

U-24 

15 

292 

292 

263 

246 

232 

double  SPRINGS 

97 

7. 

<> 

5 

}; 

9 

2-25 

15 

2-26 

17 

3-16 

21 

4-  3 

29 

4.  6 

31 

11-  3 

31 

11-16 

23 

11-16 

23 

11-24 

10 

11-24 

10 

272 

271 

245 

227 

211 

FAYETTE 

100 

7- 

3 

2 

1- 

9 

2-  4 

B 

2-26 

20 

3-16 

24 

3-16 

24 

4-  3 

30 

11-  3 

28 

11-17 

20 

1 1-17 

20 

1 1-24 

11 

293 

264 

246 

232 

- 

HAlEYVILLE 

99 

7- 

- 

1 

1- 

9 

2-26 

16 

2-?7 

17 

3-16 

23 

3-17 

27 

4-  3 

32 

11-  4 

31 

11-16 

24 

11-16 

24 

11-24 

11 

11-24 

11 

271 

270 

245 

244 

215 

HAMILTON  3  S 

99 

7- 

3 

3 

9 

2-27 

14 

3-17 

19 

3-28 

24 

4-  4 

26 

4-  7 

29 

10-30 

30 

11-  4 

26 

11-16 

23 

11-17 

19 

11-24 

10 

270 

245 

233 

214 

206 

JASPER  »  N 

9 

2-25 

14 

28 

4-  8 

10-31 

31 

11-  4 

26 

11-17 

19 

11-17 

19 

1 1-24 

10 

272 

246 

246 

215 

prattville 

102 

7- 

3 

5 

9 

2-  4 

11 

2-  4 

11 

2-27 

23 

3-15 

26 

3-23 

32 

U-  4 

32 

11-24 

18 

11-29 

16 

294 

29? 

226 

TMORSBY  EXP  STATION 

101 

7- 

5 

9 

2-  4 

u 

2-  4 

11 

2-26 

23 

3-16 

27 

3-16 

27 

11-15 

31 

11-17 

26 

11-24 

15 

11-24 

19 

11-24 

15 

293 

293 

271 

246 

245 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

103 

7- 

!• 

6 

9 

2-  4 

13 

2-  4 

13 

2-26 

24 

3-16 

28 

3-16 

28 

11-  3 

32 

11-16 

28 

U-23 

23 

11-24 

19 

U-24 

15 

293 

293 

270 

245 

232 

TUSCALOCSA  Oliver 

OAH 

102 

7- 

5 

9 

2-  5 

14 

2-  5 

14 

2-26 

24 

2-27 

29 

3-16 

31 

11-  5 

30 

11-24 

IB 

11-24 

18 

11-24 

18 

NONE 

292 

271 

270 

234 

VERNON 

*      *  • 

100 

7- 

• 

1 

9 

2-  4 

6 

3-14 

20 

3-15 

22 

4-  3 

28 

4-  6 

30 

10-30 

32 

11-  6 

28 

11-17 

21 

11-24 

U 

11-24 

U 

293 

255 

247 

217 

207 

EASTERN  VALLEY 

0<| 

ANNISTON  FA4  AP 

100 

7- 

3 

2 

1- 

9 

2-  4 

11 

2-  4 

11 

3-16 

24 

3-16 

24 

3-16 

24 

11-16 

26 

11-16 

26 

11-17 

22 

11-24 

19 

11-24 

19 

293 

293 

246 

245 

■!45 

CAlERA  2  SW 

102 

7- 

2 

0 

1- 

9 

2-21 

16 

3-16 

20 

3-16 

20 

4-  3 

2B 

4-  3 

28 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11-24 

14 

11-24 

14 

11-24 

14 

276 

293 

253 

214 

214 

CENTRE  5  Sw 

7- 

2-  5 

16 

4-  3 

11-  3 

32 

11-17 

2 1 

11-17 

2 1 

11-24 

13 

11-24 

13 

292 

271 

246 

CHUOERSBURG  WTR 

PLANT 

100 

7- 

3 

1- 

9 

2-  4 

9 

2-21 

18 

3-16 

22 

3-16 

22 

4-  3 

31 

U-  3 

32 

11-17 

21 

11-17 

21 

1 1-24 

15 

1 1-24 

15 

293 

276 

246 

246 

214 

GADSDEN  GAS  PLANT 

99 

5-2« 

2 

1- 

9 

2-  4 

10 

2-21 

19 

3-16 

23 

3-16 

23 

4-  3 

30 

11-  3 

32 

11-17 

22 

11-17 

22 

1 1-24 

14 

U-24 

14 

293 

276 

246 

246 

214 

PELL   CITY   1  NNE 

102 

e.3i 

m 

1 

1- 

10 

2-  5 

7 

2-26 

20 

3-17 

21 

3-28 

28 

4-  4 

29 

11-  3 

31 

11-16 

28 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-24 

13 

292 

264 

249 

233 

213 

SYLACAUGA  4  NE 

100 

7- 

3 

9 

1- 

9 

2-  4 

9 

2-21 

19 

3-16 

21 

3-17 

27 

4-  3 

30 

11-  4 

30 

11-24 

16 

11-24 

16 

11-24 

16 

11-24 

16 

293 

2  76 

293 

252 

215 

TALLADEGA 

9B 

7- 

3 

6 

i- 

9 

2-  * 

9 

2-21 

20 

3-16 

23 

3-16 

23 

4-  3 

31 

U-ll 

30 

11-17 

22 

11-17 

22 

1 1-24 

19 

11-24 

15 

293 

276 

246 

246 

222 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

101 

7- 

i> 

5 

i_ 

9 

2-  5 

U 

2-  5 

13 

2-27 

24 

3-16 

27 

4-  3 

32 

11-  4 

32 

11-17 

29 

11-24 

IS 

11-24 

19 

U-24 

15 

292 

292 

270 

246 

215 

ASHLAND 

99 

7- 

<> 

0 

i_ 

9 

2-  5 

9 

2-27 

20 

3-16 

22 

3-23 

26 

3-27 

31 

U-  4 

32 

11-16 

27 

11-17 

22 

1 1-24 

11 

u-24 

u 

292 

270 

246 

238 

222 

AUBURN  3  SH 

104 

7- 

t,* 

4 

I. 

9 

2-  5 

12 

2-  5 

12 

2-27 

22 

3-15 

25 

3-24 

32 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-24 

19 

u-24 

15 

292 

292 

263 

247 

238 

CAMP   HILL   2  NW 

99 

7- 

0 

i- 

9 

2-  5 

8 

2-27 

20 

3-16 

24 

3-16 

24 

4-  3 

29 

U-  4 

31 

11-17 

21 

11-17 

21 

11-24 

13 

11-24 

13 

292 

2  70 

246 

246 

215 

HEFLIN 

99 

a- 

3* 

C 

9 

3-16 

16 

3-16 

16 

3- 17 

22 

4-  3 

28 

4-  4 

11-  3 

32 

11-  7 

28 

11-17 

1 8 

11-17 

1 8 

U-24 

1 2 

253 

246 

219 

213 

LAFAYETTE 

101 

7. 

3 

1 

9 

2-  4 

8 

2-26 

20 

3-16 

23 

3-17 

28 

3-23 

32 

11-16 

31 

11-17 

28 

11-24 

14 

1 1-24 

14 

11-24 

14 

293 

271 

293 

249 

238 

MARTIN  DAM 

9B 

7- 

4« 

5 

i« 

9 

2-  4 

14 

2-  4 

14 

2-27 

24 

3-15 

28 

3-24 

31 

11-17 

26 

11-17 

26 

11-24 

19 

11-24 

18 

11-29 

16 

294 

293 

270 

247 

239 

OPELIKA 

100 

7- 

44. 

5 

I. 

11* 

2-  5 

12 

2-  5 

12 

3-16 

24 

3-16 

24 

3-24 

32 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-24 

16 

U-24 

16 

292 

292 

246 

246 

238 

ROCKFORO  2  NNW 

100 

7. 

5» 

4 

1- 

9 

2-  5 

IC 

2-26 

20 

2-27 

24 

3-16 

25 

3-27 

32 

U-  3 

30 

11-  4 

28 

11-17 

24 

11-24 

14 

1 1-24 

14 

292 

271 

263 

233 

221 

ROCK  MILLS 

103 

7- 

44 

3 

L04 

2-  5 

3-17 

20 

3-18 

3-25 

4-  9 

11-  5 

30 

11-17 

11-17 

11-17 

20 

11-24 

292 

249 

•       •  • 

PRAIRIE 

06 

DAYTDN 

98 

<> 

7 

1- 

9 

U-  3 

31 

U-17 

24 

U-17 

24 

11-24 

17 

_ 

DEMtlPOLIS   LOCK   AND  0AM 

99 

4 

5 

1- 

10 

2-  5 

14 

2-  5 

14 

2-2B 

2* 

2-28 

24 

3-16 

32 

32 

11-17 

25 

19 

la 

292 

269 

262 

232 

GAINESVILLE 

97 

4 

8 

1- 

9 

2-  5 

14 

2-  5 

14 

2-26 

24 

2-28 

28 

3-17 

32 

U-  6 

32 

'1-16 

27 

11-24 

17 

11-24 

17 

NON[ 

292 

271 

261 

2  34 

GREENSBORO 

98 

3 

6 

1- 

9 

2-  4 

11 

2-  4 

11 

2-26 

24 

3-15 

27 

3-16 

30 

11-16 

30 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-24 

15 

U-24 

15 

293 

293 

264 

247 

245 

H4YNEVILLE 

98 

6 

1- 

9 

2-  5 

15 

2-  5 

15 

2-27 

24 

3-16 

27 

3-16 

27 

11-16 

32 

11-17 

23 

U-17 

23 

11-24 

18 

U-25 

15 

293 

292 

263 

246 

245 

LIVINGSTON  2  Sw 

103 

4 

5 

1- 

9 

2-  * 

10 

2-  5 

18 

2-27 

23 

3-16 

27 

4.  3 

31 

11-  3 

31 

1  1-16 

27 

U-17 

22 

11-24 

16 

U-24 

16 

293 

292 

263 

245 

214 

MARION   JUNCTION  2 

NE 

98 

4 

6 

1- 

9 

2-  4 

12 

2-  * 

12 

2-27 

24 

3-14 

27 

3-16 

29 

11-  4 

30 

11-17 

24 

U-17 

24 

11-24 

16 

U-24 

16 

293 

293 

263 

248 

233 

MINTER   3  NW 

97 

4 

6 

i- 

9 

2-  5 

10 

2-  5 

10 

2-27 

24 

2-2B 

25 

3-16 

32 

11-16 

32 

1  1-17 

25 

11-24 

17 

11-24 

17 

U-25 

15 

293 

292 

270 

262 

245 

MONTGOMERY  WSO 

99 

3 

10 

1- 

9 

2-  * 

14 

2-  4 

14 

2-  5 

24 

2-27 

25 

3-16 

31 

11-16 

32 

11-17 

27 

11-24 

IP 

11-24 

18 

NONE 

293 

292 

263 

245 

SELMA 

100 

3 

10 

i- 

9 

2-  * 

16 

2-  4 

16 

2-  * 

16 

2-27 

27 

3-14 

32 

11-16 

32 

11-17 

26 

U-i'4 

20 

11-24 

20 

NONE 

293 

293 

263 

247 

UNION  SPRINGS 

97 

1 

7. 

1 

44 

1 

a 

i- 

104 

2-  4 

13 

2-  i 

17 

2-  S 

17 

2-28 

26 

3-17 

32 

11-17 

2« 

11-17 

28 

U-24 

17 

U-24 

17 

11-29 

16 

29* 

29.- 

.! 

S—  R«f«r«oc«  Noln  Following  Station  Ind«x 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  alabaha 

Table  3— Conlinued  '  ' 


Station 

Highest 

£ 
15 

Q 

Lowest 

Date 

Last  sprii^g  minimum  of 

First  fall  mir 

mof 

Number  of  days 
between  dales 

16  '  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  '  or 
below 

32'  or 
below 

32' or 
below 

28"  or 
below 

24  "  or 
below 

20  '  or 
below 

16°  or 
below 

lB°or  below 

20°  or  below 

24  ■  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp.  1 

S 

Q 

[Temp.  1 

o 

o 

[Temp.  1 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

iTemp. 

*      *  * 

C3AST4L   PLAIN  07 

ANO  AL  'JS  T  A   1  NW 

100 

7- 

4 

1 1 

1-  9 

2" 

16 

2-13 

20 

2*27 

21 

3-16 

27 

3-23 

30 

2 

!  J"2 

20 

293 

284 

2 

22 

ATmORE   I  5W 

«^ 

^" 

14 

2-  4* 

2" 

t 

14 

2-13 

24 

3-14 

27 

3-23 

'2 

11-17 

?5 
^, 

1  ill  7 
:  J*  _ 

n"?4 

1 9 

2  94 

?ti 

BEATRICE   1  E 

99 

^" 

6 

1  -  6 

2" 

10 

2-  5 

10 

2-26 

24 

2-27 

26 

3-17 

32 

? 

7A 

1117 

1  1  3t 

11-24 

1  6 

292 

292 

J, 

BRANTLEV 

100 

7" 

8 

1-  9 

2" 

1 1 

2-27 

20 

3-16 

24 

3-16 

24 

3-24 

32 

11-  4 

31 

1117 

?2 

1117 

1 124 

18 

11-2  5 

14 

2  70 

246 

246 

225 

BREWTDN  3  SS6 

101 

7- 

3 

8 

I-IO 

2- 

4 

u 

2-13 

20 

2-27 

21 

3-16 

25 

3-23 

29 

U-  4 

29 

11-17 

22 

11-17 

22 

11-25 

17 

NONE 

285 

263 

246 

226 

CAMDE'  3  NW 

Z' 

3 

1  -  9 

2" 

2-13 

20 

3-16 

24 

3-16 

4-  3 

32 

14 

^NON  = 

14 

2  93 

CHATQM  3  N 

99 

7- 

^+ 

1  -  9 

2" 

2-  4 

1 1 

2-  4 

1 1 

3-14 

20 

3-16 

30 

116 

32 

11-17 

1 1"'5 

23 

294 

248 

235 

C  L  AVTDN 

95 

7- 

3 

8 

1-  9 

2- 

4 

13 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

3-14 

28 

3-16 

30 

U-17 

29 

11-24 

17 

11-24 

17 

11-24 

17 

NONE 

292 

292 

255 

246 

ENTERPRISE   3  Nw 

98 

7- 

<>« 

9 

1-  9 

2- 

5 

14 

2-  5 

14 

2-  5 

14 

3-14 

28 

3-15 

29 

11-17 

29 

11-24 

18 

11-24 

13 

11-24 

13 

NONE 

292 

292 

255 

247 

EUFAULA  blLDLlFE  REP 

101 

7- 

3 

9 

1-  9 

2- 

16 

2-  5 

le 

2-27 

23 

3-16 

28 

3-23 

32 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-24 

19 

11-25 

14 

29^ 

292 

263 

246 

739 

EVfeRGREEN 

102 

7- 

<> 

10 

1-  9 

2- 

5 

16 

2-  5 

16 

2-  5 

16 

2-28 

27 

3-14 

29 

11-17 

27 

11-17 

27 

ll-:'4 

20 

11-24 

20 

NONE 

292 

292 

262 

248 

FRiSCn  CITY 

1 00 

7" 

9 

1*  9 

2" 

13 

2-  5 

1 3 

2-  5 

1 3 

3-14 

27 

3-15 

32 

11-24 

11-24 

NONE 

CPNE  V  A 

9!. 

7- 

64- 

10 

2-  5* 

2- 

6 

11 

2-  6 

11 

2-27 

24 

3-16 

26 

3-24 

31 

11-1  ( 

29 

11-17 

28 

11-24 

21 

270 

246 

238 

CILBERTOWN 

6 

1-  9 

2" 

1  ^ 

f "  A 

10 

2-27 

22 

3-16 

27 

3-22 

30 

W"  ^ 

1  1"  1  7 

11-17 

2^ 

1  1  "?i 

|2"27 

}^ 

293 

22* 

GREENVILLE 

97 

* 

1  ■  10+ 

2* 

2-  4 

1 3 

2-  4 

3-15 

28 

3-23 

3 1 

1-4 

1  l-l 

26 

11-24 

1 1-2 

17 

11-25 

904 

293 

29 

24 

HE  AOL  AND 

93 

3+ 

1 1 

1  9 

2* 

16 

2-  5 

16 

2-  5 

16 

2-27 

28 

3-16 

32 

11  5 

11-17 

26 

1  l-t4 

11  24 

11-25 

2  93 

292 

292 

263 

234 

HIGHLAND  HOH£ 

100 

7- 

5 

1-10* 

2- 

5 

12 

2-  5 

12 

2-  5 

12 

2-27 

26 

3-16 

31 

11-17 

29 

U-24 

IB 

11-24 

18 

11-24 

18 

NONE 

292 

292 

270 

246 

OZARK  6  NNW 

98 

7- 

3 

9 

1-  9 

2- 

4 

13 

2-  4 

13 

2-  4 

13 

2-26 

26 

3-16 

31 

11-17 

11 

11-24 

17 

11-24 

17 

U-24 

17 

NONE 

293 

293 

271 

246 

PHENIX  CITY  2  NNh 

105 

7- 

i. 

6 

1-  9 

2- 

5 

15 

2-  5 

15 

2-  5 

15 

2-27 

26 

3-16 

30 

11-  5 

11-17 

25 

11-24 

14 

11-24 

14 

11-24 

14 

292 

292 

292 

263 

234 

PITTSVIEW 

100 

7- 

3 

6 

1-  9 

2- 

5 

13 

2-26 

19 

3-17 

24 

3-17 

24 

3-24 

31 

11-  7 

31 

11-17 

21 

11-17 

21 

11-24 

17 

11-25 

12 

293 

269 

24! 

245 

229 

TUnMACviTl  1  C 

97 

7- 

« 

e 

I-IO* 

2- 

5 

12 

2-  5 

12 

2-  5 

12 

2-27 

25 

3-16 

31 

11-  4 

32 

11-17 

27 

11-24 

18 

U-24 

18 

NONE 

292 

292 

263 

233 

TRoy 

97 

7- 

3* 

8 

1-  9 

2- 

4 

12 

2-  4 

12 

2-  4 

12 

3-14 

26 

3-16 

31 

11-17 

27 

U-17 

27 

11-24 

18 

11-24 

18 

NDNl: 

293 

293 

248 

246 

whatlEy 
♦     •  • 

101 

7- 

4 

2 

1-  9 

2- 

4 

6 

2-27 

19 

3-14 

22 

3-16 

26 

4-  3 

30 

U-  4 

30 

11-17 

21 

11-17 

21 

U-24 

18 

11-25 

15 

294 

270 

248 

246 

215 

CDLF  08 

8»Y  HINETTE 

98 

7- 

3 

14 

1.9 

2- 

4 

15 

2-  4 

15 

2-  4 

15 

2-26 

28 

3-14 

30 

11-17 

30 

11-24 

21 

11-24 

21 

NDi'lE 

NONE 

293 

271 

248 

CDDEN 

98 

10> 

3 

14 

1-  9 

2- 

4 

15 

2-  4 

15 

2-  4 

15 

2-27 

28 

3-14 

29 

11-24 

24 

1 1-24 

24 

11-24 

24 

NONE 

NONE 

293 

270 

255 

FSIRHOPE  2  NE 

96 

7- 

3 

IS 

2-  4 

2- 

4 

15 

2-  4 

15 

2-  4 

15 

2-  4 

15 

2-27 

30 

11-17 

30 

U-24 

23 

11-24 

21 

NONE 

NONE 

293 

293 

263 

F3RT  MORGAN 

12-26 

14 

MOBILE  MSO 

99 

7- 

3* 

17 

1-  9 

NONE 

2-  4 

le 

2-  4 

18 

2-  4 

18 

3-14 

'2 

11-17 

32 

U-24 

24 

11-24 

24 

NONE 

NONE 

293 

293 

249 

ROBERTSDALE  1  E 

100 

7- 

16 

2-  4+ 

2- 

4 

16 

2-  4 

16 

2-  5 

22 

2-27 

27 

3-14 

30 

11-17 

26 

U-17 

26 

11-24 

22 

NONE 

NONE 

292 

263 

248 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

•      «  « 

fiEOMONT  Plateau  o5 

MARTIN  DAM 

EVAP 

3.658 

4.888 

6. 19B 

5. 978 

5.00 

2.408 

2.068 

OEP 

.28 

.29 

.11 

.07 

WIND 

1052 

475 

347 

184 

153 

135 

157 

257B 

•        «  * 

PRAIRIE  06 

UEMOPOlIS    LOCK    AND  DAM 

EVAP 

2. 408 

3.87B 

5.05 

6.74B 

6.22 

7.16 

6.23 

6.00 

4.338 

2.57 

WIND 

1975 

1861 

2246 

1729 

1164 

825 

827 

715 

1073 

1512 

1645 

MAX 

63.2 

67.5 

82.7 

89.5 

94.5 

99.0 

98.4 

97.4 

78.8 

65.6 

MIN 

40.2 

47.4 

56.5 

64.5 

71.1 

73.0 

74.1 

72.2 

56.9 

44.4 

•       •  * 

OJLf  08 

FAIRHOPE   2  Nt 

EVAP 

1.878 

2.398 

3.328 

4.668 

5.47 

6.638 

6.49 

5.548 

4.60B 

3.438 

2.76 

2.238 

49.35 

DEP 

.06 

.05 

.44 

.31 

.80 

.41 

.61 

.25 

.13 

.34 

.36 

.60 

.06 

UIND 

1085 

1094 

1058 

547 

370 

682 

605 

396 

279 

558 

7388 

MAX 

65.8 

74.6 

91.1 

94.6 

97.9 

101.8 

98.0 

95.6 

81.8 

69.8 

69.1 

HIN 

45.3 

55.1 

55.2 

68.2 

74.0 

76.2 

77.0 

75.0 

64.2 

50.4 

50.0 

See  Rolerence  Notes  Fonov.-ing  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


ALABAHl 


Station 


ENTERPRISE  3  NW 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


72 
".2 


54. q  7> 

40 


AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE  AVERAGES  ARE 
FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


AUBURN  AGRONOMY  FARM 
ENTERPRISE  3  NW 
HEADLAND 
PITTSVIEW 


CHESTERFIELD  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN. 
ORANGEBURG  SANDY  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN. 
DOTHAN  SAND  LOAM,   BARE.     SLOPE  UNKNOWN. 
IZAGORA  FINE  SANDY  LOAM,  BARE.     SLOPE  UNKNOWN. 


See  Relitence  Nolet  Following  Slalion  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 
Division  No. 

a 
•< 

1 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
durir 

ned 
osed 
9  yr 

to 
tables 

Elevation 

I  TempTI 

Precip, 
Evap. 

Month 
opened 

0  ^ 

2  0 

ABBEVILLE  1  NNH 

OOOa  07  HENRY 

\ 

31  33 

85 

is 

46! 

M 

J  c 

AQOISON 

0063  03  HINSTON 

1  a 

34  li 

67 

79! 

c 

ALBEftTft 

0 1  AO  07  H I LCOX 

\ 

\\ 

179 

2  C 

OlAS  02  MARSHALL 

34  1<| 

Bb 

10 

1140 

4! 

hi 

0160  09  TALLAPOOSA 

32  97 

95 

57 

660 

1 

0179  03  PICKENS 

33  07 

SB 

07 

140 

02S2  07  COVINGTON 

31  19 

86 

30 

260  3: 

3^ 

0272  04  CALHOUN 

33  39 

65 

51 

999 

24 

I'i 

033a  03  MlNSTQN 

34  0^ 

97 

13 

500 

3a 

0369  05  CLAY 

33  1^ 

85 

50 

1060 

i« 

0377  04  ST.  ClAIR 

33  51 

B6 

20 

990 

59 

4TMENS  2 

0399  01  LIMESTONE 

12 

34  48 

Bb 

59 

720  16 

16 

1  2  3 

ATHailE   1  SH 

294 

1  2  3  C 

0422  09  LEE 

32  34 

95 

31 

730 

7< 

'  ^  '  ( 

0'>30  09  LEE 

32  19 

95 

30 

652 

NOV 

0440  03  AUTAUGA 

32  28 

9b 

•.I 

200 

30 

0S05  03  Tuscaloosa 

33  29 

B7 

20 

290 

13 

32 

HiNETTE 

0963  06  BALDWIN 

30  53 

97 

47 

268 

5Z 

0616  07  MONROE 

31  44 

12 

178 

0699  OL  LIMESTONE 

34  42 

53 

900 

22 

2? 

0748  03  FAYETTE 

33  40 

87 

3b 

*52 

1 

1^ 

eESSE'^EO  3  SSM 

0757  02  JEFFERSON 

2 

33  22 

87 

01 

540 

t  2  3 

aiLLlNCSLEV  I  SE 

Q823  03  AUTaUCA 

L 

420 

32 

2 

0631  02  JEFFERSON 

33  34 

9b 

45 

620 

33 

33 

0997  02  MARSHALL 

34  13 

B6 

10 

1070 

30 

1069  07  CRENSKAn 

31  35 

96 

274 

1084  07  ESCAMBIA 

31  04 

97 

03 

63 

53 

5b 

B'  I OCEP  Oft T  2 

1099  03  JACKSON 

34  9b 

65 

49 

660 

79 

1143  03  TUSCALOOSA 

33  lb 

87 

17 

603 

10 

llTfl  0?  PIKE 

31  43 

65 

49 

910 

129S  04  Shelby 

33  09 

86 

4b 

540  15 

71 

CAMOEN  3  Sm 

1301  07  WILCOX 

1 

32  02 

87 

20 

229 

10 

1  2  3 

CAMP  HUL  2  Nk 

1324  05  TallAPDOSA 

1 1 

680  22 

22 

I  2  3 

C AA80N  HILL 

1377  03  "IALkER 

33  54 

87 

32 

430 

32 

CENTRE  S  Sri 

1512  04  CHEROKEE 

34  06 

65 

49 

620  19 

15 

C  ENTRE  W I L  L£ 

1S20  03  BIBB 

32  57 

97 

06 

224 

54 

C'^ATQM  3  S 

1566  07  HAShINCTCN 

31  30 

98 

15 

265 

22 

22 

1620  04  TALLADEGA 

33  17 

96 

20 

418 

14 

1690  07  MONROE 

31  32 

97 

31 
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19 

1694  03  CMUTON 

32  51 

96 

38 

560 

78 

1725  07  BARBOUR 

31  53 

95 

26 

596 

19 

CODEH 

1603  OB  MOBILE 

9 

30  23 

99 

13 

12 

14 

1  2  3 

C3FFEE  SPRINGS  2  Nw 

ld07  07  GENEVA 

5 

250 

48 

2 

iai9  01  COLOEftT 

3'.  44 

97 

50 

470 

U49  02  DE  KALB 

3*  19 

95 

52 

734 

33 

1940  03  mAlkER 

33  '.b 

B7 

U 

334 

1974  07  RUSSELL 

32  09 

95 

217 

12 

20"'9  06  SumTER 

32  26 

99 

23 

215 

31 

2119  05  TALLAPOOSA 

32  49 

95 

43 

760 

58 

2124  09  TALLAPOOSA 

32  50 

65 

730 

2168  06  MARENGO 

32  21 

67 

39 

225 

23 

31 

DELTA 

2239  09  CLAY 

U 

33  26 

95 

42 

1030 

14 

2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAK 

13 

100 

20 

20  14 

1  2  34 

03THAN  FAA  AIRPORT 

2372  07  HOUSTON 

31  19 

S5 

27 

371 

32 

52 

JAN 

03THAN  4  SE 

2377  07  HOUSTON 

31  10 

99 

21 

308 

2366  03  WINSTON 

34  10 

87 

24 

600 

14 

2577  07  COFFEE 

31  29 

86 

195 

43 

2632  03  TUSCALOOSA 

33  15 

97 

48 

252 

31 

2675  07  COFFEE 

31  20 

85 

53 

409 

5 

5 

2730  07  BARBOUR 

31  59 

85 

Ob 

215 
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10 

10 
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2813  OS  BALDWIN 
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97 

53 

23 

53 
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29*0  01  MORGAN 

12 

630 

32 

1  2  3 
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97 

49 
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36 

45 
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34  48 

97 
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31  59 

96 

33 

500 

70 
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2  C 

3039  06  BALDWIN 
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99 

10 

22 

30 

1  2  3  C 

FORT  PAVNE 
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34  27 

85 

43 

934 

29 

2  C 

3105  07  MONROE 
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87 

24 

410 

22 

1  2  3 
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iJ 

1  2  3 
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09 
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96 
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2  C 

GENEVA 
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5 

107 

33 

46 

1  2  3 
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31  3B 

86 

44 

263 

13 

2 

3308  07  CHOCTAW 

31  53 

99 

20 

126 

13 

13 

1  2  3 

3430  03  WALKER 

33  39 

97 

13 

300 

34 

CREENSBHRO 

3511  06  HALE 

32  42 

87 

221 

92 

103 

J, 

CRE  ENV  I L  lE 

3519  07  BuTlER 

31  50 

86 

36 

89 

72 

1  2  3 

gjlf  Shores  p  o 

3S59  Oa  BALDWIN 

30  17 

97 

41 

a 

2 

3573  02  MARSHALL 

34  20 

66 

l9 

37a 

17 

!3 

1  2  3 

3578  02  MARSHALL 

34  22 

96 

605 

28 

C 

halewille 

3620  03  WINSTON 

2 

34  14 

87 

950 

34 

1  2  3  C 

HAMILTON    3  S 

3645  03  MARION 

13 

34  Ob 

87 

i: 

518 

1: 

33 

1  2  3  C 

3748  06  LONNOES 

160 

13 

32 

1  2  3 

3761  07  HENRY 

31  21 

85 

20 

370 

21 

21 

12  3  ( 

3775  05  CLEBURNE 

33  39 

B5 

950 

19 

19 

1  2  3 

3616  07  CRENSHAW 

31  57 

994 

79 

79 

1  2  3 

Hi GHTOmFR 

3842  09  CLEBURNE 

33  32 

85 

1179 

27 

2 

3899  01  FRANKLIN 

34  20 

87 

940 

33 

2 

4064  01  MADISON 

34  42 

8b 

39 

600 

12 

la 

1  2  3  C 

4209  04  CalhOUN 

33  48 

95 

4b 

690 

U 

2  C 

JASPER  ■ 

422b  03  WALKER 

2 

33  54 

87 

523 

10 

10 

1  2  3 

JlflOAN  0A'» 

4306  OS  ELMORE 

32  37 

8b 

i5 

290 

34 

2 

K I NSTON 

4431  07  COFFEE 

31  14 

66 

1 1 

270 

2 

LAFAYETTE 

4502  05  CHAMBERS 

32  54 

65 

2*- 

630 

22 

.1 

• 

12  3 

LAV  JAH 

4603  03  CMIlTON 

32  58 

96 

31 

420 

30 

2 

LEEOS 

4619  02  JEFFERSON 

3 

33  33 

96 

33 

636 

54 

2 

LEESBURG 

4627  04  CHEROKEE 

34  11 

95 

569 

78 

2 

LlVlNCSTOS  2  SW 

4798  06  Sumter 

13 

32  35 

98 

12 

160 

72 

68 

1  2  3 

L3JISVILLE 

4084  07  BARBOUR 

S 

31  48 

65 

33 

470 

13 

2 

Station 


MADISON 

MAGELLA 

HAftlON  6  NE 

HARIQN  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  1  SSM 

MELVIN 

MERTZ  PONDVIllE  TOwER 
MIDWAY 

MILSTEAO 
MINTER  3  f*W 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WSO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSD  I 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  BROCKTON 

NEH  market  2 
NEWTON 
ONEONTA 
OPELIKA 
DRftVILLf 
OZARK  6  NNM 
PAINT  ROCK   2  N 
PALMERDftLE    2  W 
PELL   CITY    1  NNE 
PERRYVI LLE 


PHENIX  C ITV   2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  apPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEH 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILlE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS   2  NE 
RDBEftTSOALE  I  E 
RQCKFORO  2  SNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUeSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

SELHA 

SLOCOMB 

suttle 

sylacauca  4  ne 
talladega 

THOMASvlLLE 
THORSBY   1  SW 
THORSBY   £KP  STATION 
THURLOW  DAM 

TONEY 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  3  SW 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR 

warrior  lock  and  dam 

waterloo 

west  blocton 

metumpka 

wmatley 

WINFIElO  2  Sw 
YATES  HYDRO  PLANT 


5116 
5121 
5140 
5172 
5354 
5362 
5391 

543^ 
5449 
5465 
9476 
5537 
5550 
5623 
5635 
5749 
5842 


County     '<  01 


Ol  MAOISON 
0:  JEFFERSON 
0(|  PERRY 
0<j  DALLAS 
06  DALLAS 

09  Elmore 

Oel  MONTGOMERY 
Qi  CHOCTAW 

03  BIBB 

06  BULLOCK 

04  MACON 
06  DALLAS 

03  cmilton 
oq  mobile 

04  SHELBY 

06  MONTGOMERY 
01  LAWRENCE 
01  LAWRENCE 
01  COLBERT 
01  COFFEE 


5867  Oi 
9679  07 
6121  02 
6129  03 
6161  06 
6218  07 
6226  02 
6246  0? 
6329  04 
6362  06 


MADISON 
DALE 
BLOUNT 
LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

JEFFERSON 

ST  CLAIR 

PERRY 


6370 
6399 
6414 
6436 
6468 
6501 
650S 
6640 
6605 
6833 


07  MONROE 

07  «USSELL 

03  PICKENS 

07  WILCOX 

06  MONTGOMERY 

07  RUSSELL 
03  AUTAUGA 
03  AUTaUCA 
01  FRANKLIN 
01  MAOISON 


6847  03 

6937  07 

6942  07 

6996  08 

7020  09 

7025  09 

7131  01 

7157  02 

7207  02 

;  728^  02 

I          I  , 

■  7304  02 

7366  06 

I  7576  07 

I  7963  06 

!  7999  04 

'  B024  04 

9178  07 

<   9204  03 

9209  03 

6215  09 

8259  01 

9323  07 

9390  03 

9395  03 

8406  06 

8438  06 

8446  06 

8469  02 

8517  03 

9605  09 

6637  07 

6643  04 

9668  02 

9673  06 

9696  01 

9809  03 

9899  09 

B967  07 

9998  03 

9103  09 


PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

CULLMAN 

OE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSQN 

DALLAS 

GENEVA 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHIlTON 

chiltqn 

ELMORE 

MAOISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

MACON 

BULLOCX 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOwAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 

ELMOftE 


12  34  42 
3  33  3C 
3  32  41 
3  32  21 
3  32  28 

U  32  40 

n  32  li 

13  31  5<j 

3  32  5^ 

4  32  0<| 

11  32  27 
1  32  06 
1  32  49 
9  30  411 
3  33  06 
I  32  18 

12  34  29 
12  34  2^ 


31  24     95  56 


86  49 

86  51 

67  le 

87  l3 
87  13 

85  55 

86  Olj 

68  27 

87  20 
65  31 

95  54 
97  03 
9b  27 


1  w  \\ 

2  33  57 
U  32  38 
\  32  18 
9  31  31 
12  34  42 
2  33  44 
7  33  36 


\  32  33 

13  33  13 

1  31  93 

6  32  04 

4  32  1  1 

I  32  37 

1  32  28 

12  34  2b 

12  34  ii 

13  33  23 

6  31  2^ 
a  31  22 

1  30  32 

7  32  54 

4  33  09 
12  34  31 

2  34  12 
12  34  17 

2  33  43 

12  34  41 
1  32  25 

5  31  07 

3  32  32 
7  33  12 
7  33  27 

13  31  95 
1  32  94 
1  32  33 

U  32  32 


iq  31  49 

Z  33  14 

2  33  13 

llj  32  23 

6  32  08 
1  32  2b 

7  34  34 
13  33  45 

u  33  oa 


2  34  04 

2  33  49 

2  32  47 

12  34  55 

3  33  07 
7  32  33 

13  31  39 
13  33  59 
U  32  3<t 


Years  of 
record 


9BC    71  r 


66  21 

95  36 

96  29 
99  23 


67  16 

95  01 

88  16 

87  00 


86  29 
96  09 
8b  36 


96  47l 

95  58 

66  59 

8b  0^ 

67  OQ 

95  3b 
87  11 

96  IZ 
96  06 


97  . 


95  59 
67  37 
97  39 
65  43 
85  43 
87  31 

85  37 

86  OTI 
95  34 


96  19 

96  49 

97  50 

98  04 
87  07 
8b  13 
97  43 
97  50 
95  54i 


Opened 
or  closed 

during  yr.  I  Refer 


470     6^  6] 


290  7^ 
660  ■  " 
"1 


41« 
455 
269 
1040 


4>a    14  74 


I    DRAINAGE  CODEr 


-ESCAMBIA   9-GULF  10-PEA 


AUeURN  AORQISIOMY  FARM 
BESSEMER  3  SSW 
COOEN 

ENTEHPniSE  3  NW 
HEADLAND 

HlGMTOWER 

HODGES 

NEWTON 

PITTSVIEW 

WMATLEY 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

PALMER  SOIL  THERMOMETERS  ADDED 

EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NORTH 

EQUIPMENT  MOVED  50  YARDS  WEST 

PALMER  SOIL  TEMPERATURE  THERMOMETERS  ADDED 

PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETERS  ADDED 

EQUIPMENT  MOVED  l.O  MILE  SW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NORTH 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  NW 
PALMER  SOIL  THERMOMETERS  ADDED 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  WEST 


NOVEMBER  1,  1970 
FEBRUARY  25,  1970 
OCTOBER  1,  1970 
NOVEMBER  1,  1970 
NOVEMRER  1,  1970 

JUNE  IB,  1970 
APRIL  1,  1970 
MARCH  4,  1970 
NOVEMBER  1,  1970 
JULY  9,  1970 


REFERENCE  NOTES 


1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Natlo.ial  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Clima toloKis t , 
National  Weather  Service  Office,  Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  36108,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.  Additional  precipita- 
tion data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA." 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  Otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 
table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAICES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in   the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   Is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data  for  detailed  daily 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Tears  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location, elevations ,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 
for  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  ob- 
tained as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price;     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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